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TINKER  AFB  (OKLAHOMA  CITY)  723540  8506  (CB) . 461 

VANCE  AFB  (ENID)  723535  8710  (CB) . 462 

WILL  ROGERS  lAP  (OKC)  723530  8210  (CB) . 464 

OREGON 

ASTORIA  WBAS  (CLATSOP  CO)  727910  7101  (CB) . 465 

KLAMATH  FALLS  (KINGSLEY  FLO)  725895  8703  (CB) . 466 

PORTLAND  lAP  726980  8707  (CB) . 467 

PENNSYLVANIA 

OLMSTEAD  STATE  725115  7107  (CB) . 468 

GREATER  PITTSBURGH  lAP  725200  8002  (CB) . 469 

HARRISBURG  (MUIR)  725144  8506  (CB) . 470 

SOUTH  CAROLINA 

CHARLESTON  MAP/AFB  722080  8008  (CB) . 471 

MCENTIRE  ANGB  (COLUMBIA)  723105  8204  (CB) . 472 

MYRTLE  BEACH  AFB  747910  8108  (CB) . 473 

SHAW  AFB  (SUMTER)  747900  8411  (CB) . 474 

SOUTH  DAKOTA 

ELLSWORTH  AFB  (RAPID  CITY)  726625  8712  (CB) . 475 

TENNESSEE 

MCGHEE-TYSON  (KNOXVILLE)  723260  8803  (CB) . 477 

MEMPHIS  NAS  723345  7104  (CB) . 479 

SEWART  AFB  (SMYRNA)  7104  (CB) . 480 

TEXAS 

AMARILLO  MAP  723630  8202  (CB) . 481 

BERGSTROM  AFB  (AUSTIN)  722545  8705  (CB) . . 482 

BIGGS  AAF  (EL  PASO)  722700  8701  (CE) . 483 

CARSWELL  AFB  (FT  WORTH)  72CS95  8306  (CB) . 484 

CHASE  NAS  (BEEVILLE)  722556  7104  (CB) . 486 

DYESS  AFB  (ABILENE)  722665  8801  (CB) . 487 

ELLINGTON  AFB  (HOUSTON)  722436  8605  (CB) . 489 

FT  HOOD  (HOOD  AAF)  722570  7012  (CB) . 490 

FT  HOOD  (ROB’T  GRAY  AAF)  722576  8710  (CB) . 491 

JAMES  CONNALLY  (WACO)  -  7103  (CB) . 493 

KELLY  AFB  (SAN  ANTONIO)  72253S  8511  (CB) . 494 


TEXAS.  Cant'd 

KINGSVILLE  NAS  (NORTH)  722516  7107  (CB) . 495 

LAREOO  AFB  722520  7008  (CB) . 496 

LAUGHLIN  AFB  (DEL  RIO)  722615  8705  (CB) . 497 

LUBBOCK  REGIONAL  APRT  722670  8210  (CB) . 498 

MINERAL  WELLS  722597  7103  (CB) . 499 

PERRIN  AFB  (SHERMAN)  722586  7102  (CB) . 500 

RANDOLPH  AFB  (SAN  ANTONIO)  722536  8204  (CB) . 501 

REESE  AFB  (LUBBOCK)  722675  8507  (CB) . 502 

SHEPPARD  AFB  (WICHITA  FALLS)  723510  8706  (CB) . 503 

WEBB  AFB  (BIG  SPRING)  722655  7609  (CB) . 504 

VTAH 

HILL  AFB  (OGDEN)  725755  8409  (CB) . 505 

MICHAELS  AAF  (OUGWAY  PG)  725814  7406  (CB) . 506 

WENDOVER  AF  AUX  725810  7011  (CB) . 507 

VERNMT 

BURLINGTON  lAP  726170  3710  (CB) . 508 

VIREIMIA 

FT  BELVOIR  (DAVIDSON  AAF)  724037  8509  (CB) . 510 

FT  EUSTIS  (FELKER  AAF)  723087  8704  (CB) . 511 

LANGLEY  AFB  (HAMPTON)  74  5980  8602  (CB) . 512 

OCEANA  NAS  723075  7911  (CB) . 513 

OUANTICO  MCAS  (TURNER  FLO)  724035  7106  (CB) . 514 

UASHINETOH 

FAIRCHILD  AFB  (SPOKANE)  72  7855  850  9  (CB) . 515 

FT  LEWIS  (GRAY  AAF)  742070  8301  (CB) . 516 

MCCHORD  AFB  (TACOMA)  742060  8404  (LB) . 518 

MOSES  LAKE/GRANT  CO  727827  8609  (CB) . 519 

PAINE  FIELD  (EVERETT)  727937  7004  (CB) . 520 

SEATTLE  (BOEING  FIELD)  727935  8210  (CB) . 521 

SEATTLE /TACOMA  lAP  727930  8207  (CB) . 523 

SPOKANE  lAP  727850  7106  (CB) . 524 

WHIOBEY  ISLAND  NAS  727975  7108  (CB) . 525 

YAKIMA  MAP  727810  7910  (CB) . 526 

HISGONSIN 

AUSTIN  STRAUBEL  FLO  726450  8203  (CB) . 527 

GENERAL  BILLY  MITCHELL  FLO  726400  8501  (CB) . 528 

LA  CROSSE  MUNI  (VOLK  FLO)  726430  8602  (CB) . 529 

MAOISON/TRUAX  FLO  726410  8603  (CB) . 530 

WYOMING 

F  E  WARREN  AFB  (CHEYENNE)  725640  8705  (CB) . 531 

NATRONA  COUNTY  lAP  (CASPER)  725690  8209  (CB) . 532 


XIV 
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KINDLEY  A7B/3T  GEORGE'S  1,  BEfMUEA 


2  22 


PRECIPITATION  lin}\  WIND  (XT) 


PERKX>19‘>1-67 


ELEVATKM:  U  ft 


MEAN  NUMBER  OF  DAYS 


a  temperature t»F) 

n  maximum  I  MINIMUM 


la  1  ¥S  8  8 
2  5?  I  3 

&  B  >  Id  vi 


mi 


k)  600 


561  JOB 


IQSI 


319 


NUMBER  OBSERVED  WITHIN:  A/B  A/B  A/B  A/b  A/B  A/B  A/B  A/B 

(FOR;  1900-1970)  60  NM  O/O  O/O  O/O  A/3  13/12  9/6  2/1  26/22 

(A)  HURRICANES/TROPICAL  STORMS  120  NM  O/O  O/O  O/O  10/7  26/19  19/9  3/2  50/37 

(B)  hurricanes  ONLY  2U0  NM  3/0  5/2  2/2  I6/II  47/36  41/21  8/3  122/75 

3M0S  (NAVY)  POR:  URLY  OBS:  4901-6712;  DAILY  OBS;  4112-6712. 


:'DATA  NOT  AVAILABLE,  ILESS  THAN  0.5  OAY.  0.5  OR  0.05  INCH.  OR  0.5  PERCENT  (%)  AS  APPLICABLE. 


FLYING  WEATHER  (%FREO)  HOURS  (LST)  JAN 


less  than 

3000  feet 


20  18 


9.  I  11.1  .li* 


1686  than 

r— ■ 

3  miles 

;  -_m-23 

ALL  HOURS 

CIG 

lees  than 

1500  feet 
and/or 
VSBY 

lees  than 
3  miles 


CIG 

less  than 
1000  feet 
and/or 
VSBY 

less  than 
2  miles 


less  than 
200  feet 


and 
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20 
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A  V  S 

station  Naae:  OOLO  LAKE  APRT  CANADA 

Field  EleT: 

1,775  ft 

CLIMATIC  BRIEF 

Latltude/Longltude:  N54  25  WHO  17 

Station  MSC: 

711200 

LIMITED 

Hourly  Oba  POR:  Jul  76  to'Jun'86 

Suaaary  of  Day  POR:  None 

Hours  Suaiarlzed:  all 

Call  Sign: 

CYOD 

July  1988 

LST  -  GMT  ♦  7 

Supersedes: 

Mar  1983 

! 

1  JAN  1  FEB  1  MAR  1  APR  1  MAY  1  JUN  1  JUL  1  AUG  1 

1  SEP  1  OCT  1  NOV  1  DEC 

1  ANN  1  YOR 

MEAN  MAX  TEMP  “F 
MEAN  TEMP  “F 

MEAN  MIN  TEMP  ®F 


44  35 

34  35 

24  35 


VAPOR  PRESS  IN  Hg  .04  .05  .08  .1  3  I  .20  .30  .39  .36  .25  .16  .08  .04  .1  4 

MEAN  DEW  POINT  °F  -4  1  14  24  |  35  45  52  50  40  29  13  -2  25 

99.95J  WCPA  Ft  2600  2600  2500  2550  2500  2400  2300  2350  2450  2600  2650  2750  2550 


63  59  45  45 


MEAN  WND  DRCTN 

MEAN  WND  SPD 

Kts 

5 

HI  WND  SPD*» 

Kts 

66 

NEC  CEILING 

% 

49  1 

E  E 

6  7 

70  62 


1 

1  54 

85  1 
55  1 

1  w 

W 

6 

1  75 

60 

W 

10 

6 

10 

75 

35 

51  1  56  1  53  I  55 


52  10 


SUPPl£HEKTAL  SUfttRIT  OF  DAY  DATA  SECTION.  The  data  In  this  section  was  developed  by  supplementing 
the  hourly  observations  from  this  station  with  data  from  the  following  sources:  Wernstedt,  Fred¬ 
erick,  World  Climatic  Data,  Climatic  Data  Press,  1972;  World  Survey  of  Climatology,  Vol  11,  Ed.  by 
H.E.  Lands  berg,  197^;  USAFETAC,  Worldwide  Airfield  Climatic  Data,  Vol  IV,  19^7:  Canadian' Atmo- 
pherlc  Environment  Service,  Principal  Station  Data,  Cold  Lake,  1984.  This  section  does  not  provide 
true  means  and  extremes  as  for  a  24-hour,  7-day,  station;  the  data  should  therefore  be  considered 
"Informational"  and  used  with  extreme  caution. 


XTRM  MAX  TEMP  “F  51 
XTRM  MIN  TEMP  "F  -55 


24HR  MAX  PRECIP  " 
MEAN  PRECIP  " 


MAX  24HR  3NFL  " 
MEAN  SNFL  " 


D/W  TST0RM3 
D/W  FOG  VSBY  <7ml 
D/W  MEAS  PRECIP 


54  62 

-45  -42 


66  50  97  35 
34  -45  -55  35 


.2  .2  3.7  30 

.8  1.0  18.1  30 


7.4  12.0  6.2  12.0  30 
2.8  8.4  10.0  53.0  35 


0  21  35 

7  74  35 

12  1  27  35 


Legend:  ANN  -  Annual  TOR  -  Years  of  record  POR  •  Period  of  record 

D/W  -  Mean  number  of  days  with...  WCPA  -  "Worst  case"  (maximum)  pressire  altitude 

@  -  Based  on  less  than  full  months  #  -  Less  than  0.5  day,  0.05  Inch,  or  0.5J,  as 
••  -  Instantaneous  peak  winds  applicable. 

•  «  Data  not  available  $  -  Percentage  of  calm  winds  >  mean  direction 


REMARKS:  1.  This  Is  a  "limited"  Climatic  Brief  because  summary  of  day  data  for  Cold  Lake 

Is  not  received  at,  nor  available  to,  USAFETAC's  OL-A. 


3 


A  W  S 

CLIMATIC  BRIEF 
LIMITED 
July  1988 


Station  Name:  COLD  LAKE  APHT  CANADA 

Latitude/Longitude:  N54  25  Ml 10  17 
Hoirly  Obs  PCR:  Jul  76  to  Jun'86 

Sumary  of  Day  POR:  None 
Hours  Sumnarlzed;  All 
I^T  -  CMT  +  7 


Field  Eley:  1,775 
Station  MSC:  71 1 200 
Call  Slffi:  CYOD 


Supersedes:  Mar  1983 


PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  OF  CElLING^FlSIBILn'Y 


I  FEB  I  MAR  I  APR  I  MAY  I  JW  I  JUL  I  AUG  I  SEP  I  OCT 


CIG/VSBY  00-05 
06-08 

LESS  THAN  09-1  1 
3000/3  15-17 


CIG/VSBY 


LESS  THAN 


1500/3 
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A  H  S 

CLIMATIC  BRIEF 

LIMITED 

June  1986 

Station  Narc:  EDMONTON  lAP,  CANADA 

Latltude/Longltude:  N53  19  Ml 13  35 

Hois'ly  Obs  POR:  Jul  T5  to'Jun  86 

Suaaary  of  Day  POR:  None 

Hours  SuMarized:  All 

LST  -  GMT  -7 

Elevation:  2,373  ft 

Station  HSC:  711230 

Call  Slffi:  CYEG 

Supersedes :  Dec  1 981 

JAN  1  FEB 

MAR 

APR 

1  MAY  1  JIM 

JUL  1  AUG 

SEP 

OCT  1  MOV 

DEC 

[  ANN  1  YOR 

MEAN  MAX  TEMP  "F 

17 

22 

32 

49 

62 

68 

72 

70 

61 

51 

B 

wm 

MEAN  TEMP  ®F 

•7 

13 

23 

39 

51 

58 

62 

59 

50 

41 

WB 

MEAN  MIN  TEMP  °F 

-3 

■4 

15 

29 

40 

47 

51 

49 

40 

30 

15 

B 

35 

VAPOR  PRESS  IN  Hg 

.05 

.06 

.10 

.14 

.20 

.30 

.39 

.35 

.26 

.16 

.08 

.05 

.15 

11 

MEAN  DEW  POINT  “F 

3 

6 

18 

26 

35 

45 

52 

49 

41 

29 

14 

3 

27 

11 

99.95t  WCPA  Ft 

3200 

3250 

3150 

3100 

3050 

2950 

2850 

2850 

3000 

3150 

3300 

3350 

3100 

1 1 

MEAN  RH  08  LST  % 

72 
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79 

73 

69 

76 

83 

88 

88 

81 

78 

73 

78 

11 

MEAN  RH  13  LST  i 

69 

68 

65 

46 

44 

51 

58 

59 

59 

55 

65 

70 

59 

1 1 

MEAN  WND  DRCTN 

3 

3 
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3E 

W 

W 

W 

3 

s 

S 

s 

3 

1 1 

MEAN  WND  SPD  Kts 

7 

6 

7 

8 

8 

6 

6 

6 

■1 

6 

7 

1 1 

HI  WND  3PD»»  Kts 

71 

65 

58 

56 

64 

||D 

67 

68 

72 

B 

62 

61 

jjjB 

30 

NEC  CEILING  % 

H8 

'19 

51 

58 

51 

54 

59  1  58 

51 

54 

49  1  47 

45 

11 

SUPPLEICNTAL  SUMURY  OF 

DAY  DATA  SECTION. 

The  data  in  this 

section  was 

developed  by  supplementing 

the  hourly  observations 

from  this  station 

with  data  from  other  sources. 

This 

section  does  not  pro- 

-vide  true  means  and  extremes  as  for  a  2i(-hour,  7-day  station;  the  data  should  therefore 
sidered  "informational"  and  used  with  extreme  caution. 

be  con- 

XTRM  MAX  TEMP  “F 

53 

57 

69 

88 

90 

94 

94 

92 

93 

83 

71 

61 

94 

35 

XTRM  MIN  TEMP  “F 

-K9 

-51 

-33 
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10 

30 

33 

30 

11 

-15 

-29 

-55 

-55 

35 

aUHR  MAX  PRECIP  " 

3.3 

3.5 

Wtm 
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11 

wm 

wB 

3.6 

3.6 

60 

30 

MEAN  PRECIP  " 

1 .0 

.7 

.9 

n 

3.0 
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B 

.7 

.6 

1.0 

18 

35 

MEAN  SNFL  " 

It 

8.4 
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1.2 

0 

0 

1.0 

3.0 

6.1 

11 

54 

30 

D/W  TSTORMS 

0 

0 

0 

mn 

8 

WB 

wm 

wm 

wm 

0 

22 

30 

D/W  FOG  VSBY  <7ml 

6 

7 

■I 

6 

HI 

8 

6 

71 

1 1 

D/W  MEAS  PRECIP 

s 

9 

1 1 

■ 

13 

B 

B 

B 

8 

1  2 

124 

m 

Legend:  ANN  -  Annual  YOR  -  Years  of  record  FOR  -  Period  of  record 

D/W  -  Mean  number  of  days  with...  WCPA  -  "Worst  case"  (maximum)  pressure  altitude 

@  -  Based  on  less  than  full  months  #  -  Less  than  0.5  day,  0.05  inch,  or  0.5J,  as 
*•  “  Instantaneous  peak  winds  applicable. 

•  -  Data  not  available  $  -  Percentage  of  calm  winds  >  mean  direction 


REMARKS  1.  This  is  a  "limited"  Climatic  Brief  because  summary  of  day  data  for  Edmonton  is 

neither  received  at  nor  available  to  USAFETAC'3  OL-A. 


APPROVED  FOR  PUBLIC  RELEASE;  DISTRIBUTION  IS  IMLIMITBD 
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PEHCEWT  OCCURREKCE  FREQUENCY  OF  CEILING/VISIBILITY 


I  JAN  I  FEB  I  MAR  |  APR  |  HAY  (  JUN  |  JUL  |  AUG  |  SEP  |  OCT  |  NOV  |  DEC  |  ANN  |  YOR 


CIG/V3BY 


LESS  THAN 


3000/3 


CIG/VSBY 


LESS  THAN 


1500/3 


CIG/VSBY  00-05 
06-08 

LESS  THAN  09-11 
12-1^ 

1000/2  15-17 

18-23 


CIG/VSBY 


LESS  THAN 


19 

20 

23 

21 

1  APR 

1  may  I 

7 

7 

7 

5 

11 

8 

12 

7 

13 

9 

1 1 

7 

7 

6 

■8 
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6 

5 

4 

3 

5 

6 

4 

4 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

2 

9 

1 

1 

1 

9 

9 

0 

0 

9 

« 

0 

9 

0 

1 

1 

1 

9 

APPROVED  FOR  PUBLIC  RELEASE;  DISTRIBUTION  IS  UNLIMITED 
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OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  GAGETOWN,  CN  STATION  #:  717010  ICAO  ID:  CYCX 

LOCATION:  45®50’N,  66®26'W  ELEVATION  (FEET):  167  LST  -  GMT  -4 

PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  DEC  1985  PERIOD:  VARIED 


SOURCE 


NO. 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

1 .  TEMPERATURE 

(° 

F) 

EXTREME  MAX 

01 

57 

57 

55 

73 

93 

91 

MEAN  DLY  MAX 

01 

20 

28 

35 

48 

61 

70 

MEAN 

01 

14 

21 

29 

41 

53 

61 

MEAN  DLY  MIN 

01 

8 

14 

22 

33 

43 

52 

EXTREME  MIN 

01 

-21 

-12 

-12 

12 

27 

36 

#  DAYS  >  90 

01 

0 

0 

0 

0 

# 

1 

#  DAYS  T  32 

01 

29 

25 

26 

16 

3 

0 

#  DAYS  T  0 

01 

10 

5 

2 

0 

0 

0 

2.  PRECIPITATION 

(INCHES) 

MAXIMUM 

• 

« 

» 

• 

MEAN 

2 

1,6 

1,1 

1 .7 

2.6 

3.0 

3.' 

MINIMUM 

‘ » 

• 

» 

» 

« 

MAX  24  HR 

* 

« 

» 

#  DAYS  W/PRECIP 

01 

1i| 

15 

15 

15 

13 

3.  SNOWFALL  (INCHES) 


JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

90 

90 

88 

77 

66 

61 

93 

76 

72 

65 

54 

43 

30 

52 

68 

65 

57 

47 

37 

25 

45 

58 

56 

47 

39 

32 

20 

37 

45 

37 

27 

19 

12 

-12 

-21 

# 

# 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

6 

13 

12 

1  30 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

21 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

2.9 

3.3 

3.4 

3.3 

3.4 

1.7 

^1.3 

* 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

1 

11 

11 

11 

14 

20 

172 

MEAN 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

» 

» 

» 

ft 

MAXIMUM 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

• 

ft 

ft 

ft 

» 

» 

« 

ft 

MAX  24  HR 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

« 

ft 

ft 

ft 

» 

» 

ft 

#  DAYS 
W/SNOWFALL 

01 

12 

11 

9 

6 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

5 

13 

58 

4.  MEAN  RELATIVE 

HUMIDITY  (t) 

/  VAPOR  PRESSURE 

(IN  Hg) 

/  DEWPOINT 

(°F) 

RH  (05  UST) 

1 

72 

80 

77 

81 

86 

88 

90 

92 

92 

88 

89 

86 

87 

RH  (16  LST) 

1 

69 

64 

58 

52 

46 

49 

51 

54 

54 

56 

67 

73 

58 

VAPOR  PRESS 

01 

.07 

.10 

.12 

.17 

.26 

.36 

.47 

.45 

.34 

.24 

.19 

.13 

.25 

DEWPOINT 

01 

7 

13 

19 

28 

40 

49 

57 

55 

47 

38 

31 

20 

35 

5.  SURFACE 

WINDS 

(16  PT/KNOTS) 

/  99. 

,95>  HIGHEST 

PRESSURE  ALTITUDE 

(FEET) 

PVLG  DRCTN 
MEAN  SPEED 

01 

W 

WNW 

WNW 

WNW 

WNW 

SSW 

SW 

SW 

SW 

W 

W 

W 

W 

(PVLG  DRCTN) 
MEAN  SPEED 

01 

10 

10 

12 

12 

9 

8 

7 

6 

8 

8 

10 

10 

8 

(ALL  OBS) 

01 

8 

8 

8 

9 

7 

7 

6 

5 

7 

7 

7 

7 

7 

MAX  (PK  GST) 

01 

46 

48 

43 

49 

30 

34 

32 

40 

37 

36 

40 

47 

49 

PRESSURE  ALT 

01 

1150 

900 

1350 

1100 

750 

1000 

600 

600 

800 

1000 

1000 

1350 

1350 

6.  MEAN  CLOUD  COVER  (EIGHTHS)  /  THUNDERSTORMS  /  FOG  /  BLOWING  SAND  &  DUST  (BNBD) 


CLD  COVER 

01 

5 

5 

6 

6 

6 

6 

5 

6 

5 

5 

6 

6 

6 

DAYS  TSTMS 

01 

0 

0 

0 

« 

1 

2 

3 

1 

# 

« 

# 

0 

8 

DAYS  FOG  <7 

01 

3 

3 

3 

3 

6 

7 

9 

12 

9 

7 

7 

5 

74 

DAYS  BNBD  <7 

01 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

10 


REMARKS:  •  =  DATA  NOT  AVAILABLE  #  -  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5  %  AS 
APPLICABLE  $  -  >  CALM  >  PVLG  DRCTN 

t  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  2H  HRS/DAY  OR  <  12  MONTH/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  JUL  77  -  OCT  85,  HOURLY  0500-1700  LST 
2.  WORLD  CLIMATIC  DATA,  30  YR  POR 


7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  ($  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 
(CIG/VIS)  <  3000/3  STATUTE  MILES  (MI)  (SOURCE  NO.  1): 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

00-02  LST 

» 

» 

» 

« 

03-05  LST 

* 

« 

» 

• 

90 

06-08  LST 

26 

32 

32 

3'i 

39 

09-11  LST 

26 

28 

32 

35 

37 

12-114  UST 

23 

26 

32 

34 

29 

15-17  UST 

18 

29 

29 

25 

20 

18-20  UST 

» 

» 

» 

» 

21-23  UST 

• 

» 

» 

» 

ALL  HOURS 

• 

» 

« 

• 

8.  J  FREQ  OF 

CIG/VIS  < 

1500/3 

MI 

(.SOURCE 

NO.  1 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

00-02  UST 

» 

» 

» 

« 

» 

03-05  LST 

• 

» 

» 

» 

31 

06-08  UST 

16 

22 

27 

25 

33 

09-11  LST 

18 

22 

23 

23 

29 

12-19  UST 

15 

15 

19 

19 

15 

15-1?  LST 

10 

11 

10 

11 

11 

18-20  LST 

» 

» 

» 

» 

21-23  UST 

» 

• 

• 

» 

• 

ALL  HOURS 

» 

« 

> 

» 

9.  t  FREQ  OF 

CIG/VIS  < 

1000/2 

MI 

(.SOURCE 

NO.  1 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

00-02  UST 

« 

» 

• 

03-05  LST 

* 

0 

• 

» 

25 

06-08  UST 

1 1 

16 

20 

21 

28 

09-11  LST 

13 

16 

17 

18 

17 

12-19  UST 

10 

10 

1  3 

19 

9 

15-17  LST 

7 

7 

7 

8 

5 

18-20  UST 

* 

» 

« 

« 

« 

21-23  UST 

* 

» 

« 

« 

ALL  HOURS 

» 

» 

• 

10.  *  FREQ  OF 

CIG/VIS 

<200/0.5 

i  MI 

(SOURCE 

NO. 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

00-02  UST 

» 

» 

» 

« 

« 

03-05  LST 

» 

« 

» 

» 

3 

06-08  UST 

1 

1 

9 

2 

2 

09-11  LST 

3 

2 

1 

1 

1 

12-19  LST 

2 

1 

0 

# 

0 

15-17  LST 

1 

1 

0 

0 

18-20  UST 

« 

» 

» 

« 

21-23  LST 

• 

» 

» 

« 

» 

ALL  HOURS 

• 

» 

• 

» 

• 

ECR-JWL-5 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

« 

36 

29 

31 

28 

29 

37 

29 

33 

31 

30 

42 

44 

34 

39 

23 

28 

27 

28 

38 

42 

31 

28 

17 

21 

19 

23 

36 

42 

27 

15 

9 

13 

19 

15 

28 

33 

20 

ft 

ft 

ft 

ft 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

« 

ft 

ft 

ft 

ft 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

26 

25 

27 

22 

19 

« 

30 

29 

29 

26 

23 

27 

32 

26 

25 

15 

23 

20 

19 

27 

35 

22 

16 

10 

13 

12 

12 

21 

30 

16 

8 

C 

6 

6 

7 

12 

22 

10 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

* 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

« 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

22 

15 

23 

15 

13 

ft 

ft 

29 

19 

29 

20 

16 

20 

25 

20 

16 

12 

17 

19 

19 

21 

31 

16 

9 

8 

8 

9 

9 

16 

27 

11 

5 

3 

5 

5 

6 

9 

14 

6 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

« 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

): 


JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

14 

2 

14 

2 

2 

ft 

ft 

ft 

3 

3 

5 

6 

3 

5 

3 

3 

0 

0 

1 

# 

1 

3 

2 

1 

0 

0 

0 

# 

0 

1 

2 

# 

0 

0 

0 

« 

1 

0 

1 

# 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

11 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY  SUPPLEMENT 

STATION:  GAGETOWN,  CN  STATION  #:  717010  ICAO  ID:  CYCX 

LOCATION:  45®50'N,  66®26'W  ELEVATION  (FEET):  167  LST  =  GMT  -4 

PREPARED  BY  USaFETAC/ECR  DEC  1985  PERIOD:  VARIED 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (|  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

« 

« 

« 

« 

« 

• 

» 

« 

» 

ft 

ft 

* 

03-05 

LST 

• 

» 

0 

1 

1 

0 

1 

0 

ft 

ft 

» 

06-08 

LST 

0 

0 

0 

0 

# 

# 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

09-1 1 

UST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

9 

12-14 

LST 

0 

0 

0 

# 

# 

# 

1 

# 

0 

# 

0 

0 

» 

15-17 

LST 

0 

0 

0 

0 

1 

# 

2 

1 

0 

# 

0 

0 

* 

18-20 

LST 

* 

« 

« 

» 

« 

» 

• 

« 

ft 

ft 

21-23 

UST 

« 

« 

ft 

» 

» 

» 

» 

» 

ft 

ft 

» 

ALL  HOURS 

« 

ft 

« 

« 

» 

» 

* 

« 

ft 

ft 

» 

2.  % 

FRFQ 

OF 

RAIN 

AND/OR 

DRIZZLE: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

« 

» 

» 

ft 

« 

» 

» 

• 

» 

» 

ft 

ft 

» 

0-(-05 

LST 

» 

» 

» 

ft 

24 

17 

12 

1  2 

10 

16 

ft 

ft 

« 

06-08 

LST 

2 

7 

9 

17 

23 

19 

12 

13 

13 

15 

15 

9 

1  3 

09-1 1 

LST 

4 

6 

8 

16 

20 

16 

12 

10 

1 1 

15 

10 

12 

1  2 

12-14 

UST 

4 

6 

10 

16 

18 

16 

9 

1  3 

14 

13 

12 

1 

1  2 

15-17 

LST 

3 

4 

1 1 

13 

16 

1 1 

9 

11 

12 

1  2 

12 

1 1 

10 

18-20 

UST 

0 

» 

» 

ft 

» 

» 

« 

• 

• 

ft 

ft 

« 

21-23 

UST 

» 

» 

» 

ft 

• 

» 

» 

» 

ft 

ft 

» 

ALL  HOURS 

» 

• 

» 

ft 

» 

» 

« 

« 

ft 

ft 

X 

3.  * 

FREQ 

OF 

SNOW 

AND/OR 

ICE 

PELLETS: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

• 

* 

» 

ft 

» 

« 

» 

» 

» 

» 

ft 

ft 

» 

03-05 

UST 

• 

* 

» 

ft 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

ft 

ft 

X 

06-08 

UST 

15 

20 

1  4 

n 

2 

0 

0 

0 

0 

1 

9 

18 

8 

09- n 

LST 

19 

21 

19 

9 

2 

0 

0 

0 

0 

# 

8 

22 

8 

12-14 

UST 

21 

17 

15 

9 

1 

0 

0 

0 

c 

# 

6 

21 

8 

15-17 

LST 

16 

13 

9 

6 

# 

0 

0 

0 

0 

# 

3 

9 

S 

18-20 

LST 

> 

» 

ft 

« 

» 

« 

» 

» 

» 

ft 

ft 

ft 

21-23 

LST 

« 

» 

> 

ft 

» 

» 

* 

» 

» 

» 

ft 

ft 

ft 

ALL  HOURS 

» 

» 

» 

ft 

* 

» 

» 

« 

» 

ft 

ft 

ft 

4.  t 

FREQ 

OF 

SURFACE  WIND  SPEEDS  > 

25  KNOTS  (INCLUDING 

GUSTS ) : 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

« 

» 

ft 

» 

« 

» 

» 

» 

* 

ft 

» 

ft 

03-05 

UST 

» 

» 

» 

ft 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

ft 

ft 

ft 

06-08 

LST 

1 

1 

1 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

/> 

0 

# 

09-1 1 

LST 

2 

2 

1 

0 

0 

0 

# 

1 

H 

2 

) 

12-14 

UST 

U 

2 

j 

3 

# 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

15-17 

LST 

1 

1 

3 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

y 

18-20 

LST 

» 

ft 

K 

» 

« 

» 

» 

» 

ft 

» 

ft 

21-23 

LST 

« 

* 

ft 

» 

• 

0 

» 

» 

» 

ft 

ft 

ft 

ALL  HOURS 

« 

» 

ft 

ft 

» 

« 

« 

0 

» 

ft 

ft 

ft 

12 


REMARKS:  *  .  DATA  NOT  AVAILABLE,  #  -  0.0  <  0.5,  MI  -  STATUTE  MILES 

t  ”  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  1 2  MONTHS/YEAR 

SOURCE(S):  K  USAFETAC  DATSAV  FOR  JUL  77  -  OCT  85,  HOURLY  0500-1700  LST 

3.' 


5.  i  FREQ  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY  (CIG/VIS)  <  800/2  MI: 


JAN 

FEB 

MAR 

00-02 

UST 

» 

03-05 

LST 

« 

* 

06-08 

UST 

10 

15 

17 

09-1 1 

LST 

12 

14 

13 

12-14 

UST 

9 

9 

9 

15-17 

UST 

6 

7 

4 

18-20 

UST 

» 

* 

?’  -2^ 

LST 

» 

» 

ALL  HOURS 

« 

• 

6.  t 

FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

500/1 , 

JAN 

FEB 

MAR 

00-02 

LST 

• 

» 

03-05 

LST 

« 

» 

» 

06-08 

UST 

7 

10 

10 

09-1  1 

LST 

10 

8 

7 

'  2-1  A 

LST 

■7 

4 

3 

15-17 

UST 

3 

5 

2 

1  ?-?o 

LST 

• 

» 

?’-23 

LST 

» 

> 

ALL  HOURS 

« 

> 

7.  i 

FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

300/1 

JAN 

FEB 

MAR 

00-02 

LST 

» 

ft 

» 

03-05 

LST 

i 

ft 

• 

06-08 

LST 

5 

6 

7 

09-1  1 

LST 

7 

4 

4 

12-1“ 

LST 

U 

2 

1 

1  1  7 

LST 

2 

4 

t 

’3-20 

LST 

« 

ft 

* 

2’  -23 

LST 

ft 

> 

ALL  HOURS 

« 

ft 

» 

3.  t 

FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

100/0. 

JAN 

FEB 

MAR 

00-02 

LST 

» 

ft 

» 

03-05 

LST 

» 

ft 

» 

06-08 

LST 

# 

# 

1 

09-1 1 

LST 

1 

1 

1 

’  2-1  “ 

LST 

1 

# 

0 

15-17 

LST 

f 

0 

0 

18-20 

UST 

* 

ft 

» 

21-2  3 

LST 

« 

ft 

ALL  HOURS 

» 

ft 

> 

ECR-  JWL-5a 


APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

ft 

• 

• 

ft 

ft 

ft 

23 

19 

14 

20 

16 

24 

21 

16 

21 

14 

13 

13 

10 

14 

10 

6 

6 

6 

6 

6 

2 

5 

2 

4 

ft 

• 

« 

ft 

ft 

ft 

■ 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

5  MI; 


APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

13 

12 

9 

15 

11 

13 

12 

9 

16 

6 

5 

9 

3 

6 

4 

1 

1 

2 

3 

3 

* 

3 

1 

1 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

ff 

ft 

I 

ft 

ft 

f 

7 

8 

3 

8 

5 

8 

5 

5 

9 

4 

3 

1 

1 

2 

3 

0 

» 

» 

1 

2 

0 

0 

0 

0 

« 

ft 

ft 

ft 

ft 

i 

ft 

ft 

ft 

ft 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

i  MI: 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

ft 

ft 

ft 

ft 

« 

2 

2 

1 

3 

1 

1 

1 

1 

3 

1 

* 

0 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

i 

ft 

ft 

ft 

ft 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

« 

ft 

ft 

ft 

ft 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

» 

ft 

« 

ff 

ff 

12 

11 

ff 

ff 

17 

15 

17 

22 

18 

10 

12 

17 

27 

13 

6 

8 

14 

25 

•9 

3 

5 

•7 

11 

5 

ff 

ft 

t 

.  ff 

ff 

ft 

» 

» 

» 

« 

ft 

t 

ff 

ff 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

ft 

ft 

ff 

ff 

ff 

9 

6 

ff 

ff 

ff 

11 

9 

11 

13 

11 

5 

6 

11 

16 

•7 

3 

4 

8 

19 

4 

1 

3 

4 

6 

3 

ft 

ft 

ff 

ff 

ff 

ft 

ft 

ff 

ff 

ff 

ft 

ft 

• 

ff 

ff 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

ft 

ft 

ff 

ff 

ff 

6 

4 

ff 

» 

ff 

8 

5 

7 

8 

6 

2 

2 

7 

7 

3 

1 

1 

3 

8 

2 

# 

? 

1 

4 

1 

I 

ft 

ff 

ff 

ff 

ft 

ft 

ff 

ff 

ff 

ft 

ft 

» 

ff 

ff 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANF 

ft 

ft 

ff 

ff 

ff 

2 

1 

ff 

ff 

ff 

4 

2 

4 

3 

2 

0 

1 

2 

1 

1 

0 

0 

# 

# 

# 

0 

# 

0 

0 

# 

ft 

ft 

ff 

ff 

• 

ft 

ft 

• 

• 

» 

ft 

ft 

ff 

ff 

ff 

13 


WMmvi 


TICBRIEF\  ABGBMTIA  NS/BRISTOL  FIELD,  HaroUHDLAmi ,  PERIOD^  1945-67 


|preoor«d  by  ETAC  \  AUG 

TEMPERATURECF) 

X 

i|  U  2i 

z 

»-x  <k  «5  k5 

0 

2 

Ml 

JAN 

56  [34  '23  -4 

FEB 

63  !32  22-4 

59  ^35  :  26  2 

MAR 

APR 

65  ko  31  13 

MAY 

74  147  37  28 

JUN 

71  54  U  34 

JUL 

78  62  52  40 

AUG 

78  64  56  U 

SEP 

74  '59  50  39 

OCT 

71  52  43  29 

Z 

0 

< 

70  A6  37  21 

DEC 

60  ’38  *29  !  7 

ANN 

78  ,47  57  -4 

1971  N  47  18  W  54  00 


PRECIPITATION  (in)  WIND  (KT) 


CANADA  FIELD  ELEVATION: 


<  I  '  O 

Ik.  C  O  I  ly 

»  3  X  Z  {  S 

O  O  '*1  O  !  tt. 

z  X  -  p  ;  O’ 


t-uj 

MO  ^Z  <  -  XO. 

Sk  SE  a<n  afiiS  tu<n 


MEAN  NUMBER 

-s-^l  T_; 

I  try  I  M  I  CO 

M  i  I  a 


4.3  2.9' 19  29 

3.8  4,0  18  11 

2.9  2.0*13  16 

2.8"2.1'  5  '10 
2.5  2.5*  1  5 


16  SW  Il7  85 

Sn  sjutii  at 


19l  86  81  80  23|.12;U00 
18  88  82JM  22|  .12|  1350 

17  85  84  8of25  .UiUOO 

-  I  -  -t- 


1  27}  # 
1  261  0 


SSU  16!  85  88  ai;31|.17:1100 


li  27  0 

-  t  .  1 — 

21  181  0 


3.1  2.5  0  0 

2.81. 8'  #  '  # 
3.1}2.9;  » 
3.1‘2.9‘  #  ^  4 
4.9I3.4I  1  ;  4 
4.4l3.l‘l3  '10 


40.6;4.0|70  ;29 


SSUjU  66  91  81  i 37}. 22}  800 
SSHI13  65  91  82  U|. 29'  700 
SSU ! 13 1  52  93*85  531 .4o[  600 
SSujl3  70  92f 83*^ 561  .45;  550 


#  S3Wil5!l00  88179  50  .36|  700 
4  SSw!l^  72  85178  42'. 27;  950 


SSU|17  83  85|8ll36  .21;  1150 
WSUil8  91  83  81 1 28  .1511300 


u-M 

; 

12:0; 

2  i  0  t 
2  "0  I 

2  '  #  I 
2  '  1  j 

1  2  I  8  ' 


21  :43 


1  0 

1 

20 

1 

0 

0 

f 

;  0 

:  1 

26 

'  9 

\  31 

0; 

0 

1  0 

'  1 

*  a 

U 

i  31 

oi 

0 

r° 

i  # 

16 

■f  ' 

I  4 

29 

o| 

0 

1 » 

’  # 

16 

i  1 

'  20' 

1' 

0 

\  # 

’  # 

;i5 

;  # 

; 

7' 

1 

0 

'  3 

'  # 

12 

*  0 

3i 

23 

0 

W- 

1  ^ 

W5 

!  29 

161;  133' 

_ J _ L 

T 

'  22 

I18 

221 

22 

RfvtBKS  *  OLD.  72807  Now  used  for  Placentia,  Mfld,  N47  14  U  54  01  Elev  0  Feet. 

■*  Also  CNNB 

^  SIG  SCDHI  DCTNi  MAHi  HNE. 

£M0S  (Navy)  FOR:  Hrly  Obai  4503-6712.  Dally  Oba:  5001-6712.  Nary  LCD  May  I968. 


'DATA  NOT  available.  HLESS  THAN  0.5 


FLYING  WEATHER  (%FRE0)  HOURS  (LST)  JAN 

^  _  __  - 


CIO 

less  than 
3000  feet 
and/or 
VSBY 

less  than 
3  lalles 


CIO 

less  than 
1500  feet 
and/or 
VSBY 

less  than 
3  ■ilea 


CIO 

less  than 
1000  feet 
and/or 
VSBY 

less  than 


03-05 
_  06-08 
_  . .  09-11  - 

. _ 12.-14^ 

_ 15r-12 _ 

_ _ 18-2Q _ 

1 _ 21='23 _ 

ALL  MOORS 


I  ___0^2 _ _!  ^1  32 

L _ 03=05 _ 132.  35 

06-08  I  32  I  34. 

_ 09^11 _ 34  _22_ 

"  ,  iz-M _ 3  k  li. 

L .  15^ _ i4_,31 

I  18-20  J2  31 

,  21-23 _ 32  32 

ALL  MOORS  33  32 


0.5  OR  0.05  INCH,  OR  0.5  PERCENT  O')  AS  APPLICABLE. 


MAR  APR  MAY ; JUN I  JUL 1  AUG  I  SEP  1  OCT  I  NOV  DEC  I  ANN 

zZ  i  r'\  I  £J\  *  z—  t  .  ^  I  I  ZZ  I  z*.  ' 


52  I  56 


56  I  53 

;  59_3  ...66_.,  57  .}.  43  i  43  i  53  I  56 

.  J9-U60  T  66  I  60_UA6  j  48  ,  58  ;  61 

554.53.  61  [  55  1  43-4  51.1.  58  62 

49  -49  54-i  50  1  40-1-48.}  57  .  63 

47,146  .}. 50., ■  44-1 -40.1 45a.  56-  .  65 

.47  4.52  1  45  4  40-142  1-  51 1  59 

50  .  .49-4-55.1  48.1.40  i  41-1  50  -  58 

53  52  58  51  !  42  I  45  :  54  r  60 


.59  J  58_.l59-l_60  -T  66 
57-4.57-1-55  4.53  -  61 
.55  1  53  i  49.-^  54 
.54_  51|  47  146  . }  .  58 
-53-. -53-4  47-  ..47-1-52 
51-  54  J  50-  .49-4-55 
54  55  I  53  52  58 


"52l“4rp  43“ 
57  .4  43  i  43' 

60_1_46  j  48 
55  1  43-4  51. 
50  1  40-1-48. 


51  i  56 
53  I  56 
58  i  61 
58  62 
57  .  63 
56.  .  65 
51 1  59 


33  32 


a  I  23 


-  34.  ,  ^ 
-32  Us 
-301  35. 

30 _ 33 

28  136 
-29-1  39 


33_  32 
36_.54 
39  4  39 
38  1  40 


J3  i,4U-  45  4-444-  554-.4l4-22.j-2A  .12?!^ 
34.  [-41  1.48-  50.159  [  47  j  31 4  25-1-28-1  28 

34.1.404  49  .  49  .}  58 J...49 _ 33.  .28 -1  32 .1  28 

-32  Us. I  42 --43.  i  5.1I  44T  29  1  29-L31  .  29 

33  _ 36  I  44  :-  37  j  25 .1  26  r_29_  ]_28 

32.  35-iA2.4-33-..-28  125  I  10  4  31 

34  36  j  45j  35-  28  F  25'  27  -26 


49-138- 

50  I  a 


45  :  54  I  60  i  54 


26  .1-27  !  At  -  36 

254-2aT.26-;  38. 
28-1  32  .1  28  .  39. 
294I3I  .  29-1  35 
26  1-29- 1-28  32 

25  I  10  4  31  32 

25-1  27  -  26  1  32 


^-36 
26-;  38 
28  .  39. 
29-1  35 

-28  32 

-ai  I  -ao 


_3L  -38  49  j  34  23  ,  18  17_L ^  27 

39.  42  52_  39  ;  23  ,_17  1  18  15  [1 34 

U'l  51  U  25 _ 19  21-  17  29. 

22  1  .21  L  22. 1-27-  4  31- .  32  4-42— 15.  _22  1.18  [  20  I  19.  .  26 

254-23 _ 28.  36. .-30  18..  164-28  17  1  21 

24  I  23  28  -16-1  27^.  20.  -17  .L19  20  423 

27-  -27-  10  -  39  -29-  -21  17  [  17  17  24 

29  31  13  42  -38  .-23_  18  ;  .17  „  .17  _  -2i 


18  ;  .17  417  -  -2i 
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OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUftlARY 


STATION:  CARTWRIGHT,  NFLD,  CN 
LOCATION:  57‘’02'W 

PREPARED  BY:  USAFETAC/ECR,  DEC  1986 


STATION  #:  7181 80 

ELEVATION  (FEET):  'lO 
PERIOD:  VARIED 


ICAO  ID:  YCA 
LST  -  GMT  -4 


SOURCE 


NO. 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1  .  TEMPERATURE  ( °F) 

EXTREME  MAX 

3 

44 

49 

56 

60 

86 

92 

97 

90 

85 

74 

60 

56 

97 

MEAN  DLY  MAX 

1 

16 

18 

26 

35 

44 

54 

64 

61 

52 

42 

34 

21 

39 

MEAN 

1 

8 

10 

17 

28 

37 

46 

54 

53 

45 

37 

29 

14 

32 

MEAN  DLY  MIN 

1 

1 

4 

10 

22 

31 

39 

47 

46 

40 

33 

25 

8 

26 

EXTREME  MIN 

3 

-36 

-27 

-26 

-14 

5 

22 

29 

31 

25 

15 

-5 

-29 

-34 

#  DAYS  >  90 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

# 

# 

0 

0 

0 

0 

# 

#  DAYS  T  32 

1 

31 

28 

30 

27 

21 

4 

if 

2 

15 

25 

30 

210 

#  DAYS  T  0 

1 

17 

14 

11 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

10 

54 

2,  PRECIPITATION  (INCHES) 

MAXIMUM 

» 

* 

» 

» 

« 

« 

« 

« 

« 

MEAN 

3 

3.32 

3-93 

4.05 

3.24 

2.54  3.33 

3.08  3-42  3.53 

3.25 

3.00 

3.62 

40.3 

MINIMUM 

* 

» 

» 

« 

» 

« 

MAX  24  HR 

» 

« 

# 

K 

» 

» 

* 

» 

#  DAYS  >  0.01 

3 

8.9 

9.9 

9.7 

8.4 

7.0 

7.1 

6.8 

7.3 

7.7 

7.2 

6.8 

9.4 

96.2 

#  DAYS  T  0.5 

* 

» 

* 

* 

» 

3.  SNOWFALL  (INCHES) 


MEAN 

3 

31.6 

37.0 

39.6 

27.2 

11.1 

2,3 

0 

0 

0 

4.4 

14.3 

33.1 

200 

MAXIMUM 

It 

* 

* 

n 

n 

it 

» 

» 

MAX  24  HR 

* 

» 

* 

* 

it 

» 

» 

#  DAYS  >  0.1 

It 

* 

it 

it 

it 

* 

* 

» 

« 

* 

if  DAYS  T  1 .5 

3 

6.3 

if 

// 

2.3 

0 

0 

0 

.8 

3.4 

6.5 

if 

if 

4.  MEAN  RELATIVE 

HUMIDITY  (56)  / 

VAPOR 

PRESSURE  (IN  Hg)  / 

DEWPOINT  (° 

'F) 

RH  (04  LST) 

1 

78 

78 

81 

86 

88 

87 

88 

88 

86 

83 

82 

80 

84 

RH  (14  LST) 

1 

74 

74 

77 

78 

74 

71 

67 

69 

71 

72 

76 

78 

73 

VAPOR  PRESS 

1 

.07 

.07 

.09 

.14 

.18 

.25 

.34 

.32 

.25 

.18 

.14 

.08 

.18 

DEWPOINT 

» 

» 

» 

« 

» 

» 

» 

» 

5.  SURFACE  WINDS  (16  PT/KNOTS)  /  99-9556  HIGHEST  PRESSURE  ALTITUDE  (FEET) 


PVLG  DRCTN 

MEAN  SPEED 

1 

sw 

SSW 

SSW 

SSW 

SSW 

SSW 

SSW 

SSW 

SSW 

SSW 

SSW 

SSW 

SSW 

(PVLG  DRCTN) 
MEAN  SPEED 

1 

12 

11 

11 

11 

10 

11 

10 

10 

10 

11 

12 

12 

11 

(ALL  OBS) 

1 

12 

12 

12 

11 

10 

9 

9 

8 

10 

12 

13 

13 

11 

MAX  (PK  GST) 

* 

« 

» 

« 

» 

» 

» 

» 

« 

« 

« 

PRESSURE  ALT 

1 

1500 

o 

o 

1400 

1200 

850 

750 

850 

750 

900 

1050 

1200 

1450 

1500 

6.  MEAN  CLOUD 

COVER 

(EIGHTHS)  /  THUNDERSTORMS  / 

FOG  / 

BLOWING  SAND  & 

:  DUST  (BNBD) 

CLD  COVER 

1 

5 

5 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

5 

6 

m  7 

e 

? 

I 

? 

t 

1 

? 

5I 

DAYS  BNBD  <  7 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

16 


REMARKS:  »  ■  DATA  NOT  AVAILABLE  #  -  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5t.  AS 
APPLICABLE  $  ~  %  CALM  >  PVLG  DRCTN 

0  =  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTH/YEAR 

SOURCE(S): 


USAFETAC  DATSAV  POR  7707-8512 
3.  WORLDWIDE  AIRFIELD  CLIMATIC  DATA  SUNMARIES  POR  UP  TO  30  YRS 


1 . 


7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (*  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 
(CIG/VIS)  <  3000/3  STATUTE  MILES  (MI)  (SOURCE  NO.  1): 


00-02 

03-05 

06-08 

09-11 

12- 14 
15-17 

13- 20 
21-23 


LST 

LST 

LST 

LST 

LST 

LST 

LST 

LST 


ALL  HOURS 
8.  J  FREQ 


00-02  [,ST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 

9.  %  ET^EQ 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-1 1 
12-14 
15-1? 
18-20 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


LST 

LST 

LST 

l^T 


10. 


00-02  LST 
03-05  l.ST 
06-08  LST 
09-11  1ST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  [ST 
21-  _ 

ALL 

ECR-CLT28 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

37 

37 

39 

50 

44 

44 

33 

29 

39 

36 

41 

38 

39 

35 

36 

38 

50 

46 

49 

39 

34 

40 

36 

40 

38 

TO 

35 

41 

49 

48 

53 

39 

36 

49 

44 

40 

40 

43 

36 

34 

45 

47 

45 

50 

39 

36 

49 

47 

44 

39 

43 

36 

37 

44 

47 

42 

48 

39 

36 

51 

48 

46 

38 

43 

36 

38 

44 

46 

42 

45 

33 

33 

51 

49 

47 

4l 

42 

36 

41 

41 

48 

41 

44 

30 

34 

49 

43 

38 

41 

41 

35 

38 

40 

48 

43 

47 

31 

32 

45 

36 

38 

39 

39 

36 

37 

42 

48 

43 

48 

35 

34 

47 

42 

42 

39 

41 

CIG/VIS  < 

1500/3  MI  (SOURCE 

NO.  1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

24 

27 

29 

32 

31 

33 

24 

23 

23 

17 

21 

23 

26 

24 

28 

29 

35 

35 

36 

28 

23 

23 

17 

22 

25 

27 

24 

25 

32 

33 

36 

37 

27 

25 

29 

20 

25 

24 

28 

25 

26 

31 

32 

33 

32 

23 

20 

29 

21 

26 

26 

27 

25 

28 

27 

28 

27 

27 

18 

16 

24 

20 

27 

25 

24 

24 

28 

28 

29 

25 

24 

16 

16 

21 

23 

24 

24 

24 

22 

28 

30 

31 

27 

27 

19 

19 

23 

20 

18 

26 

24 

23 

25 

28 

33 

30 

31 

23 

22 

20 

17 

20 

25 

25 

24 

27 

29 

31 

31 

31 

22 

21 

24 

19 

18 

25 

26 

CIG/VIS  < 

1000/2 

MI  (SOURCE 

NO.  1): 

J.^ 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

16 

17 

21 

24 

26 

28 

21 

17 

17 

12 

15 

17 

19 

18 

17 

21 

25 

28 

28 

23 

18 

18 

13 

15 

19 

20 

17 

17 

24 

25 

29 

27 

20 

19 

18 

12 

18 

18 

20 

13 

21 

23 

21 

24 

23 

16 

12 

14 

10 

14 

18 

18 

17 

21 

20 

21 

19 

19 

13 

9 

10 

11 

15 

17 

16 

17 

22 

20 

21 

21 

17 

13 

8 

10 

12 

16 

19 

16 

14 

18 

20 

24 

23 

20 

17 

14 

12 

11 

13 

18 

17 

17 

18 

20 

25 

24 

26 

20 

16 

14 

12 

14 

18 

19 

17 

19 

21 

23 

25 

24 

18 

14 

14 

12 

15 

18 

18 

'  CIG/VIS  < 

200/0. 

5  MI 

(SOURCE  NO.  1) 

1  ; 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

ANN 

2 

4 

1 

3 

2 

4 

3 

1 

1 

2 

2 

3 
5 

4 

5 
4 
4 


1 

2 

3 

3 

3 

2 


2 

4 

3 

4 
2 
3 


3 

2 

1 

1 

1 

2 


^  ^  1 


4 

3 

1 

1 

2 

2 


5 

2 

1 

1 

1 

2 


1 

1 

1 

0 

# 

# 


# 

1 

1 

1 

0 

» 


# 

1 

1 

2 

2 


]  ]  ] 


2 

2 

2 

3 

3 

2 


3 

3 

2 

2 

2 

2 
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OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SU^*^ARY 


STATION:  CARTWRIGHT,  NFLD,  CN  STATION  #:  718180  ICAO  ID:  YCA 

LOCATION:  SS^lll'N,  57'’02*W  ELEVATION  (FEET):  HO  LST  -  GMT  -H 

PREPARED  BY:  USAFETAC/ECR,  DEC  1986  PERIOD;  7707-8512 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (H  FREQ) 

1  OF  THUNDERSTORMS 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DX 

ANN 

00-02  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

# 

0 

0 

0 

0 

# 

03-05  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

06-08  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

# 

09-11  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

12-lH  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

# 

0 

0 

0 

0 

# 

15-17  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

1 

# 

0 

0 

0 

0 

# 

18-20  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

1 

0 

0 

0 

0 

# 

21-23  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

# 

ALL  HOURS 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

# 

# 

0 

0 

0 

# 

2.  %  FREQ  OF  RAIN  AND/OR  DRIZZLE; 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DX 

ANN 

00-02  LST 

3 

2 

2 

5 

10 

29 

19 

14 

20 

15 

9 

4 

11 

03-05  LST 

1 

2 

2 

6 

14 

28 

17 

15 

21 

14 

9 

4 

11 

06-08  LST 

1 

2 

3 

5 

25 

18 

15 

23 

12 

8 

4 

11 

09-11  LST 

1 

2 

4 

7 

14 

21 

19 

15 

21 

14 

6 

4 

11 

12-lH  LST 

2 

3 

4 

6 

11 

20 

17 

16 

20 

15 

6 

4 

10 

15-17  LST 

2 

2 

5 

5 

11 

21 

17 

13 

20 

15 

6 

5 

10 

18-20  i,ST 

2 

2 

4 

5 

11 

22 

19 

16 

22 

16 

9 

3 

11 

21-23  LST 

2 

2 

3 

5 

11 

24 

18 

14 

21 

13 

8 

3 

10 

ALL  HOURS 

2 

2 

3 

5 

12 

24 

18 

15 

21 

14 

8 

4 

11 

3.  %  FREQ 

OF  SNOW  AND/OR  : 

ICE  PELLETS; 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DX 

ANN 

00-02  LST 

27 

25 

23 

28 

13 

3 

0 

0 

1 

7 

19 

28 

15 

03-05  LST 

24 

27 

26 

25 

14 

3 

0 

0 

1 

7 

19 

30 

15 

06-08  LST 

28 

25 

28 

28 

15 

4 

# 

0 

1 

8 

18 

29 

15 

09-11  LST 

28 

28 

28 

24 

10 

4 

0 

0 

2 

8 

18 

30 

15 

12-14  LST 

28 

26 

26 

22 

9 

2 

0 

0 

1 

10 

18 

25 

14 

15-17  LST 

28 

30 

27 

21 

9 

2 

0 

0 

1 

8 

16 

25 

14 

18-20  LST 

26 

28 

28 

22 

8 

2 

# 

0 

1 

8 

14 

25 

13 

21-23  LST 

28 

29 

24 

27 

12 

2 

0 

0 

1 

8 

18 

27 

15 

ALL  HOURS 

27 

27 

25 

24 

11 

3 

0 

1 

8 

18 

27 

15 

H.  %  FREQ  OF  SURFACE  WIND  SPEEDS  >  25  KNOTS  (INCLUDING  GUSTS): 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DX 

ANN 

00-02  LST 

15 

14 

10 

13 

7 

3 

3 

3 

10 

11 

15 

18 

10 

08-05  LST 

16 

16 

14 

13 

9 

5 

5 

4 

12 

14 

20 

21 

12 

06-08  LST 

17 

15 

16 

12 

8 

5 

3 

3 

12 

15 

18 

21 

12 

09-11  LST 

20 

19 

18 

15 

8 

6 

4 

4 

14 

16 

21 

26 

14 

12-14  LST 

17 

18 

15 

13 

5 

5 

3 

4 

10 

15 

16 

21 

12 

15-17  LST 

19 

16 

14 

12 

6 

6 

4 

4 

9 

12 

17 

23 

12 

18-20  LST 

16 

15 

13 

11 

6 

3 

1 

3 

7 

9 

14 

19 

10 

21-23  LST 

ALL  HOURS 

17 

17 

13 

13 

6 

4 

1 

4 

9 

11 

16 

22 

11 

18 


FurjvnMVA) 


OPERATIONAL.  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 

STATION:  C3ANDER,  CANADA  (NEW  FOUNDLAND)  STATION  #;  718030  ICAO  ID:  CYQX 
LOCATION:  48®57'N,  ELEVATION  (FEET):  482  LST  -  GMT  -5 
PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  DEC  1985  PERIOD:  VARIED 


SOURCE  I 


NO, 

.  JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1.  TEMPERATURE  (‘ 

V) 

EXTREME  MAX 

2 

53 

55 

56 

71 

83 

91 

96 

89 

84 

76 

69 

58 

96 

MEAN  DLY  MAX 

2 

28 

28 

32 

40 

52 

62 

71 

69 

61 

50 

41 

32 

47 

MEAN 

2 

21 

21 

26 

33 

43 

53 

62 

60 

53 

43 

35 

26 

40 

MEAN  DLY  MIN 

2 

14 

13 

19 

27 

34 

43 

52 

52 

45 

36 

30 

20 

32 

EXTREME  MIN 

2 

-17 

-16 

-14 

4 

16 

27 

35 

30 

29 

21 

7 

-15 

-17 

#  DAYS  >  90 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

#  DAYS  T  32 

2 

30 

29 

29 

24 

10 

2 

0 

2 

1 

9 

22 

29 

187 

#  DAYS  T  0 

2 

16 

14 

13 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

12 

55 

2.  PRECIPITATION 

(INCHES) 

MAXIMUM 

2 

5.7 

3.3 

6.5 

6.0 

4,6 

5.8 

6.8 

6.5 

7.3 

6.2 

6.4 

4.8 

69.9 

MEAN 

2 

3.7 

3.9 

3.8 

3.3 

2.4 

3.0 

3.1 

3.9 

3.3 

3.7 

4.2 

3.8 

42.1 

MINIMUM 

2 

# 

.03 

.18 

.65 

1.19 

.83 

1.60 

.77 

1 .06 

.92 

.08 

17.1 

MAX  24  HR 

2 

1 .3 

2.2 

2.4 

2.6 

1.8 

1.4 

3.8 

3.9 

2.2 

2.0 

2.3 

1.8 

3.9 

#  DAYS  >0.01 

» 

» 

« 

« 

» 

» 

« 

K 

» 

» 

« 

#  DAYS  To. 5 

« 

» 

« 

• 

* 

» 

• 

« 

» 

» 

» 

» 

3.  SNOWFALL 

(INCHES) 

MEAN 

2 

26.5 

28.9 

24.0 

16.6 

4.3 

.9 

0 

0 

.1 

3.4 

10.6 

24.3 

139.7 

MAXIMUM 

2 

71 .1 

87.1 

65.2 

38.4 

19.2 

8.4 

# 

# 

1.9 

13.5 

45.1 

62.0 

245.7 

MAX  24  HR 

2 

12.7 

18.8 

16.3 

15.0 

6.5 

8.4 

* 

# 

1.9 

7.9 

11.1 

18.0 

18.8 

#  DAYS  >0.1 

» 

* 

» 

« 

» 

« 

» 

« 

» 

• 

« 

« 

#  DAYS  T1.5 

« 

» 

» 

» 

• 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

4.  MEAN  RELATIVE 

HUMIDITY  (J) 

/  VAPOR  PRESSURE 

(IN  Hg) 

/  DEWPOINT 

(°F) 

RH  (04  LST) 

1 

79 

77 

79 

85 

87 

87 

87 

87 

87 

85 

81 

81 

83 

RH  (16  LST) 

1 

73 

68 

66 

69 

66 

60 

61 

62 

66 

71 

73 

75 

68 

VAPOR  PRESS 

1 

.10 

.09 

.12 

.16 

.22 

.30 

.42 

.39 

.32 

.23 

.17 

.12 

.22 

DEWPOINT 

1 

13 

11 

18 

27 

35 

44 

52 

51 

45 

36 

28 

19 

32 

5.  SURFACE  1 

rfINDS 

(16  PT/KNOTS) 

/  99 

.95$  HIGHEST 

PRESSURE  ALTITUDE 

(FEET) 

PVLG  DRCTN 
MEAN  SPEED 

1 

W 

w 

W 

w 

W 

SW 

SW 

wsw 

W 

W 

W 

W 

W 

(PVLG  DRCTN) 
MEAN  SPEED 

1 

14 

14 

13 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

13 

13 

12 

(ALL  OBS) 

1 

13 

13 

13 

11 

10 

10 

10 

10 

10 

11 

12 

12 

11 

MAX  (PK  GST) 

1 

93 

72 

67 

56 

51 

55 

54 

52 

53 

62 

58 

84 

93 

PRESSURE  ALT 

1 

1650 

1600 

1500 

1400 

1400 

1300 

1050 

1050 

950 

1100 

1  300 

1300 

1650 

6.  MEAN  CLOUD  COVER  (EIGHTHS)  /  THUNDERSTORMS  /  FOG  /  BLOWING  SAND  i  DUST  (BNBD) 


CLD  COVER 

1  6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

DAYS  TSTMS 

» 

» 

X 

* 

» 

« 

* 

» 

• 

» 

» 

» 

» 

DAYS  FOG  <7 

1  4 

4 

6 

10 

11 

10 

8 

8 

7 

6 

4 

5 

83 

DAYS  BNBD  <7 

1  0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

20 


REMARKS:  »  -  DATA  NOT  AVAILABLE  #  -  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5  J,  AS 
APPLICABLE  $  -  <  CALM  >  PVLG  DRCTN 

t  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E. ,  <  2^  HRS/DAY  OR  <  12  MONTH/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  JAN  73  -  DEC  83 

2.  NATIONAL  INTELLIGENCE  SURVEY,  POR  10-36  YRS 

3. 

I  - 


7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (t  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 


(CIG/VIS) 

<  3000/3 

STATUTE 

MILES  (MI) 

(SOURCE  NO. 

1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY  JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

55 

53 

59 

68 

62  53 

47 

46 

48 

52 

54 

60 

55 

03-05  LST 

57 

52 

62 

72 

66  61 

50 

50 

52 

55 

54 

60 

58 

06-08  LST 

57 

54 

62 

68 

66  62 

50 

53 

53 

56 

58 

59 

58 

09-11  LST 

56 

53 

63 

71 

65  50 

41 

49 

51 

56 

59 

56 

56 

12-14  LST 

59 

55 

56 

62 

53  43 

33 

37 

41 

50 

58 

62 

51 

15-17  LST 

57 

51 

55 

60 

52  38 

35 

31 

39 

48 

51 

59 

48 

18-20  LST 

56 

48 

54 

57 

53  40 

38 

34 

40 

51 

48 

60 

49 

21-23  LST 

54 

51 

59 

63 

59  45 

41 

37 

43 

51 

52 

58 

51 

ALL  HOURS 

8.  *  FREQ  OF 

56 

CIG/VIS  < 

52 

1500/3 

59 

MI 

65 

(SOURCE 

60  50 

NO.  1): 

42 

42 

46 

52 

54 

59 

53 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY  JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

42 

43 

48 

59 

56  49 

41 

39 

38 

40 

36 

45 

45 

03-05  LST 

41 

42 

52 

62 

59  56 

44 

43 

40 

43 

38 

45 

47 

06-08  LST 

45 

44 

53 

57 

60  55 

40 

44 

43 

45 

42 

45 

48 

09-11  LST 

45 

43 

48 

57 

51  36 

27 

30 

32 

39 

41 

43 

41 

12-14  LST 

41 

41 

41 

46 

40  26 

18 

21 

23 

34 

36 

47 

35 

15-17  LST 

43 

39 

42 

45 

40  27 

21 

20 

25 

32 

35 

44 

35 

18-20  LST 

42 

38 

43 

46 

46  33 

28 

24 

30 

35 

30 

43 

37 

21-23  LST 

42 

41 

42 

53 

53  39 

35 

31 

34 

36 

35 

42 

41 

ALL  HOURS 

9.  J  FREQ  OF 

43 

CIG/VIS  < 

41 

1000/2 

47 

MI 

53 

(SOURCE 

51  41 

NO.  1): 

32 

32 

33 

38 

37 

44 

42 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY  JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

34 

33 

40 

42 

42  43 

34 

31 

30 

31 

29 

34 

37 

03-05  LST 

31 

32 

43 

56 

56  51 

38 

35 

34 

35 

31 

34 

40 

06-08  LST 

36 

37 

45 

49 

53  47 

32 

35 

36 

38 

35 

37 

40 

09-11  LST 

34 

34 

38 

46 

41  27 

19 

20 

23 

29 

31 

34 

32 

12-14  LST 

32 

32 

32 

36 

31  18 

9 

14 

14 

25 

26 

37 

26 

15-17  LST 

32 

32 

33 

36 

32  21 

12 

16 

17 

25 

26 

34 

27 

18-20  LST 

33 

30 

33 

39 

41  27 

20 

20 

22 

28 

23 

35 

29 

21-23  LST 

34 

31 

39 

44 

49  34 

27 

26 

25 

29 

27 

35 

34 

ALL  HOURS 

10.  *  FREQ  OF 

33 

'  CIG/VIS 

33 

<200/0. 

38 

5  MI 

45  45  34 

(SOURCE  NO.  1): 

24 

25 

26 

30 

29 

35 

33 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY  JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

4 

4 

6 

15 

16  10 

7 

5 

4 

2 

3 

6 

7 

03-05  LST 

3 

3 

6 

14 

15  11 

7 

7 

6 

5 

4 

5 

7 

06-08  LST 

4 

4 

10 

1 1 

10  5 

6 

4 

5 

4 

5 

5 

6 

09-11  LST 

5 

3 

5 

7 

5  2 

« 

1 

1 

2 

4 

3 

12-14  LST 

4 

5 

3 

5 

2  # 

# 

« 

1 

2 

2 

5 

3 

15-17  LST 

5 

5 

5 

7 

3  1 

1 

1 

1 

2 

4 

4 

3 

18-20  LST 

5 

4 

7 

10 

7  4 

2 

1 

2 

2 

2 

5 

4 

21-23  LST 

5 

5 

7 

14 

13  4 

5 

3 

4 

3 

2 

5 

6 

ALL  HOURS 

ECR-MNF-5 

5 

4 

6 

10 

9  5 

4 

3 

3 

3 

3 

5 

5 

21 


OPERATIMJAL  CLIMATIC 

STATION:  GANDER,  CANADA  (NEW  FOUNDLAND) 
LOCATION:  48®57’N, 

PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  DEC  1985 

DATA  SUMMARY  SUPPLEMENT 

STATION  #:  718030 

ELEVATION  (FEET): 
PERIOD:  VARIED 

482 

ICAO  ID: 
LST  -  GMT 

CYQX 

-5 

1  1.  PERCENTAGE  FREQUENCY 

OF  OCCURRENCE  (<  FREQ) 

OF  THUNDERSTORMS: 

# 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST  » 

« 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

03-05  LST  • 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

06-08  LST  » 

« 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

09-11  LST  * 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

12-1M  LST  • 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

15-17  LST  * 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

18-20  LST  • 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

21-23  LST  • 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ALL  HOURS  • 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

2,  <  FREQ  OF  RAIN 

AND/OR  DRIZZLE: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST  9 

6 

11 

16 

32 

27 

21 

23 

26 

28 

17 

11 

19 

03-05  LST  8 

5 

10 

15 

29 

28 

22 

23 

31 

30 

16 

11 

19 

06-08  LST  6 

5 

14 

16 

29 

28 

22 

20 

30 

28 

16 

10 

19 

09-11  LST  7 

7 

12 

15 

30 

22 

18 

20 

26 

24 

19 

1 1 

18 

12-lM  LST  7 

7 

12 

17 

28 

22 

19 

21 

27 

24 

22 

10 

18 

15-17  LST  7 

6 

11 

17 

30 

21 

21 

20 

25 

26 

19 

10 

17 

18-20  LST  9 

6 

11 

17 

29 

21 

18 

21 

28 

28 

18 

12 

18 

21-23  LST  9 

4 

10 

15 

30 

22 

17 

21 

28 

29 

16 

12 

18 

ALL  HOURS  8 

6 

11 

16 

30 

24 

20 

21 

28 

27 

17 

11 

18 

3.  *  FREQ  OF  SNOW 

AND/OR  ICE 

PELLETS : 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST  «0 

40 

36 

27 

9 

2 

0 

0 

0 

7 

20 

36 

18 

03-05  LST  ifO 

41 

36 

29 

10 

2 

0 

0 

0 

8 

20 

36 

18 

06-08  LST  38 

39 

35 

22 

10 

2 

0 

0 

0 

8 

20 

35 

17 

09-11  LST  38 

35 

32 

23 

8 

1 

0 

0 

0 

9 

20 

32 

16 

12-11*  LST  HO 

38 

30 

24 

6 

1 

0 

0 

0 

9 

21 

35 

17 

15-17  LST  37 

34 

28 

22 

4 

1 

0 

0 

0 

8 

18 

32 

15 

A 

18-20  LST  37 

36 

31 

22 

7 

2 

0 

0 

0 

8 

20 

34 

16 

w 

21-23  LST  36 

39 

32 

28 

7 

2 

0 

0 

0 

7 

21 

33 

17 

ALL  HOURS  38 

38 

32 

24 

8 

2 

0 

0 

0 

8 

20 

34 

17 

1  4.  t  FREQ  OF  SURFACE  WIND  SPEEDS  > 

25  KNOTS  (INCLUDING  GUSTS): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST  19 

15 

15 

6 

3 

2 

3 

1 

4 

7 

9 

16 

8 

03-05  LST  18 

16 

14 

8 

3 

3 

1 

2 

3 

8 

8 

16 

8 

06-08  LST  1 9 

16 

15 

10 

5 

5 

3 

2 

4 

9 

10 

17 

10 

09-11  LST  24 

21 

21 

13 

10 

7 

6 

5 

9 

15 

16 

20 

14 

12-14  LST  24 

24 

23 

15 

12 

11 

11 

7 

13 

17 

16 

20 

16 

15-17  LST  22 

25 

22 

12 

11 

9 

8 

5 

10 

12 

14 

18 

14 

18-20  LST  19 

19 

17 

6 

6 

4 

5 

2 

3 

10 

12 

17 

10 

21-23  LST  19 

18 

16 

7 

3 

2 

2 

1 

4 

9 

1 1 

17 

9 

ALL  HOURS  20 

19 

18 

10 

7 

5 

5 

3 

6 

11 

12 

18 

11 

22 


REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE,  #  -  0.0  <  0.5,  MI  -  STATUTE  MILES 

0  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  :;4  HRS/DAY  OR  <  1 2  MONTHS/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  FOR  JAN  73  -  DEC  83 

2. 

3. 


5.  %  FREQ  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY  (CIG/VIS)  <  800/2  MI ; 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

29 

28 

35 

47 

49 

39 

28 

25 

25 

28 

24 

30 

32 

03-05 

LST 

28 

28 

39 

50 

53 

46 

33 

29 

30 

31 

27 

29 

36 

06-08 

LST 

32 

33 

42 

45 

48 

42 

27 

29 

31 

33 

30 

32 

35 

09-11 

LST 

30 

31 

35 

41 

36 

23 

14 

16 

19 

23 

27 

28 

27 

12-14 

LST 

28 

29 

30 

31 

28 

15 

6 

11 

11 

21 

23 

31 

22 

15-17 

LST 

26 

30 

31 

32 

29 

19 

9 

13 

14 

21 

22 

30 

23 

18-20 

LST 

29 

27 

30 

34 

36 

23 

16 

17 

19 

23 

20 

31 

26 

21-23 

LST 

29 

26 

34 

39 

46 

30 

22 

22 

22 

24 

24 

30 

29 

ALL  HOURS 

29 

29 

34 

40 

41 

30 

20 

21 

22 

26 

25 

30 

29 

6.  > 

FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

500/1 . 

5  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

18 

19 

25 

35 

41 

30 

19 

18 

14 

18 

14 

20 

23 

03-05 

LST 

18 

19 

27 

38 

43 

33 

23 

18 

19 

20 

17 

20 

25 

06-08 

LST 

22 

23 

32 

33 

33 

27 

18 

17 

21 

19 

20 

22 

24 

09-1 1 

LST 

22 

22 

25 

28 

23 

11 

6 

6 

10 

12 

17 

20 

17 

12-14 

LST 

19 

20 

19 

21 

18 

6 

2 

5 

5 

12 

15 

22 

14 

15-17 

LST 

19 

23 

24 

23 

19 

12 

5 

6 

8 

14 

15 

19 

16 

18-20 

LST 

19 

18 

22 

25 

28 

19 

9 

10 

12 

13 

12 

19 

17 

21-23 

LST 

19 

19 

24 

29 

35 

23 

14 

14 

13 

13 

13 

21 

20 

ALL  HOURS 

19 

20 

25 

29 

30 

21 

12 

12 

13 

15 

15 

21 

20 

7.  * 

FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

300/1 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

12 

13 

16 

25 

29 

21 

14 

9 

8 

9 

8 

13 

15 

03-05 

LST 

11 

11 

18 

26 

30 

24 

15 

11 

13 

12 

10 

12 

16 

06-08 

LST 

14 

15 

22 

20 

21 

15 

10 

9 

12 

11 

13 

15 

15 

09-11 

LST 

15 

13 

16 

17 

12 

4 

2 

2 

3 

6 

9 

13 

9 

12-14 

LST 

13 

15 

12 

12 

8 

2 

1 

1 

1 

7 

9 

15 

8 

15-17 

LST 

14 

16 

16 

15 

9 

5 

2 

3 

4 

7 

9 

12 

9 

18-20 

LST 

11 

12 

14 

17 

18 

11 

4 

4 

6 

7 

7 

12 

10 

21-23 

LST 

12 

13 

14 

22 

25 

13 

9 

8 

7 

6 

7 

14 

13 

ALL  HOURS 

13 

14 

16 

19 

19 

12 

7 

6 

7 

8 

9 

13 

12 

00 

FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

100/0. 

.25  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

1 

1 

2 

7 

5 

3 

3 

1 

1 

1 

« 

2 

2 

03-05 

LST 

1 

1 

1 

5 

4 

4 

3 

2 

2 

1 

1 

2 

2 

06-08 

LST 

1 

1 

2 

6 

4 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

2 

09-11 

LST 

1 

1 

1 

4 

1 

# 

# 

0 

# 

# 

1 

1 

1 

12-14 

LST 

2 

2 

1 

2 

« 

0 

0 

« 

0 

# 

1 

2 

1 

15-17 

LST 

2 

2 

2 

3 

1 

» 

# 

« 

# 

1 

1 

2 

1 

18-20 

LST 

2 

1 

2 

4 

2 

1 

1 

# 

1 

« 

1 

2 

1 

21-23 

LST 

2 

1 

3 

5 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

ALL  HOURS 

2 

1 

2 

5 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

ECR-MNF-5a 


23 


BUSSWO  FOR;  HRLT  OBS;  4203-5812.  DAILT  OBSi  lt6oi-5Sia.  CAmPA-DOT-MET  CIR-3a59  TEC-^T**  10  JUL  6^:  AMD  HD3-1^ 
=n)ATA  WT  AVAILABUE.  ILESS  THON  O.S  DAY.  0.3  OR  0.0$  INCH.  OR  0.5  PERCENT  g)  AS  APPLICABLE. 


PLYING  WEATHER  (%FREO)  HOURS  (LST) 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUftlARY 


STATION:  HOPEDALE,  NFLD,  CANADA 
LOCATION:  60®14’W 

PREPARED  BY:  USAFETAC/ECR ,  DEC  1986 


STATION  #;  719000 

ELEVATICMl  (FEET):  40 
raiRIOD;  7707-8410 


ICAO  ID:  WHO 
LST  -  (HT  -4 


SOURCE 


NO. 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

MOV 

DEC 

ANN 

1.  TEMPERATURE  (®F) 

EXTREME  MAX 

« 

• 

• 

ff 

ft 

ft 

ft 

ft 

• 

« 

ft 

• 

MEAN  DLY  MAX  1 

10 

12 

19 

31 

40 

48 

57 

57 

48 

39 

30 

17 

35 

MEAN  1 

2 

5 

11 

24 

3^ 

42 

50 

51 

43 

35 

26 

11 

28 

MEAN  DLY  MIN  1 

-4 

-1 

5 

18 

30 

37 

45 

46 

39 

31 

22 

5 

23 

EXTREME  MIN 

« 

« 

» 

» 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

» 

« 

ft 

» 

#  DAYS  >  90 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  T  32  1 

31 

28 

31 

27 

23 

8 

0 

0 

2 

19 

28 

31 

228 

#  DAYS  T  0  1 

21 

17 

14 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

13 

68 

2.  PRECIPITATION  (INCHES) 

MAXIMUM 

« 

» 

» 

« 

ft 

ft 

ft 

ft 

» 

« 

ft 

» 

MEAN 

» 

« 

» 

« 

ft 

ft 

ft 

ft 

» 

« 

ft 

» 

MINIMUM 

» 

» 

« 

ft 

ft 

ft 

ft 

« 

» 

ft 

« 

MAX  24  HR 

» 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

« 

« 

ft 

• 

#  DAYS  >  0.01 

» 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

• 

» 

ft 

» 

#  DAYS  T  0.5 

« 

» 

# 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

» 

» 

ft 

» 

3.  SNOWFALL  (INCHES) 


MEAN 

ft 

« 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

MAXIMUM 

ft 

» 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

MAX  24  HR 

ft 

» 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

#  DAYS  >  0.1 

ft 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

#  DAYS  T  1.5 

ft 

* 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

4.  MEAN  RELATIVE 

HUMIDITY 

(K)  / 

VAPOR 

PRESSURE  (IN  Hg) 

/  DEWPOINT  ( 

op) 

RH  (03  LST) 

1 

80 

79 

80 

83 

86 

85 

85 

84 

84 

83 

82 

80 

83 

RH  (14  LST) 

1 

78 

77 

79 

78 

78 

76 

76 

72 

74 

76 

79 

78 

77 

VAPOR  PRESS 

1 

.05 

.06 

.07 

.12 

.17 

.22  . 

30 

.30 

.23 

.17 

.12 

.07 

•  JO 

DEWPOINT 

1 

19 

18 

19 

22 

29 

36 

44 

44 

37 

29 

22 

18 

31 

5.  SURFACE  WINDS  (16  PT/KNOTS)  /  99.9511  HIGHEST  PRESSURE  ALTITUDE  (FEET) 


PVLG  DHCTN 

MEAN  SPEED 

ft  ft 

ft 

ft 

ft 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

(PVLG  DRCTN) 
MEAN  SPEED 

ft  ft 

ft 

ft 

ft 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

(ALL  OBS) 

MAX  (PK  GST) 

ft  ft 

ft 

ft 

ft 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

PRESSURE  ALT 

1 

1400  1100 

1100 

850 

700 

650 

800 

80C 

1000 

950 

1050 

1300 

1400 

6.  MEAN  CLOUD 

COVER 

(EIGHTHS)  /  THUNDERSTORMS  / 

FOG  / 

’  BLOWING  SAND  & 

DUST  (BNBD) 

CLD  COVER 

ft  ft 

ft 

ft 

ft 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

Mi  m  7 

§  V 

s 

? 

li 

ie 

1 

? 

5 

2 

6^ 

DAYS  BNBD  <  7 

1 

0  0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

JAN  FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

25 


REMARKS:  »  -  DATA  NOT  AVAILABLE  #  -  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5)1,  AS 
APPLICABLE  $  -  )t  CALM  >  PVLG  DRCTN 

t  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  HRS/DAY  OR  <  12  MONTH/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  7706-81110 

2. 

3. 


7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (%  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 
(CIG/VIS)  <  3000/3  STATUTE  MILES  (MI)  (SOURCE  NO.  1): 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

35 

37 

37 

42 

44 

41 

41 

30 

37 

36 

32 

34 

37 

03-05  LST 

35 

35 

35 

40 

46 

41 

34 

41 

34 

35 

34 

38 

06-08  LST 

32 

34 

37 

43 

46 

44 

4l 

35 

44 

37 

39 

36 

39 

09-n  LST 

32 

37 

38 

41 

47 

50 

42 

36 

45 

38 

35 

36 

40 

12-14  LST 

30 

37 

38 

38 

46 

45 

37 

38 

48 

44 

38 

36 

40 

15-17  LST 

27 

34 

39 

37 

47 

43 

38 

33 

44 

42 

36 

33 

38 

18-20  LST 

31 

35 

37 

34 

43 

43 

35 

32 

35 

38 

31 

33 

36 

21-23  LST 

31 

35 

55 

40 

42 

44 

35 

32 

35 

35 

32 

34 

36 

ALL  HOURS 

31 

36 

37 

39 

45 

44 

38 

34 

41 

38 

35 

35 

38 

8.  %  FREQ 

OF  CIG/VIS  < 

1500/3 

MI  (SOURCE 

NO.  1) 

: 

00-02  LST 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

27 

28 

28 

32 

35 

33 

36 

22 

24 

20 

22 

21 

27 

03-05  LST 

28 

28 

27 

32 

35 

34 

34 

23 

25 

19 

24 

22 

28 

06-08  LST 

24 

28 

29 

30 

33 

34 

33 

24 

24 

23 

25 

23 

28 

09-11  LST 

23 

28 

27 

28 

31 

32 

28 

23 

25 

21 

22 

22 

26 

12-14  LST 

23 

28 

28 

27 

30 

27 

23 

17 

20 

20 

21 

25 

24 

15-17  LST 

18 

25 

28 

27 

29 

26 

23 

17 

20 

22 

20 

25 

23 

18-20  LST 

22 

28 

29 

27 

30 

32 

26 

21 

20 

23 

19 

21 

25 

21-23  LST 

23 

28 

28 

30 

33 

36 

29 

23 

24 

20 

17 

22 

26 

ALL  HOURS 

23 

28 

28 

29 

32 

32 

29 

21 

23 

21 

21 

23 

26 

9.  i  FREQ 

OF  CIG/VIS  < 

1000/2 

Ml  (SOURCE 

NO.  1) 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

21 

22 

22 

27 

28 

31 

34 

19 

23 

18 

18 

17 

23 

03-05  LST 

23 

25 

24 

28 

32 

32 

32 

21 

22 

18 

19 

17 

24 

06-08  LST 

22 

26 

27 

25 

31 

33 

31 

23 

22 

21 

20 

19 

25 

09-11  LST 

19 

25 

24 

24 

30 

29 

2'7 

^  . 

lid 

■1  r- 
>  > 

20 

18 

22 

12-14  LST 

20 

24 

24 

23 

28 

23 

23 

15 

18 

18 

19 

19 

21 

15-17  LST 

16 

22 

24 

25 

28 

22 

22 

15 

19 

20 

18 

21 

20 

13-20  LST 

19 

22 

25 

26 

28 

30 

25 

20 

19 

20 

15 

18 

22 

21-23  LST 

18 

22 

23 

26 

31 

35 

27 

20 

22 

19 

15 

17 

23 

ALL  HOURS 

18 

24 

24 

26 

30 

30 

28 

19 

21 

19 

18 

18 

23 

10.  %  FREQ 

OF  CIG/VIS  < 

200/0. 

.5  MI 

(SOURCE  NO. 

1): 

■JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

4 

6 

4 

5 

7 

4 

2 

3 

1 

1 

# 

3 

3 

03-05  LST 

4 

7 

5 

6 

5 

4 

2 

3 

1 

2 

1 

3 

4 

06-08  LST 

5 

7 

6 

4 

3 

2 

2 

1 

1 

1 

3 

3 

09-11  LST 

4 

5 

5 

3 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

3 

3 

12-14  LST 

5 

6 

5 

3 

5 

1 

1 

0 

1 

1 

1 

4 

3 

15-17  LST 

4 

5 

5 

3 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

3 

18-20  LST 

4 

6 

5 

5 

4 

2 

1 

2 

2 

1 

2 

4 

3 

21-23  LST 

5 

8 

5 

3 

5 

5 

2 

2 

1 

1 

4 

4 

ALL  HOURS 

4 

5 

5 

4 

4 

3 

2 

1 

1 

1 

4 

3 

ECR-CLT27 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  HOPEDALE,  NFLD,  CANADA 
LOCATION:  55°30'N,  60*1 4'W 
PREPARED  BY:  USAFETAC/ECR,  DEC  1986 


STATION  #:  719000 

ELEVATION  (FEET);  40 
PERIOD;  7707-81110 


ICAO  ID:  WHO 
LST  -  CKT  -4 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (H  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS; 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

« 

ft 

ft 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

» 

» 

ft 

03-05  LST 

ft 

ft 

ft 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

t 

• 

ft 

06-08  LST 

ft 

ft 

ft 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

• 

« 

ft 

09-11  LST 

ft 

ft 

ft 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

» 

» 

ft 

12-14  LST 

ft 

ft 

ft 

• 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

« 

i 

ft 

15-17  LST 

ft 

ft 

ft 

• 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

« 

ft 

18-20  LST 

ft 

ft 

ft 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

« 

« 

ft 

21-23  LST 

ft 

ft 

ft 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

» 

• 

ft 

ALL  HOURS 

ft 

ft 

ft 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

» 

ft 

2.  %  FREQ  OF  RAIN  AND/OR  DRIZZLE: 

JAN  FEB  MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

ft 

ft 

ft 

• 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

• 

» 

ft 

03-05  LST 

ft 

ft 

ft 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

• 

ft 

ft 

06-08  LST 

ft 

ft 

ft 

« 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

« 

ft 

ft 

09-11  LST 

ft 

ft 

ft 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

« 

ft 

ft 

12-14  LST 

ft 

ft 

ft 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

» 

ft 

ft 

15-17  LST 

ft 

ft 

ft 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

» 

ft 

ft 

18-20  LST 

ft 

ft 

ft 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

» 

ft 

ft 

21-23  LST 

ft 

ft 

ft 

• 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

» 

ft 

ft 

ALL  HOURS 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

• 

ft 

ft 

3.  %  FREQ  OF  SNOW  AND/OR 

JAN  FEB 

[CE  PELLETS: 

MAR  APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

ft 

» 

» 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

» 

ft 

ft 

03-05  LST 

ft 

« 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

• 

ft 

ft 

06-08  LST 

ft 

» 

» 

« 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

09-11  LST 

ft 

» 

» 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

« 

ft 

ft 

12-111  1ST 

ft 

» 

» 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

» 

ft 

ft 

15-17  LST 

ft 

« 

» 

« 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

« 

ft 

ft 

18-20  1ST 

ft 

* 

• 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

» 

ft 

ft 

21-23  LST 

ft 

• 

• 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

» 

ft 

ft 

ALL  HOURS 

ft 

» 

» 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

» 

ft 

ft 

4.  %  FREQ  OF  SURFACE 

JAN 

WIND 

FEB 

SPEEDS 

MAR 

>  25 

APR 

KNOTS 

MAY 

(INCLUDING  GUSTS); 

JUN  JUL  AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

19 

23 

16 

13 

7 

4 

5 

3 

8 

13 

19 

21 

12 

03-05  LST 

25 

26 

23 

14 

9 

5 

7 

6 

10 

16 

25 

27 

16 

06-08  LST 

23 

23 

19 

1 3 

10 

8 

5 

9 

12 

17 

24 

21 

15 

09-11  LST 

26 

29 

23 

1 8 

11 

14 

11 

13 

16 

23 

30 

25 

20 

12-14  LST 

22 

22 

21 

15 

9 

10 

8 

9 

13 

15 

21 

23 

16 

15-17  LST 

21 

26 

24 

18 

8 

12 

8 

7 

11 

16 

23 

28 

17 

18-20  LST 

20 

20 

17 

14 

6 

7 

5 

5 

10 

12 

19 

22 

13 

21-23  LST 

22 

25 

22 

18 

7 

6 

8 

5 

10 

15 

26 

28 

16 

ALL  HOURS 

22 

24 

21 

15 

8 

8 

7 

7 

11 

16 

23 

24 

16 

27 


REMARKS:  ♦  -  DATA  NOT  AVAILABLE,  #  -  0.0  <  0.5,  MI  -  STATUTE  MILES 

(t  -  BASED  ONLY  ON  AVAIUBLE  DATA,  I.E.,  <  2U  HRS/DAY  OR  <  12  MONTHS/YEAR 


SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  FOR  7707-8410 

2. 

3. 


5.  *  FREQ  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY  (CIG/VIS)  <  800/2  MI: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

20 

21 

21 

26 

27 

29 

32 

19 

22 

17 

16 

16 

22 

03-05 

LST 

22 

24 

23 

27 

30 

31 

31 

21 

20 

16 

18 

17 

24 

06-08 

LST 

21 

25 

26 

24 

30 

32 

31 

22 

19 

18 

19 

19 

24 

09-11 

LST 

18 

25 

23 

23 

29 

27 

26 

20 

19 

17 

18 

18 

22 

12-14 

LST 

20 

23 

24 

23 

26 

21 

22 

14 

16 

16 

18 

18 

19 

15-17 

LST 

16 

22 

24 

24 

26 

21 

21 

15 

18 

18 

17 

20 

20 

18-20 

LST 

18 

22 

25 

25 

26 

29 

25 

20 

18 

19 

15 

18 

22 

21-23 

LST 

18 

21 

22 

25 

29 

33 

27 

19 

21 

17 

14 

16 

21 

ALL  HOURS 

19 

23 

24 

25 

28 

28 

27 

19 

21 

17 

17 

17 

22 

6.  % 

FREQ 

OF 

CIG/VIS 

<  500/1 

.5  MI; 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

16 

19 

18 

23 

21 

23 

25 

15 

14 

10 

11 

11 

16 

03-05 

LST 

18 

21 

20 

24 

25 

26 

23 

16 

12 

9 

14 

14 

19 

06-08 

LST 

19 

24 

23 

21 

25 

25 

22 

19 

12 

12 

15 

16 

19 

09-11 

LST 

18 

23 

21 

20 

23 

19 

20 

13 

13 

10 

15 

15 

18 

12-14 

LST 

16 

21 

21 

19 

20 

16 

16 

9 

10 

8 

13 

16 

15 

15-17 

LST 

15 

21 

20 

19 

19 

14 

15 

9 

12 

10 

13 

18 

15 

18-20 

LST 

16 

19 

21 

22 

22 

21 

18 

14 

11 

9 

11 

15 

17 

21-23 

LST 

15 

18 

18 

23 

24 

25 

21 

15 

51 

8 

10 

12 

17 

ALL  HOURS 

17 

21 

20 

21 

22 

21 

20 

14 

12 

9 

8 

15 

17 

7.  % 

FREQ 

OF 

CIG/VIS 

<  300/1 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

11 

14 

12 

15 

1 3 

11 

9 

8 

4 

4 

7 

5 

9 

03-05 

LST 

13 

16 

13 

15 

14 

12 

9 

8 

3 

4 

8 

7 

10 

06-08 

LST 

12 

18 

14 

12 

12 

10 

7 

7 

3 

4 

8 

9 

10 

09-11 

LST 

10 

16 

13 

9 

10 

5 

7 

5 

2 

3 

7 

8 

8 

12-14 

LST 

11 

16 

12 

10 

11 

3 

5 

2 

2 

3 

7 

10 

8 

15-17 

LST 

9 

15 

11 

10 

11 

5 

4 

3 

3 

3 

6 

10 

7 

18-20 

LST 

10 

14 

13 

12 

12 

7 

7 

6 

3 

3 

6 

9 

9 

21-23 

LST 

11 

13 

12 

14 

14 

11 

8 

7 

6 

3 

5 

7 

9 

ALL  HOURS 

11 

15 

10 

12 

12 

8 

7 

3 

3 

7 

8 

9 

8.  ? 

FRES 

OF 

CIG/VIS 

<  100/0.25  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

2 

2 

3 

2 

3 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

1 

03-05 

LST 

2 

2 

3 

3 

2 

« 

1 

1 

0 

« 

# 

2 

1 

06-08 

LST 

2 

2 

3 

2 

2 

1 

# 

# 

0 

0 

1 

2 

1 

09-11 

LST 

2 

1 

3 

1 

1 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

1 

1 

12-14 

LST 

3 

1 

3 

2 

1 

0 

0 

0 

# 

0 

# 

2 

1 

15-17 

LST 

3 

2 

4 

1 

1 

1 

# 

0 

It 

# 

0 

2 

1 

18-20 

LST 

2 

2 

3 

1 

1 

1 

# 

1 

1 

# 

0 

2 

1 

21-23 

LST 

1 

2 

3 

2 

2 

# 

0 

1 

1 

# 

0 

2 

1 

ALL  HOURS 

2 

2 

3 

2 

2 

1 

# 

1 

# 

# 

2 

1 

ECR-CLT27a 


28 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SU^WARY 


STATION:  ST  ANTHONY,  NFLD,  CANADA 
LOCATION:  51‘’29’N, 

PREPARED  BY:  USAFETAC/BCR.  DEC  1986 


STATION  #:  718190 

ELEVATION  (FEET):  15 
PERIOD:  VARIED 


ICAO  ID:  CYAY 
LST  -  (WT  -3:30 


SOURCE 


NO. 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEK 

ANN 

1  .  TEMPERATURE  ( “F) 

EXTREME  MAX 

3 

40 

40 

44 

56 

59 

69 

73 

72 

69 

58 

52 

45 

73 

MEAN  DLY  MAX 

1 

20 

20 

26 

32 

42 

51 

60 

59 

51 

42 

34 

25 

39 

MEAN 

1 

15 

15 

20 

28 

36 

43 

53 

52 

45 

3f 

30 

20 

33 

MEAN  DLY  MIN 

1 

10 

11 

17 

25 

33 

40 

49 

48 

42 

34 

27 

15 

30 

EXTREME  MIN 

3 

-31 

-30 

-20 

-10 

4 

19 

25 

29 

26 

12 

-6 

-30 

-31 

#  DAYS  >  90 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  T  32 

1 

31 

28 

30 

27 

20 

5 

0 

0 

1 

16 

24 

30 

212 

#  DAYS  T  0 

1 

8 

8 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

24 

2.  PRECIPITATION  (INCHES) 

MAXIMUM 

« 

« 

» 

• 

» 

» 

« 

» 

« 

» 

MEAN 

3 

1 .49  2.03 

.221 

2.36  2.73 

3.47 

2.96  2.99 

3.06 

3.36 

2.73 

2.67 

32. 

MINIMUM 

ft 

« 

ft 

ft 

» 

ft 

ft 

» 

« 

» 

» 

ft 

MAX  24  HR 

ft 

» 

ft 

ft 

» 

ft 

ft 

• 

» 

» 

» 

ft 

#  DAYS  >  0.01 

3 

5 

6 

6 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

6 

8 

80 

#  DAYS  T  0.5 

ft 

ft 

» 

ft 

ft 

» 

ft 

ft 

» 

» 

» 

« 

ft 

3.  SNOWFALL 

(INCHES) 

MEAN 

3 

12,4 

15*4 

15.3 

11.6 

2.9 

.6 

0 

.1 

.4 

3.7 

8.5 

19.4 

90.: 

MAXIMUM 

ft 

ft 

» 

ft 

ft 

« 

ft 

ft 

» 

» 

» 

• 

ft 

MAX  24  HR 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

» 

» 

» 

» 

ft 

#  DAYS  >  0.1 

ft 

ft 

» 

ft 

ft 

» 

ft 

ft 

» 

» 

» 

ft 

f  DAYS  T  1.5 

3 

3 

3 

3 

2 

1 

# 

0 

0 

0 

1 

2 

4 

19 

M.  MEAN  RELATIVE  HUMIDITY  ($)  /  VAPOR  PRESSURE  (IN  Hg)  /  DEWPOINT  (®F) 


RH  (07  LST) 

1 

85 

85 

87 

90 

92 

91 

92 

92 

91 

89 

87 

86 

89 

RH  (18  LST) 

1 

83 

82 

85 

86 

80 

75 

73 

75 

75 

78 

84 

84 

80 

VAPOR  PRESS 

1 

.06 

.06 

.11 

.15 

.19 

.25 

.36 

.35 

.28 

.20 

.15 

.11 

.20 

DEWPOINT 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

5.  SURFACE  WINDS  (16 

PT/KNOTS)  / 

99.95$  HIGHEST 

PRESSURE  ; 

ULTITUDE  (FEET) 

PVLG  DRCTN 

MEAN  SPEED 

1 

W 

W 

W 

NNE 

SW 

SW 

wsw 

WSW 

WSW 

W 

W 

W 

W 

(PVLG  DRCTN) 
MEAN  SPEED 

1 

18 

17 

17 

18 

11 

11 

13 

14 

14 

15 

16 

17 

16 

(ALL  OBS) 

1 

16 

16 

15 

14 

12 

11 

11 

11 

13 

13 

14 

15 

13 

MAX  (PK  GST) 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

PRESSURE  ALT 

1 

2200 

1850 

1550 

1350 

1200 

1000 

1050 

1000 

1100 

1250 

1350 

1550 

2200 

6.  MEAN  CLOUD 

COVER 

(EIGHTHS)  /  THUNDERSTORMS  / 

FOG  / 

BLOWING  SAND  S 

1  DUST  (BNBD) 

CLD  COVER 

DAYS  TSTMS 

DAYS  FOG  <  7 

1 

1 

1 

5 

5 

5 

8 

6 

l8 

6 

# 

12 

6 

12 

6 

# 

11 

5 

1 

10 

5 

# 

7 

5 

8 

5 

8 

5 

5 

8^ 

DAYS  BNBD  <  7 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

6 

0 

0 

0 

6 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

ANN 

29 


REMARKS;  »  =  DATA  NOT  AVAILABLE  #  -  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5%,  AS 
APPLICABLE  $  •  i  CALM  >  PVLG  DRCTN 

^  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTH/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  7707-8512 

2. 

3-  WORLDWIDE  AIRFIELD  CLIMATIC  DATA  SUEtlARY  (BELLE  ISLE,  30  MILES  NW) 
9-60  YR  POR 


7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  i%  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 
(CIG/VIS)  <  3000/3  STATUTE  MILES  (MI)  (SOURCE  NO.  1): 


JAN 

FEB 

MAR 

00-02 

LST 

50 

46 

52 

03-05 

LST 

Ik 

* 

Ik 

06-08 

LST 

62 

54 

57 

09-11 

LST 

* 

Ik 

^k 

12-14 

LST 

5n 

52 

57 

15-17 

LST 

n 

* 

Ik 

18-20 

LST 

53 

49 

55 

21-23 

LST 

* 

Ik 

ALL  HOURS 

* 

kk 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

61 

59 

52 

48 

46 

« 

* 

* 

« 

ft 

61 

64 

60 

49 

57 

ft 

ft 

60 

56 

49 

42 

40 

ft 

» 

ft 

61 

53 

49 

47 

45 

kk 

ft 

» 

ft 

# 

ft 

» 

ft 

SEP 

OCT 

MOV 

DEC 

ANN 

45 

49 

49 

54 

51 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

53 

50 

57 

60 

57 

ft 

ft 

ft 

ft 

53 

57 

54 

61 

53 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

50 

59 

58 

61 

53 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

8.  %  FREQ  OF  CIG/VIS  <  1500/3  MI  (SOURCE  NO.  1): 


JAN 

FEB 

MAR 

00-02 

LST 

25 

24 

29 

03-05 

LST 

ft 

ft 

» 

06-08 

LST 

46 

39 

40 

09-11 

LST 

ft 

ft 

» 

12-14 

LST 

39 

34 

39 

15-17 

LST 

ft 

ft 

» 

18-20 

LST 

34 

35 

40 

21-23 

LST 

ft 

ft 

« 

ALL  HOURS 

ft 

ft 

» 

9.  % 

FREQ  ( 

OF  CIG/VIS  < 

1000/2 

JAN 

FEB 

MAR 

00-02 

LST 

18 

18 

22 

03-05 

LST 

ft 

ft 

» 

06-08 

LST 

25 

20 

26 

09-11 

LST 

ft 

ft 

» 

12-14 

LST 

22 

21 

23 

15-17 

LST 

ft 

ft 

» 

18-20 

LST 

22 

23 

27 

21-23 

LST 

ft 

ft 

» 

ALL  HOURS 

ft 

ft 

10.  %  FREQ 

OF  CIG/VIS  < 

200/0, 

JAN 

FEB 

MAR 

00-02 

LST 

6 

5 

7 

03-05 

LST 

ft 

ft 

» 

06-08 

LST 

4 

7 

5 

09-11 

LST 

ft 

ft 

« 

12-14 

LST 

6 

5 

6 

15-17 

LST 

ft 

ft 

» 

18-20 

LST 

5 

6 

9 

ft 

ft 

ft 

ft 

» 

» 

ECR-CLT29 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

38 

36 

35 

29 

26 

ft 

ft 

ft 

» 

ft 

48 

50 

49 

38 

^3 

ft 

ft 

ft 

» 

ft 

47 

41 

34 

28 

26 

ft 

ft 

ft 

» 

ft 

45 

39 

40 

33 

29 

ft 

ft 

ft 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

» 

ft 

MI  (SOURCE  NO.  1) 

: 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

28 

30 

30 

24 

20 

* 

» 

ft 

* 

ft 

28 

38 

33 

24 

30 

» 

ft 

» 

ft 

29 

25 

24 

17 

16 

* 

ft 

» 

ft 

29 

30 

29 

23 

19 

» 

» 

ft 

* 

ft 

» 

ft 

* 

ft 

5  MI 

(SOURCE  NO. 

1): 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

12 

15 

16 

13 

9 

» 

ft 

ft 

» 

ft 

12 

18 

14 

7 

9 

» 

ft 

ft 

» 

ft 

11 

9 

8 

4 

5 

« 

ft 

ft 

» 

ft 

11 

13 

11 

10 

8 

» 

ft 

ft 

• 

ft 

» 

ft 

ft 

» 

ft 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

23 

19 

23 

28 

28 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

38 

31 

34 

44 

42 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

30 

32 

32 

38 

35 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

35 

32 

33 

40 

36 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

18 

14 

17 

21 

22 

» 

ft 

» 

ft 

ft 

23 

17 

21 

25 

26 

» 

ft 

» 

ft 

ft 

17 

14 

20 

25 

21 

• 

ft 

« 

ft 

ft 

22 

18 

22 

27 

24 

» 

ft 

» 

ft 

ft 

» 

ft 

» 

ft 

ft 

SEP 

OCT 

MOV 

DEC 

ANN 

6 

6 

7 

5 

9 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

6 

4 

7 

7 

8 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

3 

4 

5 

5 

6 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

8 

6 

6 

5 

8 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

30 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SU^*1ARY 


STATION:  ST  ANTHONY,  NFLD,  CANADA 
LOCATION:  51‘’29’M, 

PREPARED  BY:  USAFETAC/ECR,  DEC  1986 


STATION  #:  718190 

ELEVATION  (FEET);  15 
PERIOD:  7707-8512 


ICAO  ID;  CYAY 

LST  -  orr  -3:30 


1.  PERCENTAGE  FREHUENCY  OF  XCURRENCE  (.%  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

# 

0 

0 

0 

# 

03-05  LST 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

• 

« 

« 

« 

06-08  LST 

0 

0 

0 

0 

# 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

09-11  LST 

* 

» 

» 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

» 

» 

» 

» 

12-14  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

15-17  LST 

• 

« 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

• 

• 

18-20  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

21-23  LST 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

« 

• 

ALL  HOURS 

» 

« 

» 

» 

• 

» 

* 

» 

» 

« 

» 

» 

» 

2.  %  FREQ  OF 

RAIN  J 

AND/OR  DRIZZLE: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

2 

2 

4 

5 

14 

24 

15 

17 

19 

13 

10 

3 

11 

03-05  LST 

« 

« 

» 

• 

» 

• 

« 

» 

» 

• 

» 

» 

» 

06-08  LST 

3 

3 

5 

3 

16 

25 

21 

22 

25 

11 

12 

5 

13 

09-11  LST 

« 

« 

« 

» 

• 

» 

* 

» 

» 

» 

» 

• 

» 

12-14  LST 

2 

3 

5 

7 

17 

22 

16 

19 

20 

12 

12 

4 

11 

15-17  LST 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

« 

» 

» 

» 

» 

» 

18-20  LST 

2 

3 

5 

5 

13 

25 

16 

17 

23 

19 

11 

5 

12 

21-23  LST 

« 

« 

» 

» 

» 

• 

• 

» 

• 

» 

« 

» 

» 

ALL  HOURS 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

• 

» 

» 

« 

• 

» 

» 

3.  %  FREQ  OF 

SNOW  , 

AND/OR  : 

[CE  PELLETS: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

MOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

28 

25 

21 

18 

8 

1 

0 

0 

1 

4 

13 

24 

12 

03-05  LST 

» 

» 

• 

» 

» 

» 

ff 

• 

* 

» 

» 

» 

» 

06-08  LST 

30 

25 

23 

18 

8 

2 

0 

0 

0 

7 

13 

29 

14 

09-11  LST 

« 

« 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

I 

12-14  LST 

32 

30 

24 

21 

5 

1 

0 

0 

0 

7 

14 

31 

15 

15-17  LST 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

« 

• 

» 

» 

» 

» 

18-20  LST 

29 

30 

20 

22 

8 

2 

0 

0 

0 

7 

17 

30 

14 

21-23  LST 

« 

» 

» 

» 

« 

» 

» 

» 

• 

» 

• 

• 

ALL  HOURS 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

• 

4.  i  FRBO  OF 

SURFACE  WIND 

SPEEDS 

>  25  KNOTS 

(INCLUDING  GUSTS): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

18 

22 

19 

12 

7 

6 

2 

7 

7 

8 

12 

18 

10 

03-05  LST 

ff 

» 

« 

» 

ff 

II 

» 

* 

» 

» 

• 

» 

06-08  LST 

25 

28 

24 

17 

9 

7 

3 

7 

10 

11 

17 

24 

15 

09-11  LST 

» 

» 

» 

» 

» 

« 

» 

» 

» 

« 

» 

» 

» 

12-14  LST 

22 

25 

21 

15 

11 

7 

5 

5 

10 

9 

15 

24 

14 

15-17  LST 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

« 

» 

» 

18-20  LST 

2M 

30 

24 

16 

10 

0 

4 

22 

0 

9 

16 

27 

21 

21-23  LST 

» 

» 

« 

• 

« 

t 

« 

» 

» 

» 

» 

ALL  HOURS 

» 

« 

K 

« 

» 

« 

• 

« 

» 

31 


REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE,  #-0.0<0.5,  MI-  STATUTE  MILES 

0  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  2H  HRS/DAY  OR  <  12  MONTHS/YEAR 

SOLiRCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  FOR  7707-8512 

2. 

3. 


5.  %  FREQ  OF  CEILING 

AND/OR 

VISIBILITY 

(CIG/VIS) 

<  800/2  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

16 

15 

19 

25 

27 

28 

23 

18 

15 

12 

15 

17 

19 

03-05  LST 

• 

» 

ft 

ft 

» 

• 

ft 

# 

» 

ft 

ft 

06-08  LST 

24 

17 

24 

24 

36 

32 

23 

30 

23 

16 

20 

24 

24 

09-11  LST 

* 

« 

ft 

ft 

» 

ft 

« 

ft 

ft 

12-1^1  LST 

21 

18 

21 

28 

24 

24 

17 

15 

17 

14 

19 

23 

20 

15-17  LST 

« 

* 

ft 

ft 

# 

ft 

ft 

ft 

18-20  LST 

20 

21 

25 

26 

30 

28 

23 

19 

22 

18 

19 

25 

23 

21-23  LST 

« 

» 

ft 

ft 

ft 

• 

ft 

ft 

ft 

ALL  HOURS  » 

6,  %  FREQ  OF  CIG/VIS 

» 

<  500/1 

ft 

.5  MI 

ft 

ft 

» 

ft 

ft 

ft 

00-02  LST 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

15 

12 

16 

22 

24 

25 

19 

15 

11 

9 

12 

15 

16 

03-05  LST 

* 

» 

ft 

ft 

« 

ft 

« 

ft 

* 

* 

» 

ft 

ft 

06-08  LST 

20 

14 

19 

21 

33 

27 

18 

24 

28 

12 

17 

21 

20 

09-11  LST 

» 

» 

ft 

ft 

ft 

» 

ft 

« 

ft 

ft 

12-14  LST 

17 

16 

20 

23 

23 

18 

13 

14 

13 

12 

13 

17 

17 

15-17  LST 

» 

» 

ft 

ft 

» 

ft 

» 

ft 

» 

» 

ft 

ft 

18-20  LST 

17 

17 

22 

25 

26 

28 

19 

17 

18 

14 

15 

20 

20 

21-23  LST 

* 

ft 

ft 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ALL  HOURS  » 

7.  %  FREQ  OF  CIG/VIS 

<  300/1 

ft 

MI: 

ft 

ft 

» 

ft 

» 

» 

ft 

ft 

ft 

00-02  LST 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

11 

8 

12 

17 

19 

20 

15 

11 

8 

7 

10 

9 

12 

03-05  LST 

« 

» 

ft 

ft 

» 

ft 

» 

ft 

« 

» 

ft 

ft 

ft 

06-08  LST 

11 

10 

12 

16 

25 

20 

n 

15 

11 

8 

11 

11 

13 

09-11  LST 

« 

« 

ft 

ft 

» 

ft 

» 

ft 

» 

» 

ft 

ft 

ft 

12-14  LST 

11 

10 

12 

18 

16 

12 

10 

7 

6 

6 

8 

10 

11 

15-17  LST 

« 

« 

ft 

ft 

ft 

» 

ft 

« 

* 

ft 

ft 

ft 

18-20  LST 

10 

10 

12 

15 

18 

19 

13 

11 

11 

10 

9 

12 

13 

21-23  LST 

» 

ft 

ft 

» 

ft 

» 

ft 

K 

ft 

ft 

ft 

ALL  HOURS 

8,  %  FREQ 

OF  CIG/VIS 

» 

<  100/0 

»  K 

1.25  MI: 

ft 

» 

ft 

* 

ft 

ft 

ft 

00-02  LST 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

ANN 

5 

4 

10 

13 

12 

11 

8 

5 

4 

'6 

3 

7 

03-05  LST 

« 

« 

* 

« 

ft 

* 

ft 

n 

ff 

ft 

ft 

ft 

06-08  LST 

2 

4 

3 

11 

14 

9 

5 

6 

5 

3 

6 

5 

6 

09-11  LST 

» 

» 

« 

« 

« 

ft 

» 

ft 

tt 

« 

ft 

ft 

ft 

12-14  LST 

3 

3 

3 

10 

8 

5 

2 

2 

2 

3 

4 

3 

4 

15-17  LST 

« 

» 

» 

» 

* 

ft 

» 

ft 

« 

« 

ft 

ft 

ft 

18-20  LST 

3 

5 

6 

7 

11 

8 

8 

6 

6 

6 

6 

3 

6 

21-23  LST 

« 

» 

* 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ALL  HOURS 

ECR-CLT29a 

» 

ft 

* 

ft 

ft 

ft 

n 

ft 

ft 

ft 

32 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  BROUGHTON  ISLAND, 
LXATION;  67  33’N  64  03’W 
PREPARED  BY:  USAFETAC/ECR , 


NWT,  CANADA 
JAN  1987 


STATION  #:  710960 

ELEVATION  (FEET):  15 
PERIOD:  7707-8512  6  HRLY 


ICAO  ID:  CYVM 
LST  -  GMT:  -4 


SOURCE 


NO. 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1  .  TEMPERATURE  ( ” 

’F) 

EXTREME  MAX 

K 

« 

» 

« 

» 

» 

* 

* 

* 

« 

« 

» 

* 

MEAN  DLY  MAX 

1 

-7 

-13 

-7 

5 

21 

35 

45 

42 

31 

22 

9 

-3 

16 

MEAN 

1 

-14 

-19 

-12 

0 

18 

33 

41 

39 

30 

20 

5 

-7 

12 

MEM  DLY  MIN 

1 

-15 

-21 

-15 

-4 

13 

28 

37 

35 

26 

16 

2 

-10 

8 

EXTREME  MIN 

« 

* 

« 

« 

« 

« 

« 

» 

* 

« 

* 

#  DAYS  >  90 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  T  32 

1 

31 

28 

31 

30 

31 

23 

9 

13 

26 

31 

30 

31 

315 

#  DAYS  T  0 

1 

27 

27 

27 

20 

2 

0 

0 

0 

0 

1 

13 

26 

143 

2.  PRECIPITATION 

(INCHES) 

MAXIMUM 

* 

» 

« 

» 

« 

» 

* 

* 

» 

* 

MEAN 

« 

« 

» 

* 

* 

« 

* 

* 

MINIMUM 

« 

* 

» 

* 

* 

* 

* 

* 

MAX  24  HR 

* 

« 

» 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

#  DAYS  >0.01 

* 

» 

* 

K 

* 

* 

» 

* 

* 

#  DAYS  T  0.5 

* 

* 

» 

» 

« 

* 

* 

* 

* 

3.  SNOWFALL  (INCHES) 

MEAN 

» 

* 

« 

* 

* 

» 

* 

* 

MAXIMUM 

» 

* 

» 

» 

» 

* 

* 

* 

* 

* 

MAX  24  HR 

« 

* 

» 

* 

» 

« 

» 

* 

* 

» 

* 

» 

» 

»  DAYS  >  0.1 

* 

» 

* 

» 

» 

« 

« 

* 

* 

* 

#  DAYS  T  1.5 

« 

* 

* 

« 

* 

* 

» 

» 

* 

» 

4.  MEAN  RELATIVE 

HUMIDITY  (J)  /  VAPOR  PRESSURE  (IN  Hg)  /  DEWPOINT  (' 

’F) 

RH  (08  LST) 

1 

77 

75 

78 

82 

88 

88 

79 

80 

90 

89 

84 

78 

82 

RH  (20  LST) 

1 

76 

75 

76 

80 

87 

83 

77 

79 

90 

89 

83 

77 

81 

VAPOR  PRESS 

1 

.03 

.02 

.02 

.04 

.10 

.16 

.20 

.20 

.15 

.10 

.05 

.03 

.10 

DEWPOINT 

* 

* 

« 

« 

« 

» 

» 

« 

« 

* 

« 

5.  SURFACE  WINDS 

(16 

PT/KNOTS)  / 

99.95$  HIGHEST 

PRESSURE  ALTITUDE  (FEET) 

PVLG  DRCTN 

1 

$NW  $NNW 

$NNW  $NNW 

$N 

$N 

$N 

$s 

$NW 

$S 

$NW 

$S  $NNW 

MEAN  SPEED 
(PVLG  DRCTN) 
MEAN  SPEED 

1 

13 

9 

9 

10 

8 

5 

6 

8 

12 

6 

12 

7 

10 

(ALL  OBS) 

1 

7 

6 

5 

5 

6 

5 

6 

6 

6 

6 

7 

6 

6 

MAX  (PK  GST) 

« 

» 

« 

» 

» 

PRESSURE  ALT 

1 

2900 

2900 

2900  2650 

2550 

2600  2600  2650 

2700 

2750  2800  2850  2900 

6.  MEAN  CLOUD 

COVER 

(EIGHTHS)  /  THUNDERSTORMS  / 

FOG  /  BLOWING  SAND  &  DUST  (BNBD) 

CLD  COVER 

1 

3 

3 

3 

4 

5 

5 

5 

6 

6 

6 

5 

4 

5 

m  7 

1 

§ 

? 

9 

8 

8 

i3 

l8 

9 

9 

10? 

DAYS  BNBD  <  7 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

33 


REMARKS:  «  »  DATA  NOT  AVAILABLE  #  -  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5*,  AS 
APPLICABLE  $  -  *  CALM  >  PVLG  DRCTN 

0  »  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTH/YEAR 


SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  7707-8512  6  HRLY 

2. 

3. 


7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (*  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 
(CIG/VIS)  <  3000/3  STATUTE  MILES  (MI)  (SOURCE  NO.  1): 


JAN  FEB  MAR 


00-02 

LST 

24 

21 

14 

03-05 

LST 

* 

« 

» 

06-08 

LST 

21 

23 

26 

09-11 

LST 

» 

» 

» 

12-14 

LST 

21 

17 

14 

15-17 

LST 

« 

« 

« 

18-20 

LST 

19 

19 

14 

21-23 

LST 

« 

« 

ALL  HOURS 

» 

» 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

28 

45 

40 

29 

31 

X 

» 

X 

X 

X 

30 

48 

45 

29 

36 

K 

X 

X 

X 

X 

20 

36 

36 

22 

32 

« 

X 

X 

X 

X 

24 

40 

33 

32 

30 

* 

X 

X 

X 

X 

* 

X 

X 

X 

X 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

49 

42 

43 

29 

33 

X 

X 

X 

X 

X 

51 

50 

47 

26 

36 

X 

X 

X 

X 

X 

47 

40 

37 

25 

28 

X 

X 

X 

X 

X 

49 

45 

42 

25 

32 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

8.  *  FREQ  OF  CIG/VIS  <  1500/3  MI  (SOURCE  NO.  1): 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

18 

16 

11 

24 

40 

32 

20 

22 

38 

38 

35 

20 

26 

03-05  LST 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

06-08  LST 

17 

19 

21 

25 

42 

38 

21 

27 

46 

44 

37 

19 

30 

09-11  LST 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

12-14  LST 

17 

15 

11 

16 

31 

30 

17 

28 

38 

32 

31 

20 

24 

15-17  LST 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

18-20  LST 

13 

15 

9 

21 

34 

30 

24 

22 

40 

36 

31 

18 

24 

21-23  LST 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

ALL  HOURS 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

9.  *  FREQ 

OF  CIG/VIS  < 

1000/2  MI  (SOURCE 

NO.  1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

14 

12 

9 

18 

34 

26 

18 

18 

35 

33 

32 

16 

22 

03-05  LST 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

06-08  l^T 

12 

13 

16 

19 

37 

33 

18 

22 

39 

35 

32 

15 

24 

09-11  LST 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

12-14  LST 

12 

11 

7 

13 

26 

28 

15 

23 

31 

26 

24 

15 

19 

15-17  LST 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

18-20  LST 

12 

11 

7 

16 

30 

26 

19 

18 

35 

30 

26 

14 

20 

21-23  LST 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

ALL  HOURS 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

10.  *  FREQ  OF  CIG/VIS  < 

200/0. 

,5  MI 

(SOURCE  NO.  1) 

; 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

9 

6 

4 

10 

25 

22 

14 

14 

24 

24 

17 

10 

15 

03-05  LST 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

06-08  LST 

5 

6 

4 

10 

28 

25 

12 

16 

27 

24 

19 

9 

16 

09-11  LST 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

12-14  LST 

5 

4 

2 

6 

18 

19 

9 

11 

16 

17 

13 

6 

1 1 

15-17  LST 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

18-20  LST 

4 

6 

3 

7 

19 

23 

14 

13 

23 

20 

16 

8 

13 

21-23  LST 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

ALL  HOURS 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUPPLEMENT 


STATION:  BROUGHTON  ISLAND,  NWT,  CANADA 

LOCATION:  67  33 'N  6*4  03 'W 

PREPARED  BY:  USAFETAC/ECR ,  JAN  1987 


STATION  #:  710960 

ELEVATION  (FEET):  15 
PERIOD;  7707-8512  6  HRLY 


ICAO  ID:  CYVM 
LST  -  dlT:  -4 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (J  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

03-05  LST 

« 

» 

« 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

06-08  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

09-11  LST 

* 

« 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

12-14  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

15-17  LST 

« 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

18-20  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

21-23  LST 

* 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

ALL  HOURS 

* 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

2.  %  FREQ  OF 

RAIN  AND/OR  DRIZZLE; 

JAN  FEB  MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

6 

7 

1 

0 

0 

0 

1 

03-05  LST 

« 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

06-08  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

7 

7 

2 

# 

0 

0 

2 

09-11  LST 

« 

« 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

12-14  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

4 

7 

3 

# 

0 

0 

1 

15-17  LST 

* 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

18-20  LST 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

6 

4 

2 

# 

0 

0 

1 

21-23  LST 

« 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

ALL  HOURS 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

3.  %  FREQ  OF  SNOW  AND/OR  ICE  PELLETS; 

JAN  FEB  MAR  APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

11 

15 

14 

20 

17 

14 

3 

7 

18 

25 

23 

11 

15 

03-05  LST 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

06-08  LST 

15 

11 

12 

18 

22 

13 

5 

9 

20 

21 

27 

13 

16 

09-11  LST 

« 

« 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

12-14  LST 

17 

18 

15 

11 

16 

11 

4 

6 

16 

25 

26 

21 

16 

15-17  LST 

« 

* 

X 

K 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

18-20  LST 

16 

22 

14 

18 

17 

12 

3 

7 

14 

28 

27 

18 

16 

21-23  LST 

« 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

ALL  HOURS 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

4.  %  FREQ  OF  SURFACE 

JAN 

WIND 

FEB 

SPEEDS 

MAR 

>  25  KNOTS  (INCLUDING  GUSTS): 

APR  MAY  JUN  JUL  AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

5 

5 

2 

1 

3 

1 

# 

1 

3 

4 

7 

5 

3 

03-05  LST 

» 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

06-08  LST 

5 

2 

1 

1 

3 

1 

# 

» 

4 

3 

4 

•3 

2 

09-11  LST 

» 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

12-14  LST 

4 

5 

1 

2 

2 

2 

» 

» 

3 

3 

4 

3 

2 

15-17  LST 

* 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

18-20  LST 

4 

3 

2 

1 

3 

1 

1 

3 

1 

2 

7 

5 

3 

21-23  LST 

* 

« 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

ALL  HOURS 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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REMARKS:  »  =  DATA  NOT  AVAILABLE,  #-0.0<0.5,  MI-  STATUTE  MILES 

0  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTHS/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  FOR  7707-851 2  6  HRLY 

2. 

3. 


5.  i  FREQ 

OF 

CEILING 

AND/OR 

VISIBILITY 

(CIG/VIS)  <  800/2  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

14 

12 

9 

18 

32 

26 

18 

18 

35 

32 

31 

15 

22 

03-05  LST 

« 

* 

* 

* 

* 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

06-08  LST 

11 

12 

16 

19 

37 

33 

17 

21 

38 

35 

31 

15 

24 

09-11  LST 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

12-14  LST 

12 

10 

7 

13 

25 

28 

15 

22 

31 

25 

24 

14 

19 

15-17  LST 

* 

* 

* 

* 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

18-20  LST 

12 

11 

7 

16 

30 

26 

19 

18 

34 

29 

24 

14 

20 

21-23  LST 

« 

* 

* 

* 

* 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

ALL  HOURS 

* 

* 

* 

* 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

6 .  %  FREQ 

OF 

CIO/ VIS 

<  500/1 

.5  MI 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

12 

11 

8 

16 

31 

25 

17 

16 

33 

30 

28 

15 

21 

03-05  LST 

* 

» 

* 

* 

* 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

06-03  LST 

9 

10 

13 

17 

34 

31 

15 

19 

35 

32 

30 

15 

22 

09-11  LST 

« 

* 

« 

* 

* 

K 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

12-14  LST 

11 

9 

5 

11 

25 

24 

12 

17 

28 

24 

23 

12 

17 

15-17  LST 

* 

* 

* 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

18-20  LST 

11 

10 

6 

14 

26 

24 

18 

17 

33 

28 

23 

13 

19 

21-23  LST 

* 

* 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

ALL  HOURS 

» 

* 

* 

* 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

7 .  %  FREQ 

OF 

CIG/VIS 

<  300/1 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

10 

10 

6 

13 

27 

23 

15 

15 

32 

28 

24 

14 

18 

03-05  LST 

* 

» 

* 

* 

* 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

06-08  LST 

8 

7 

9 

13 

32 

28 

15 

18 

30 

29 

25 

14 

19 

09-11  LST 

* 

* 

» 

* 

« 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

12-14  LST 

9 

7 

4 

9 

21 

21 

11 

14 

23 

21 

19 

9 

14 

15-17  LST 

« 

* 

* 

» 

* 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

18-20  LST 

10 

8 

4 

11 

23 

23 

16 

16 

30 

24 

21 

12 

17 

21-23  LST 

* 

* 

» 

* 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

ALL  HOURS 

» 

» 

» 

* 

« 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

8.  %  FREQ 

OF 

CIG/VIS 

<  100/C 

1.25  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

6 

3 

3 

8 

19 

20 

12 

12 

21 

17 

13 

6 

12 

03-05  LST 

« 

* 

* 

» 

» 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

06-08  LST 

4 

2 

2 

8 

23 

21 

10 

15 

24 

20 

14 

6 

12 

09-11  LST 

* 

» 

» 

* 

« 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

12-14  LST 

3 

2 

1 

4 

15 

17 

6 

9 

14 

13 

10 

5 

8 

15-17  LST 

« 

* 

» 

» 

« 

K 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

18-20  LST 

3 

3 

2 

5 

15 

20 

13 

10 

20 

16 

14 

4 

10 

21-23  LST 

« 

» 

» 

» 

* 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

ALL  HOURS 

* 

» 

* 

* 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  BYRON  BAY,  NWT,  CANADA 
LOCATION:  68  45 'N  109  05 ’W 
PREPARED  BY:  USAFETAC/ECR ,  JAN  198? 


STATION  #:  719290  ICAO  ID:  CYUK 

ELEVATION  (FEET):  302  LST  -  CKT:  -7 

PERIOD:  VARIED 


SOURCE 


NO. 

JAN 

1.  TEMPERATURE  ("F) 

EXTREME  MAX 

3 

13 

MEAN  DLY  MAX 

1 

-19 

MEAN 

1 

-23 

MEAN  DLY  MIN 

1 

-27 

EXTREME  MIN 

3 

-56 

#  DAYS  >  90 

1 

0 

#  DAYS  T  32 

1 

31 

#  DAYS  T  0 

1 

30 

2.  PRECIPITATION  (INCHES) 


FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

7 

20 

29 

42 

66 

73 

-20 

-17 

-2 

22 

40 

53 

-24 

-22 

-7 

17 

37 

48 

-28 

-26 

-12 

13 

33 

44 

-50 

-49 

-38 

-18 

8 

32 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

28 

31 

30 

31 

15 

0 

27 

31 

25 

6 

0 

0 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

69 

61 

34 

18 

15 

73 

48 

36 

17 

-3 

-16 

12 

44 

32 

13 

-7 

-20 

8 

40 

30 

9 

-11 

-24 

4 

23 

9 

-19 

-39 

-48 

-56 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

5 

20 

31 

30 

31 

283 

0 

0 

7 

25 

31 

182 

MAXIMUM 
MEAN 
MINIMUM 
MAX  24  HR 

#  DAYS  >  0.01 

#  DAYS  T  0.5 


3 

3 


«  »  »  »  K 


.05  .04  .15 

«  »  » 

»  »  » 


#  #  #  1  1 

«  «  »  »  » 


» 


98 

* 

* 


12  3  3 

*  *  *  » 


»  * 

.59  .06 

»  * 

»  * 

3  # 

»  * 


*  * 

.06  4.0 

*  » 

»  * 

#  14 

»  « 


3.  SNOWFALL  (INCHES) 


MEAN 

» 

* 

» 

» 

« 

» 

MAXIMUM 

« 

« 

* 

« 

* 

* 

» 

MAX  24  HR 

« 

* 

» 

» 

* 

» 

» 

» 

#  DAYS  >0.1 

* 

« 

« 

* 

* 

» 

» 

» 

» 

#  DAYS  T  1 .5 

4.  MEAN  RELATIVE 

* 

HUMIDITY  ( 

:%)  / 

VAPOR 

*  * 

PRESSURE  ( 

;iN  Hg)  / 

*  * 

DEWPOINT  ( 

» 

OF) 

* 

» 

RH  (05  LST)  1 

76 

75 

75 

79 

89 

89 

87 

92 

94 

89 

80 

75 

84 

RH  (17  LST)  1 

76 

77 

77 

82 

92 

80 

69 

74 

88 

87 

80 

75 

80 

VAPOR  PRESS  1 

.02 

.02 

.02 

.03 

.10 

.19 

.26 

.24 

.18 

.08 

.03 

.02 

.11 

DEWPOINT  1 

5.  SURFACE  WINDS 

«  » 

(16  PT/KNOTS)  / 

»  »  » 

99.95$  HIGHEST 

«  » 

PRESSURE 

»  *  » 

ALTITUDE  (FEET) 

» 

* 

PVLG  DRCTN  1 

MEAN  SPEED 

NNW 

NNW 

NNW 

ENE 

ENE 

E 

E 

E 

E 

N 

N 

NNW 

NNW 

(PVLG  DRCTN)  1 
MEAN  SPEED 

17 

16 

17 

15 

12 

11 

11 

11 

12 

13 

14 

15 

(ALL  OBS)  1 

13 

11 

12 

11 

11 

10 

10 

10 

10 

12 

12 

12 

11 

MAX  (PK  GST) 

» 

» 

» 

* 

« 

» 

» 

» 

» 

» 

* 

PRESSURE  ALT  1 

950 

800 

650 

800 

650 

700 

800 

850 

950 

1100 

1150 

1000 

1150 

6.  MEAN  CLOUD  COVER  (EIGHTHS)  /  THUNDERSTORMS  /  FOG  /  BLOWING  SAND  &  DUST  (BNBD) 


CLD  COVER 
DAYS  TSTMS 
DAYS  FOG  <  7 
DAYS  BNBD  <  7 


1 

3 

3 

3 

3 

5 

5 

5 

6 

6 

5 

4 

3 

4 

1 

g 

g 

g 

Q 

Q 

0 

0 

0 

Q 

0 

p 

0 

Q 

1 

4 

6 

4 

6 

8 

3 

3 

3 

6 

7 

5 

59 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

(5 

0 

0 

6 

0 

0 

0 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE  #  -  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5$,  AS 
APPLICABLE  $  =  $  CALM  >  PVLG  DRCTN 

0  =  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTH/ YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  7707-851 2  6  HRLY 

2. 

3.  WORLDWIDE  AIRFIELD  CLIMATIC  DATA  SU“1MA  Y  7  YR  POR 


7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  ($  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 
(CIG/VIS)  <  3000/3  STATUTE  MILES  (MI)  (SOURCE  NO.  1): 


00-02 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

LST 

» 

* 

» 

* 

* 

« 

» 

« 

« 

« 

03-05 

LST 

19 

23 

17 

28 

48 

39 

31 

44 

61 

52 

27 

23 

34 

06-08 

LST 

* 

* 

« 

* 

« 

« 

» 

« 

* 

It 

» 

» 

» 

09-11 

LST 

27 

27 

22 

29 

43 

42 

37 

43 

57 

51 

34 

30 

37 

12-14 

LST 

» 

* 

» 

» 

» 

» 

* 

» 

* 

15-17 

LST 

20 

22 

20 

26 

36 

30 

30 

32 

51 

50 

28 

28 

^  1 

18-20 

LST 

* 

* 

* 

* 

* 

» 

* 

» 

* 

# 

21-23 

LST 

20 

21 

17 

23 

43 

33 

27 

35 

50 

51 

23 

26 

31 

ALL  HOURS 

« 

* 

» 

» 

* 

» 

* 

* 

* 

» 

8.  % 

FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

1500/3 

MI  (SOURCE 

NO.  1): 

00-02 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

LST 

* 

« 

« 

« 

* 

» 

« 

* 

» 

03-05 

LST 

15 

17 

12 

24 

34 

21 

16 

23 

37 

37 

18 

19 

23 

06-08 

LST 

« 

» 

» 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

09-11 

LST 

22 

23 

19 

23 

30 

22 

19 

20 

37 

34 

25 

25 

26 

12-14 

LST 

» 

* 

K 

» 

« 

« 

» 

« 

« 

« 

15-17 

LST 

16 

18 

17 

22 

18 

15 

11 

11 

22 

34 

20 

24 

19 

18-20 

LST 

* 

* 

» 

» 

* 

* 

* 

» 

« 

* 

« 

21-23 

LST 

15 

19 

14 

18 

30 

14 

10 

15 

24 

32 

16 

20 

19 

ALL  HOURS 

* 

* 

» 

» 

« 

» 

* 

* 

« 

» 

* 

9.  $ 

FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

1 000/2 

MI  (SOURCE 

NO.  1): 

00-02 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

ANN 

LST 

* 

» 

» 

» 

* 

» 

* 

« 

» 

« 

* 

» 

03-05 

LST 

11 

15 

10 

17 

24 

12 

12 

12 

23 

23 

12 

15 

15 

06-08 

LST 

» 

« 

« 

« 

» 

* 

« 

» 

» 

« 

» 

* 

09-11 

LST 

16 

18 

14 

20 

20 

13 

8 

11 

20 

20 

19 

19 

17 

12-14 

LST 

* 

» 

* 

* 

* 

» 

« 

* 

* 

« 

« 

15-17 

LST 

12 

14 

15 

17 

10 

8 

5 

2 

11 

22 

14 

18 

12 

18-20 

LST 

» 

» 

» 

» 

« 

« 

* 

» 

» 

* 

* 

* 

21-23 

LST 

13 

16 

10 

15 

20 

7 

6 

4 

14 

22 

10 

16 

14 

ALL  HOURS 

» 

* 

» 

» 

K 

« 

» 

* 

* 

» 

» 

10.  $  FREQ 

OF  CIG/VIS  < 

200/0. 

5  MI 

(SOURCE  NO.  1) 

; 

00-02 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

ANN 

LST 

» 

« 

» 

» 

» 

» 

« 

» 

* 

« 

« 

« 

03-05 

LST 

4 

7 

3 

7 

10 

4 

5 

4 

7 

10 

4 

7 

6 

06-08 

LST 

» 

« 

» 

» 

* 

» 

» 

« 

» 

» 

« 

» 

* 

09-11 

LST 

6 

9 

4 

9 

6 

1 

1 

2 

3 

6 

6 

8 

5 

12-14 

LST 

» 

» 

» 

* 

» 

» 

* 

* 

* 

» 

« 

» 

15-17 

LST 

5 

7 

5 

7 

3 

# 

# 

2 

7 

4 

5 

4 

18-20 

LST 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

* 

» 

« 

« 

» 

21-23 
ALL  RC 

5 

1 

1 

§ 

2 

1 

5 

2 

§ 

5 
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OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUPPLEMENT 


STATION:  BYRON  BAY,  NWT,  CANADA 
LOCATION:  68  45 ’N  109  05 ’W 
PREPARED  BY:  USAFETAC/ECR ,  JAN  1987 


STATION  #:  719290 

ELEVATION  (FEET):  302 
PERIOD;  7707-8512  6  HRLY 


ICAO  ID:  CYUK 
LST  -  OfT:  -7 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (.%  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

« 

» 

« 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

03-05  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

06-08  LST 

* 

* 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

09-11  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

12-14  LST 

« 

» 

« 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

15-17  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

18-20  LST 

« 

« 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

21-23  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

ALL  HOURS 

« 

« 

« 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

2.  %  FREQ 

OF 

RAIN  AND/OR  DRIZZLE: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

» 

» 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

03-05  LST 

0 

0 

0 

0 

# 

4 

9 

9 

4 

0 

0 

0 

3 

06-08  LST 

« 

» 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

09-11  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

9 

9 

5 

# 

0 

0 

2 

12-14  15T 

» 

* 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

15-17  LST 

0 

0 

0 

0 

# 

3 

10 

8 

3 

# 

0 

0 

2 

18-20  LST 

« 

» 

K 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

21-23  LST 

0 

0 

0 

0 

2 

5 

8 

8 

3 

0 

0 

0 

2 

ALL  HOURS 

* 

K 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

3.  %  FREQ 

OF 

SNOW  AND/OR  ICE  PELLETS; 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

« 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

03-05  LST 

12 

11 

12 

10 

11 

5 

0 

2 

11 

25 

14 

10 

11 

06-08  LST 

* 

» 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

09-11  LST 

3 

5 

6 

7 

8 

6 

0 

1 

11 

19 

12 

8 

7 

12-14  LST 

« 

» 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

15-17  LST 

8 

6 

6 

8 

8 

5 

# 

0 

7 

14 

14 

10 

7 

18-20  LST 

» 

« 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

21-23  LST 

10 

9 

13 

12 

8 

2 

0 

2 

5 

20 

10 

12 

9 

ALL  HOURS 

* 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

4.  %  FREQ 

OF 

SURFACE 

WIND 

SPEEDS 

>  25  KNOTS  (INCLUDING  GUSTS): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

« 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

03-05  LST 

5 

6 

3 

4 

1 

1 

1 

1 

1 

5 

5 

4 

3 

06-08  LST 

» 

« 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

09-11  LST 

4 

3 

2 

3 

2 

2 

2 

3 

2 

4 

3 

5 

3 

12-14  LST 

» 

« 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

15-17  LST 

5 

5 

4 

5 

1 

1 

1 

2 

3 

3 

3 

4 

3 

18-20  LST 

« 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

21-23  LST 

5 

3 

3 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

4 

4 

5 

3 

ALL  HOURS 


39 


REMARKS:  »  »  DATA  NOT  AVAILABLE,  #-0.0<0.5,  MI-  STATUTE  MILES 

0  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTHS/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  FOR  7707-8512  6  HRLY 

2. 

3. 


5.  % 

FREQ 

F 

CEILING 

AND/OR 

VISIBILITY 

(CIG/VIS)  < 

800/2 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

03-05 

LST 

11 

15 

10 

16 

23 

8 

9 

11 

18 

21 

12 

15 

14 

06-08 

LST 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

09-11 

LST 

16 

17 

13 

19 

18 

9 

5 

9 

15 

18 

19 

18 

15 

12-14 

LST 

X 

X 

X 

X 

K 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

15-17 

LST 

11 

13 

15 

17 

9 

6 

3 

2 

9 

19 

12 

18 

11 

18-20 

LST 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

21-23 

LST 

13 

15 

10 

14 

16 

5 

5 

3 

11 

20 

9 

16 

11 

ALL  HOURS 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

6.  i 

FREQ 

OF 

CIG/VIS 

<  500/1 

.5  MI 

; 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

03-05 

LST 

10 

14 

8 

15 

21 

6 

7 

10 

13 

18 

11 

15 

12 

06-08 

LST 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

09-11 

LST 

15 

16 

13 

19 

14 

5 

2 

7 

9 

16 

18 

16 

13 

12-14 

LST 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

15-17 

LST 

11 

13 

14 

16 

7 

3 

1 

2 

8 

16 

12 

18 

10 

18-20 

LST 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

21-23 

r^T 

11 

14 

10 

13 

14 

4 

4 

3 

9 

17 

9 

15 

9 

ALL  HOURS 

« 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

7.  % 

FREQ 

OF 

CIG/VIS 

<  300/1 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

« 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

03-05 

LST 

8 

10 

5 

12 

15 

6 

6 

7 

10 

14 

8 

11 

9 

06-08 

LST 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

09-11 

LST 

11 

13 

10 

16 

10 

4 

1 

4 

7 

12 

12 

13 

9 

12-14 

LST 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

15-17 

LST 

9 

10 

11 

10 

5 

1 

1 

1 

5 

13 

8 

11 

7 

18-20 

LST 

» 

X 

X 

X 

X 

K 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

21-23 

LST 

9 

10 

7 

10 

11 

4 

3 

3 

8 

13 

8 

9 

8 

ALL  HOURS 

« 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

8.  % 

FREQ 

OF 

CIG/VIS 

<  100/0.25  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

03-05 

LST 

3 

3 

# 

5 

7 

4 

5 

2 

4 

7 

2 

4 

4 

06-08 

LST 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

09-11 

LST 

6 

7 

3 

7 

3 

1 

# 

1 

1 

5 

3 

5 

4 

12-14 

LST 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

15-17 

LST 

4 

5 

3 

3 

2 

# 

# 

0 

2 

4 

3 

4 

3 

18-20 

LST 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

21-23 

LST 

4 

4 

3 

4 

7 

1 

2 

2 

3 

7 

3 

4 

4 

ALL  HOURS 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

40 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  CAMBRIDGE  BAY,  NWT,  CANADA  STATION  #:  719250  ICAO  ID:  CYCB 

LOCATION:  69‘=06'N,  105°07'W  ELEVATION  (FEET):  90  LST  =  GMT  -6 

PWP/PFD  BY:  USAFETAC/ECR,  SEP  1987  PERIOD:  VARIED 


SOURCE 


NO. 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1 .  TEMPERATURE  ( ° 

F) 

EXTREME  MAX 

2 

21 

15 

21 

1*3 

51 

72 

84 

76 

60 

43 

29 

18 

84 

MEAN  DLY  MAX 

2 

-22 

-24 

-17 

1 

22 

40 

53 

49 

35 

17 

-4 

-16 

1 1 

MEAN 

2 

-29 

-30 

-24 

-7 

15 

35 

46 

44 

31 

1 1 

-11 

-22 

5 

MEAN  DLY  MIN 

2 

-37 

-36 

-32 

-16 

8 

29 

39 

38 

27 

r 

-18 

-28 

-1 

EXTREME  MIN 

2 

-63 

-59 

-55 

-45 

-31 

0 

29 

25 

1 

-27 

-44 

-56 

-63 

#  DAYS  >  90 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  T  32 

1 

31 

28 

31 

30 

31 

17 

1 

5 

23 

31 

30 

31 

289 

#  DAYS  T  0 

1 

31 

28 

31 

25 

7 

0 

0 

0 

0 

12 

26 

31 

191 

2-  PRECIPITATION 

(INCHES) 

MAXIMUM 

* 

» 

* 

« 

* 

* 

» 

* 

* 

* 

MEAN 

2 

0 

0 

0 

it 

.04 

.37 

.77 

1.08  .38  .04# 

0 

2.68 

MINIMUM 

» 

* 

* 

* 

* 

« 

* 

* 

» 

MAX  24  HR 

2 

it 

0 

0 

.15 

.13 

,69 

1 .32 

1  .21 

.70  .41 

.01 

it 

1 .32 

it  DAYS  >0.01 

2 

0 

0 

0 

it 

1 

3 

8 

1  0 

6 

1 

it 

0 

29 

it  DAYS  T  0.5 

* 

* 

« 

» 

» 

» 

* 

* 

* 

* 

* 

3.  SNOWFALL 

(INCHES) 

MEAN 

2 

2.1 

1.8 

2.1 

3.2 

3.7 

1.6 

it 

it 

3.3 

6.1 

3.5 

2,5 

30.2 

MAXIMUM 

» 

» 

* 

* 

» 

» 

» 

* 

» 

» 

* 

« 

MAX  24  HR 

2 

4.7 

2.4 

4.0 

5.0 

6.2 

7.0 

.6 

1.1 

3.3 

8.2 

6.0 

4.0 

8.2 

it  DAYS  >0.4 

2 

2 

1 

2 

3 

3 

1 

it 

it 

3 

6 

5 

2 

26 

it  DAYS  y  1  .5 

« 

* 

* 

* 

» 

* 

K 

x 

» 

* 

4.  MEAN  RELATIVE 

HUMIDITY  i%)  /  VAPOR 

PRESSURE  1 

(IN  Hg)  /  DEWPOINT  ( 

op) 

RH  (03  LST) 

1 

78 

78 

77 

81 

89 

90 

89 

90 

90 

87 

83 

79 

85 

RH  (15  LST) 

1 

78 

77 

77 

82 

85 

75 

70 

73 

82 

87 

82 

78 

79 

VAPC«  PRESS 

1 

.02 

.02 

.01 

.03 

.10 

.18 

.25 

.24 

.16 

.08 

.04 

.02 

.10 

DEWPOINT 

2 

-26 

-24 

-25 

-16 

-12 

31 

40 

39 

27 

8 

-15 

-25 

2 

5.  SURFACE  WINDS 

(16 

PT/KNOTS)  / 

99.95$  HIGHEST 

PRESSURE  I 

'.LTITUDE  (FEET) 

PVLG  DRCTN 
MEAN  SPEED 

2 

NW 

W 

NW 

NE 

NW 

N 

W 

W 

N 

NW 

NW 

W 

NW 

(PVLG  DRCTN) 
MEAN  SPEED 

3 

17 

14 

13 

14 

15 

14 

13 

21 

17 

16 

1 5 

14 

16 

(ALL  OBS) 

3 

15 

13 

13 

13 

13 

14 

13 

14 

15 

15 

1  ^ 

13 

14 

MAX  (PK  GST) 

2 

58 

59 

52 

50 

55 

65 

50 

59 

63 

65 

55 

69 

69 

PRESSURE  ALT 

1 

1100 

1050 

850 

800 

950 

650 

650 

700 

900 

1  050 

1  400 

850 

1  400 

6.  MEAN  CLOUD  COVER 

(EIGHTHS)  /  THUNDERSTORMS  / 

FOG  /  BLOWING  SNOW 

rasi 

CLD  COVER 

1 

3 

4 

3 

4 

6 

6 

6 

r 

o 

'/ 

6 

4 

4 

tr 

-X 

mi  im  7 

] 

§ 

e 

1^ 

? 

8 

e 

5 

() 

7? 

DAYS  BS  <  7 

2 

14 

10 

9 

6 

4 

1 

0 

0 

1 

i 

10 

70 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

FiAY 

JUN 

JUL, 

AiJG 

S,.P 

M'V 

DEC 

ANN 

41 


HEMARKS:  *  =  DATA  NOT  AVAILABLE  »  =  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INC3i,  OR  0.5$,  AS 
APPLICABLE  $  -  $  CALM  >  PVLG  DRCTN 

0  =  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTH/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  7301-8512 

2.  PRINCIPAL  STATION  DATA  PSD/DSP-75  (ATMOSPHERIC  ENVIRONMENT  SERVICE) 

1953-1982 

3.  CANADIAN  CLIMATE  NORMALS  1955-1980 


7.  PERCEMTACE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  ($  FREQ)  OF  CEILING  AND/OT  VISIBILITY 


(CIG/VIS)  <  3000/3  STATUTE 


JAN 

FEB 

MAR 

00-02 

LST 

24 

21 

15 

03^5 

LST 

24 

23 

15 

06-08 

LST 

24 

25 

20 

09-11 

LST 

24 

31 

25 

12-14 

LST 

29 

30 

25 

15-17 

LST 

25 

28 

22 

18-20 

LST 

23 

26 

19 

21-23 

LST 

21 

23 

17 

ALL  HOURS 

24 

26 

20 

8.  $ 

FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

1500/3 

JAN 

FEB 

MAR 

00-02 

LST 

21 

19 

12 

03-05 

LST 

21 

20 

12 

06-08 

LST 

20 

23 

18 

09-11 

LST 

21 

28 

22 

12-14 

L^T 

26 

27 

23 

15-17 

LST 

23 

26 

20 

18-20 

LST 

21 

23 

18 

21-23 

LST 

20 

20 

16 

ALL  HOURS 

21 

23 

18 

9.  $ 

FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

1 000/2 

JAN 

FEB 

MAR 

00-02 

LST 

15 

14 

10 

03-05 

LST 

15 

14 

8 

06-08 

LST 

14 

16 

12 

09-11 

LST 

15 

22 

18 

12-14 

LST 

19 

22 

18 

15-17 

LST 

17 

19 

16 

18-20 

LST 

15 

16 

13 

21-23 

LST 

15 

13 

12 

ALL  HOURS 

16 

17 

13 

10.  $  FREQ  OF  CIG/VIS  < 

200/0 

JAN 

FEB 

MAR 

00-02 

LST 

4 

4 

2 

03-05 

LST 

3 

4 

2 

06-08 

LST 

3 

2 

2 

09-11 

LST 

3 

4 

3 

12-14 

LST 

4 

5 

4 

15-17 

LST 

4 

6 

4 

18-20 

LST 

3 

5 

3 

ALL^^ol^I 

3 

2 

3 

MILES 

(MI) 

(SOURCE  NO. 

1): 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

18 

52 

38 

26 

37 

20 

54 

43 

29 

40 

24 

53 

46 

30 

44 

22 

47 

41 

31 

48 

'’0 

45 

38 

32 

44 

Tg 

43 

39 

31 

37 

18 

47 

38 

26 

33 

19 

49 

34 

22 

34 

20 

49 

40 

28 

40 

MI  (SOURCE 

NO.  1) 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

12 

39 

22 

13 

17 

16 

40 

27 

18 

24 

20 

39 

30 

21 

30 

18 

34 

28 

20 

31 

17 

32 

24 

16 

21 

16 

33 

22 

12 

15 

15 

34 

20 

10 

12 

15 

34 

18 

10 

14 

16 

36 

24 

15 

20 

MI  (SOURCE 

NO.  1) 

: 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

9 

30 

16 

9 

11 

11 

31 

21 

14 

16 

15 

30 

24 

17 

22 

12 

25 

19 

13 

20 

12 

22 

14 

9 

10 

12 

22 

11 

6 

7 

12 

24 

10 

5 

5 

11 

25 

11 

6 

8 

12 

26 

16 

10 

12 

5  MI 

(SOURCE  NO. 

1): 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

1 

9 

2 

2 

1 

2 

9 

3 

4 

3 

3 

6 

3 

3 

3 

2 

2 

1 

2 

2 

2 

# 

1 

2 

3 

1 

# 

1 

4 

1 

# 

2 

6 

2 

1 

2 

6 

1 

1 

1 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

54 

49 

29 

21 

32 

57 

48 

26 

22 

33 

57 

47 

26 

19 

35 

60 

45 

28 

21 

35 

60 

46 

27 

25 

35 

56 

44 

26 

25 

33 

55 

46 

26 

22 

32 

56 

47 

27 

23 

31 

57 

47 

27 

22 

33 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

35 

34 

21 

18 

22 

36 

35 

18 

19 

24 

38 

33 

18 

15 

25 

43 

33 

20 

16 

26 

38 

34 

21 

21 

25 

33 

32 

21 

22 

23 

32 

33 

20 

18 

21 

32 

34 

21 

19 

21 

36 

34 

20 

18 

23 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

20 

23 

14 

14 

15 

21 

23 

11 

14 

17 

24 

23 

14 

11 

18 

29 

25 

14 

11 

19 

23 

25 

16 

15 

17 

17 

24 

15 

15 

15 

16 

24 

12 

13 

14 

17 

21 

14 

14 

14 

21 

24 

14 

13 

16 

SEP 

1 

OCT 

4 

4 

NOV 

3 

3 

DEC 

3 

3 

ANN 

1 

4 

4 

3 

3 

3 

2 

4 

3 

3 

2 

1 

5 

4 

4 

-5 

J 

1 

5 

3 

4 

3 

1 

5 

i 

2 

1 

3 

i 

2 

42 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUPPLEMENT 


STATION:  CAMBRIDGE  BAY,  NWT,  CANADA 
LOCATION:  69°06'N,  105°07'W 
PREPARED  BY:  USAFETAC/ECR ,  SEP  198? 


STATION  #:  719250 

ELEVATION  (FEET):  90 
PERIOD:  7301-8512 


ICAO  ID:  CYCB 
LST  -  cm  -6 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  {%  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 


JAN 

FEB 

MAR 

00-02  LST 

0 

0 

0 

03-05  LST 

0 

0 

0 

06-08  LST 

0 

0 

0 

09-11  LST 

0 

0 

0 

12-14  LST 

0 

0 

0 

15-17  LST 

0 

0 

0 

18-20  LST 

0 

0 

0 

21-23  LST 

0 

0 

0 

ALL  HOURS 

0 

0 

0 

2.  %  FREQ  OF 

RAIN  AND/OR  DRIZZLE: 

MAY  JUN 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


JUL  AUG 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


SEP  OCT 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


NOV 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


DEC  ANN 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


JAN 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


FEB 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


MAR 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


APR 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


3.  %  FREQ  OF  SNOW  AND/OR  ICE  PELLETS: 


MAY 

1 

2 

2 

3 

2 

2 

2 

2 

2 


JUN 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

4 

5 


JUL 

12 

13 

13 

15 

13 

11 

11 

11 

12 


AUG 

14 
11 

15 

13 
11 
12 
12 

14 
13 


SEP 

1 

1 

1 

1 

» 

1 

1 

1 

1 


OCT 

# 

0 

# 

1 

1 

1 

# 

# 


NOV 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 

4.  %  FREQ 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


JAN 

80 

81 

79 

75 

75 

76 

77 

78 
78 


JAN 

9 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 


6 

6 

8 

9 

6 

8 

8 

7 


6 

5 
8 
9 
8 
7 

6 
7 


5 

6 

7 

8 
9 
6 

5 

6 


6 

6 

7 

8 
9 
8 
8 
7 


5 

6 
6 
6 
7 
5 

5 

6 


2 

4 

6 

6 

7 

6 

4 

5 


6 

6 

8 

9 

7 

7 

4 

6 


7 
6 
9 

10 

10 

8 
8 
8 


9 

10 

10 

12 

11 

9 

9 

10 


9 

10 

10 

10 

7 

8 
7 
9 


DEC 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


7 

7 

7 

8 
8 

7 

8 
7 


ANN 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 


FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

80 

72 

55 

21 

6 

# 

3 

19 

49 

60 

80 

44 

82 

77 

58 

25 

8 

0 

3 

20 

49 

60 

80 

45 

81 

76 

53 

26 

10 

# 

3 

18 

48 

57 

81 

44 

81 

76 

51 

27 

9 

0 

3 

19 

43 

54 

80 

43 

72 

71 

47 

25 

8 

# 

3 

18 

40 

51 

77 

41 

71 

69 

47 

23 

7 

0 

2 

16 

39 

50 

80 

40 

73 

67 

46 

21 

6 

# 

2 

14 

41 

56 

79 

40 

79 

73 

47 

20 

7 

# 

2 

18 

44 

58 

78 

42 

77 

73 

51 

23 

8 

# 

3 

18 

44 

56 

80 

42 

WIND 

SPEEDS 

>  25  KNOTS  (INCLUDING  GUSTS): 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

8 

6 

6 

6 

4 

2 

4 

7 

9 

8 

7 

6 

6 

7 

8 
9 
8 
7 
7 
7 


43 


REM.'',RKS:  *  =  DATA  NOT  AVAILABLE,  #  =  0.0  <  0.5,  MI  -  STATUTE  MILES 

<t  =  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MOOTHS/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  PCH  7301-8512 

O 
il.  « 

3. 


5.  %  FREQ  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY  (CIG/VIS)  <  800/2  MI: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

L3T 

15 

13 

q 

8 

26 

14 

8 

9 

16 

20 

13 

14 

14 

03-05 

LST 

14 

14 

8 

10 

27 

18 

13 

15 

18 

20 

11 

13 

15 

06-08 

LST 

14 

16 

12 

14 

27 

20 

15 

20 

20 

20 

12 

10 

17 

09-11 

LST 

1  0 

22 

18 

12 

21 

14 

10 

16 

25 

23 

13 

10 

16 

12-14 

LST 

19 

22 

17 

12 

18 

9 

7 

7 

18 

21 

15 

15 

15 

15-17 

LST 

17 

19 

16 

11 

18 

7 

4 

4 

12 

20 

13 

14 

13 

18-20 

LST 

15 

'  6 

1  3 

1 1 

20 

7 

4 

3 

12 

21 

11 

13 

12 

21-23 

LST 

14 

1  3 

12 

11 

21 

8 

5 

7 

14 

18 

13 

14 

12 

ALL  HOURS 

15 

17 

13 

11 

22 

12 

8 

10 

17 

21 

13 

13 

14 

6.  % 

FREC 

.2  CIG/VIS 

<  500/1 

.5  MI: 

JAN 

FSB 

M/!.R 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

!^T 

1 1 

1 1 

t 

6 

19 

8 

4 

5 

10 

12 

9 

11 

9 

03-05 

LST 

11 

10 

7 

8 

21 

11 

9 

8 

12 

12 

8 

10 

11 

06-08 

LST 

1 1 

1 1 

9 

9 

19 

11 

9 

10 

13 

13 

9 

8 

11 

09-11 

LST 

12 

17 

14 

9 

14 

7 

6 

8 

15 

9 

8 

11 

12-14 

LST 

15 

17 

14 

9 

11 

3 

3 

3 

14 

11 

12 

10 

15-17 

LST 

,4 

15 

12 

8 

11 

3 

1 

2 

5 

14 

11 

10 

9 

18-20 

LST 

1 1 

13 

10 

8 

13 

3 

2 

2 

6 

14 

8 

8 

8 

21-23 

LST 

11 

10 

8 

8 

15 

5 

3 

3 

7 

12 

9 

10 

8 

ALL  HOURS 

12 

13 

10 

8 

15 

6 

5 

5 

9 

13 

9 

10 

10 

7.  i 

FR^Q 

'OI'  CIG/VIS 

<  300/1 

MI; 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

1ST 

8 

q 

5 

3 

14 

5 

3 

2 

6 

8 

6 

6 

6 

03-05 

L£1T 

8 

8 

5 

5 

15 

7 

8 

5 

8 

9 

6 

7 

8 

06-03 

LST 

8 

8 

5 

6 

13 

6 

6 

6 

7 

8 

7 

6 

7 

og-M 

IjST 

9 

11 

8 

6 

8 

2 

2 

3 

5 

10 

7 

6 

6 

12-14 

LST 

1  1 

10 

6 

6 

1 

1 

1 

3 

10 

9 

8 

6 

15-17 

LST 

11 

9 

5 

5 

1 

# 

# 

2 

9 

8 

8 

6 

18-20 

1C 

7 

5 

8 

2 

1 

1 

3 

9 

6 

7 

5 

21-23 

p 

8 

6 

6 

11 

3 

2 

2 

4 

7 

6 

7 

6 

ALL  HOURS 

9 

9 

7 

5 

10 

3 

3 

3 

5 

9 

7 

7 

6 

8.  % 

FREQ 

CIG/VIS 

<  100/C 

1.25  MI: 

• ■'•  ••  1 

FES 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-G2 

T  ^  -T 

1 

I 

1 

# 

5 

# 

# 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

03-05 

LST 

1 

# 

1 

4 

1 

2 

1 

2 

2 

1 

3 

2 

06-08 

f  r<  ^ 
ijS)  1 

' . 

1 

1 

1 

2 

# 

# 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

09-11 

'  CT 

i 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

12-1  4 

LST 

1 

2 

1 

1 

# 

0 

# 

3 

2 

2 

1 

15-17 

2 

1 

1 

0 

0 

# 

2 

2 

2 

1 

1 8-20 

LS"^ 

2 

1 

1 

# 

# 

# 

1 

2 

1 

2 

1 

21-23 

T  rl  --p 

1  >3)  . 

1 

1 

3 

1 

1 

# 

1 

2 

1 

2 

1 

ALL  H' 

XjK'i 

) 

1 

1 

2 

/f 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

44 


0 

OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SIMIARY 

STATIC»J:  CAPE  DYER,  NWT,  CANADA  STATION  #:  7109^0 

LOCATION:  66°35'N,  6l°37’W  ELEVATION  (FEET):  1288 

PREPARED  BY:  USAFETAC/ECR ,  SEP  1987  PERIOD:  VARIED 

ICAO  ID:  CYVN 

LST  =  (NT  -4 

SOURCE 

NO. 

JAN  FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN  JUL 

AUG  SEP  OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1.  TEMPERATURE  (°F) 

EXTREME  MAX 

2 

34  36 

37 

50 

49 

64  67 

66  60  47 

37 

42 

67 

MEAN  DLY  MAX 

2 

1  0 

0 

13 

28 

38  47 

46  35  25 

13 

4 

21 

MEAN 

2 

-6  -9 

-9 

4 

21 

32  41 

40  29  18 

6 

-5 

13 

MEAN  DLY  MIN 

2 

-16  -17 

-18 

-5 

15 

27  35 

35  24  11 

-2 

-13 

6 

EXTREME  MIN 

2 

-47  -42 

-53 

-37 

-19 

7  22 

1 4  -2  -24 

-39 

-49 

-53 

#  DAYS  >  90 

1 

0  0 

0 

0 

0 

0  0 

0  0  0 

0 

0 

0 

#  DAYS  T  32 

1 

31  28 

31 

30 

31 

24  8 

10  25  31 

30 

31 

310 

#  DAYS  T  0 

1 

26  25 

27 

18 

2 

0  0 

0  #  3 

16 

25 

142 

2.  PRECIPITATION  (INCHES) 

MAXIMUM 

«  * 

X 

X 

X 

X  X 

XXX 

X 

* 

MEAN 

2 

.02  .01 

# 

.02 

.33  1 .41 

1.58  .58  .18 

.04 

.01 

4.13 

MINIMUM 

«  » 

X 

X 

X 

X  X 

XXX 

X 

X 

X 

MAX  2M  HR 

2 

.26  .16 

.03 

.11 

.82 

1.97  1 .76  1 .72  1 .19  1  .13 

.57 

.06 

1 .97 

#  DAYS  >0.01 

2 

// 

1 

2  8 

8  3  1 

1 

# 

24 

#  DAYS  T  0.5 

*  » 

X 

X 

X 

X  X 

XXX 

X 

* 

3.  SNOWFALL 

(INCHES) 

MEAN 

2 

28.9  23.0 

13.5 

19.9  21.1 

11.3  2.7 

4.2  22.3  39.0 

26.8 

24.4 

237.1 

MAXIMUM 

*  » 

X 

X 

X 

X  X 

XXX 

X 

X 

X 

MAX  24  HR 

2 

26.8  21.8  21.6 

16.4  31.7 

16.1  5.2 

8.5  23.2  28.4 

15.3 

19. C 

31 .7 

#  DAYS  >0.4 

2 

8  7 

5 

7 

8 

5  2 

2  7  12 

10 

7 

80 

• 

#  DAYS  T  1 .5 

«  « 

X 

X 

X 

X  X 

XXX 

X 

X 

4.  MEAN  RELATIVE  HUMIDITY  (J)  /  VAPOR  PRESSURE  (IN  Hg)  /  DEWPOINT  (°F) 

RH  (00  LST) 

1 

75  71 

71 

74 

70 

81  77 

73  78  81 

78 

73 

76 

RH  (13  LST) 

1 

75  73 

73 

78 

83 

86  86 

84  84  83 

79 

73 

80 

VAPOR  PRESS 

1 

.03  .03 

.03 

.05 

.10 

.16  .21 

.20  .15  .10 

.06 

.03 

.10 

DEWPOINT 

2 

-12  -14 

-14 

0 

17 

28  35 

34  25  15 

2 

-9 

9 

5.  SURFACE  WINDS  (16 

PT/KNOTS)  / 

99.95$  HIGHEST 

PRESSURE  ALTITUDE  (FEET) 

PVLG  DRCTN 

2 

WNW  WNW 

E 

WNW 

WNW 

WNW  WNW 

WNW  WNW  WNW 

WNW 

WNW 

WNW 

MEAN  SPEED 

(PVLG  DRCTN) 

3 

24  22 

17 

18 

17 

16  12 

12  16  17 

19 

23 

18 

MEAN  SPEED 

(ALL  OBS) 

3 

10  9 

8 

8 

8 

7  6 

7  7  9 

9 

9 

8 

MAX  (PK  GST) 

2 

87  96 

86 

96 

83 

70  54 

61  57  87 

82 

87 

96 

PRESSURE  ALT 

1 

2600  2850 

2450 

2150 

2000 

2150  2350  2150  2200  2250 

2300 

2750 

2850 

6.  MEAN  CLOUD  COVER 

(EIGHTHS)  /  THUNDERSTORMS  / 

FOG  /  BLOWING  SNOW  (BS) 

CLD  COVER 

1 

4  4 

3 

4 

6 

5  5 

6  7  7 

5 

4 

5 

DAYS  TSTMS 

1 

9  9 

0 

0 

0 

0  0 

9  9  9 

9 

0 

o9 

DAYS  FOG  <  7 

2 

l4  4 

2 

11 

11  10 

10  9  8 

3 

80 

DAYS  BS  <  7 

2 

9  9 

5 

5 

3 

1  # 

#37 

9 

11 

62 

JAN  FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN  JUL 

AUG  SEP  OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

45 

• 

REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE  #  -  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5$,  AS 
APPLICABLE  $  -  $  CALM  >  PVLG  DRCTN  „  , 

=  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTH/YEAR 


SOURCE(S): 


1.  USAFETAC  DATSAV  POR  6601-8312 

2.  PRINCIPAL  STATION  DATA  PSD/DSP-IOI  (ATMOSPHERIC  ENVIRONMENT  SERVICE) 

3.  CANADIAN  CLIMATE  NORMALS  1959-1980 


7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  ($  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 
(CIG/VIS)  <  3000/3  STATUTE  MILES  (MI)  (SOURCE  NO.  1): 


JAN 

FEB 

MAR 

00-02 

LST 

24 

20 

15 

03-05 

LST 

24 

18 

14 

06-08 

LST 

24 

19 

13 

09-11 

LST 

23 

18 

16 

12-14 

LST 

22 

19 

15 

15-17 

LST 

22 

20 

18 

18-20 

LST 

24 

19 

17 

21-23 

LST 

24 

18 

15 

ALL  HOURS 

23 

19 

15 

8.  % 

FREQ 

OF  CIG/VIS  < 

1500/3 

JAN 

FEB 

MAR 

00-02 

LST 

20 

16 

13 

03-05 

LST 

19 

15 

11 

06-08 

LST 

18 

16 

11 

09-n 

LST 

19 

16 

12 

12-14 

l^T 

18 

16 

15-17 

LST 

18 

16 

14 

18-20 

LST 

19 

15 

14 

21-23 

l£T 

19 

15 

12 

ALL  HOURS 

19 

16 

13 

9.  % 

FREQ 

OF  CIG/VIS  < 

1000/2 

JAN 

FEB 

MAR 

00-02 

LST 

16 

13 

9 

03-05 

LST 

15 

11 

9 

06-08 

LST 

15 

12 

7 

09-11 

LST 

15 

12 

8 

12-14 

LST 

14 

13 

11 

15-17 

LST 

14 

11 

11 

18-20 

LST 

15 

12 

11 

21-23 

LST 

16 

11 

10 

ALL  HOURS 

15 

12 

10 

10. 

%  FREQ  OF  CIG/VIS 

<  200/0 

JAN 

FEB 

MAR 

00-02 

LST 

6 

6 

3 

03-05 

LST 

5 

4 

4 

06-08 

LST 

5 

4 

3 

09-11 

LST 

5 

5 

2 

12-1  4 

LST 

5 

4 

3 

15-17 

LST 

4 

3 

4 

18-20 

LST 

6 

4 

4 

21-23 
ALL  H 

LSI 

OURS 

1 

! 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

23 

41 

35 

26 

24 

27 

23 

42 

34 

25 

25 

32 

27 

43 

32 

26 

27 

33 

26 

44 

31 

26 

25 

27 

27 

41 

32 

27 

24 

29 

28 

37 

30 

29 

21 

29 

25 

36 

30 

29 

22 

29 

25 

40 

34 

29 

23 

29 

26 

41 

32 

27 

24 

29 

MI  (SOURCE 

APR  MAY 

NO.  1) 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

17 

31 

24 

16 

13 

17 

16 

33 

25 

18 

15 

21 

19 

32 

23 

17 

18 

22 

19 

34 

23 

18 

16 

17 

18 

32 

23 

18 

15 

21 

21 

30 

20 

20 

14 

19 

18 

29 

20 

19 

19 

18 

28 

22 

17 

14 

19 

18 

31 

22 

18 

15 

19 

MI  (SOURCE 

APR  MAY 

NO.  1) 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

12 

20 

17 

11 

8 

12 

12 

22 

17 

12 

14 

14 

25 

17 

14 

15 

17 

14 

25 

18 

15 

13 

13 

13 

25 

19 

15 

12 

15 

15 

22 

15 

16 

10 

15 

13 

20 

16 

15 

10 

13 

14 

18 

17 

10 

10 

13 

22 

17 

13 

11 

14 

.5  MI 

APR 

(SOURCE  NO. 

MAY  JUN 

1): 

JUL 

AUG 

SEP 

3 

4 

7 

2 

2 

3 

3 

5 

6 

4 

4 

3 

3 

6 

7 

5 

6 

4 

3 

7 

8 

7 

6 

4 

4 

8 

10 

5 

5 

5 

5 

7 

6 

6 

4 

4 

3 

5 

6 

4 

3 

3 

2 

3 

6 

7 

i 

3 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

37 

29 

24 

27 

37 

32 

25 

28 

36 

31 

25 

28 

37 

31 

25 

27 

35 

30 

24 

27 

35 

29 

25 

27 

34 

30 

24 

26 

35 

29 

27 

36 

30 

24 

27 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

20 

21 

18 

19 

24 

23 

19 

20 

26 

21 

22 

21 

23 

22 

21 

20 

23 

21 

19 

20 

24 

20 

19 

20 

22 

20 

17 

19 

22 

19 

19 

19 

23 

21 

19 

20 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

15 

17 

15 

14 

18 

16 

15 

15 

18 

15 

17 

16 

16 

15 

17 

16 

18 

14 

16 

16 

18 

15 

15 

16 

18 

15 

1  4 

15 

17 

14 

16 

15 

17 

15 

16 

15 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

5 

6 

0 

4 

4 

4 

5 

4 

5 

4 

5 

5 

5 

3 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

6 

4 

4 

4 

6 

4 

5 

5 

5 
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OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUPPLEMENT 


STATION:  CAPE  DYER,  NVTT,  CANADA 
LOCATION:  66°35’N,  6l»3^'W 
PREPARED  BY:  USAFETAC/ECR ,  SEP  198? 


STATIOI  #:  710940 

ELEVATION  (FEET):  1288 
PERIOD:  6601-8312 


ICAO  ID:  CYVN 
LST  -  GMT  -4 


1 .  PERCENTACE  FREQUENCY  OF 

JAN  FEB 

OCCURRENCE  ($  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 

MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

03-05  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

06-08  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

09-11  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

12-14  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

15-17  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

18-20  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

21-23  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

ALL  HOURS 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2.  %  FREQ  OF 

RAIN  AND/OR  DRIZZLE: 

JAN  FEB  M.«R 

APR 

MAY 

JUTJ 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

# 

0 

# 

# 

4 

13 

10 

4 

1 

0 

0 

3 

03-05  LST 

# 

0 

0 

0 

4 

15 

12 

4 

1 

0 

0 

3 

06-08  I^T 

# 

0 

// 

0 

3 

14 

11 

5 

1 

// 

# 

3 

09-11  LST 

0 

# 

# 

# 

# 

3 

15 

10 

4 

1 

# 

0 

3 

12-14  LST 

0 

0 

0 

0 

# 

3 

14 

10 

4 

1 

# 

0 

3 

15-17  LST 

0 

0 

0 

0 

4 

15 

11 

5 

1 

# 

0 

3 

18-20  LST 

0 

0 

0 

# 

1 

4 

15 

11 

5 

1 

0 

# 

3 

21-23  LST 

0 

# 

# 

// 

# 

4 

14 

10 

4 

1 

0 

0 

3 

ALL  HOURS 

# 

# 

4 

15 

11 

4 

1 

# 

# 

3 

3.  %  FREQ  OF 

SNOW  AND/OR  ICE  PELLETS: 

JAN  FEB  MAR  APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

31 

35 

31 

33 

34 

18 

5 

6 

22 

36 

35 

30 

26 

03-05  LST 

38 

38 

34 

36 

35 

17 

5 

8 

21 

34 

38 

36 

28 

06-08  LST 

39 

40 

37 

40 

35 

16 

5 

8 

24 

36 

37 

34 

29 

09-11  LST 

39 

43 

44 

43 

34 

15 

5 

8 

24 

37 

37 

37 

30 

12-14  LST 

37 

42 

45 

44 

34 

19 

5 

7 

24 

37 

38 

35 

31 

15-17  LST 

38 

43 

41 

39 

33 

20 

5 

7 

24 

38 

38 

37 

30 

18-20  LST 

37 

39 

33 

36 

34 

22 

6 

7 

26 

37 

37 

35 

29 

21-23  LST 

32 

36 

31 

31 

33 

19 

6 

7 

22 

38 

35 

30 

27 

ALL  HOURS 

37 

39 

37 

38 

34 

18 

5 

7 

23 

37 

37 

34 

29 

4.  %  FREQ  OF 

SURFACE  WIND 

JAN  FEB 

SPEEDS 

MAR 

>  25  KNOTS 

APR  MAY 

(INCLUDING  GUSTS): 

JUN  JUL  AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

10 

10 

6 

5 

4 

1 

1 

2 

6 

6 

9 

14 

6 

03-05  LST 

10 

11 

6 

4 

4 

1 

1 

2 

5 

6 

8 

13 

6 

06-08  LST 

11 

12 

7 

4 

6 

1 

1 

2 

5 

7 

9 

13 

6 

09-11  LST 

12 

10 

6 

4 

5 

2 

1 

2 

6 

7 

8 

13 

6 

12-14  LST 

12 

9 

7 

4 

6 

2 

1 

2 

6 

5 

7 

12 

6 

15-17  LST 

12 

10 

7 

4 

5 

2 

2 

2 

6 

5 

9 

12 

6 

18-20  L3T 

11 

11 

6 

4 

4 

2 

2 

2 

6 

6 

9 

12 

6 

21-23  LST 

9 

10 

6 

4 

4 

2 

2 

3 

4 

5 

9 

12 

6 

ALL  HOURS 

11 

10 

6 

4 

5 

2 

1 

2 

6 

6 

9 

13 

6 
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REMARKS:  * 


DATA  NOT  AVAILABLE,  #  -  0.0  <  0.5,  MI  -  STATUTE  MILES 
BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  2H  HRS/DAY  (»  <  12  MONTHS/YEAR 


SOURCE(S) :  1 . 

2. 

3. 


USAFETAO  DATSAV  P®  6601-8312  ^  ^ 

PRINCIPAL  STATIC*!  DATA  PSD/DSP-101  (ATMOSPHERIC  ENVIRONMENT  SERVICE) 


5.  %  FREQ  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY  (CIG/VIS)  <  800/2  MI: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

15 

13 

9 

12 

19 

16 

10 

7 

11 

15 

17 

14 

13 

03-05  LST 

14 

10 

9 

11 

20 

15 

11 

11 

14 

17 

16 

15 

14 

06-08  LST 

15 

11 

7 

14 

22 

17 

12 

14 

16 

17 

13 

16 

14 

09-11  LST 

14 

12 

8 

14 

23 

17 

14 

12 

12 

15 

14 

17 

14 

12-1 A  LST 

14 

12 

10 

12 

23 

19 

13 

12 

14 

17 

l6 

1  4 

15-17  1ST 

13 

12 

10 

15 

21 

14 

14 

9 

14 

17 

14 

1 5 

14 

18-20  LST 

15 

11 

11 

13 

18 

14 

13 

8 

11 

16 

14 

14 

13 

21-23  LST 

15 

10 

10 

14 

17 

15 

9 

8 

13 

16 

14 

15 

ALL  HOURS 

14 

11 

9 

13 

20 

16 

12 

10 

13 

i6 

14 

15 

1  4 

6.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS 

<  500/1 

.5  MI 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

14 

11 

8 

11 

15 

14 

7 

5 

9 

15 

13 

11 

03-05  LST 

12 

8 

7 

9 

15 

12 

9 

8 

11 

14 

13 

13 

1 1 

06-08  LST 

13 

10 

6 

10 

17 

14 

10 

11 

13 

14 

11 

15 

12 

09-11  LST 

13 

10 

7 

11 

18 

15 

11 

10 

10 

13 

10 

16 

12 

12-14  LST 

12 

11 

8 

11 

19 

16 

10 

10 

13 

15 

11 

14 

13 

15-17  LST 

11 

11 

9 

13 

18 

12 

11 

8 

11 

15 

12 

14 

12 

18-20  LST 

13 

10 

9 

12 

15 

12 

10 

6 

9 

14 

12 

12 

1 1 

21-23  LST 

14 

9 

9 

11 

13 

13 

7 

6 

11 

14 

11 

14 

1 1 

ALL  HOURS 

13 

10 

8 

11 

16 

13 

9 

8 

11 

14 

12 

14 

12 

7.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS 

<  300/1 

I  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

11 

9 

6 

8 

10 

12 

4 

3 

6 

10 

12 

10 

8 

03-05  LST 

10 

6 

5 

8 

11 

10 

7 

6 

8 

11 

11 

10 

9 

06-08  LST 

10 

8 

4 

7 

14 

12 

6 

9 

10 

10 

9 

12 

9 

09-11  LST 

10 

8 

4 

8 

14 

13 

9 

8 

7 

10 

8 

11 

9 

12-14  LST 

9 

8 

6 

9 

15 

14 

8 

9 

8 

12 

8 

12 

10 

15-17  LST 

8 

7 

7 

10 

15 

10 

9 

6 

9 

12 

10 

n 

10 

18-20  LST 

10 

8 

7 

9 

10 

9 

7 

4 

11 

11 

1 1 

11 

9 

21-23  LST 

11 

7 

6 

7 

9 

9 

4 

4 

5 

11 

8 

11 

8 

ALL  HOURS 

10 

8 

6 

8 

12 

11 

7 

6 

8 

10 

10 

11 

9 

8.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS 

<  100/0.25  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

4 

4 

2 

1 

2 

5 

1 

1 

1 

2 

3 

2 

2 

03-05  LST 

2 

3 

2 

1 

2 

3 

2 

2 

1 

2 

2 

2 

2 

06-08  1ST 

3 

2 

2 

2 

3 

5 

4 

4 

2 

2 

2 

2 

3 

09-11  LST 

3 

3 

1 

2 

5 

6 

5 

3 

2 

2 

2 

2 

3 

12-14  LST 

3 

3 

2 

3 

6 

7 

3 

4 

2 

2 

2 

2 

3 

15-17  LST 

2 

2 

2 

3 

5 

4 

3 

2 

1 

3 

3 

2 

3 

18-20  LST 

3 

2 

3 

2 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

3 

2 

2 

21-23  LST 

4 

3 

2 

1 

2 

3 

1 

1 

1 

3 

3 

2 

2 

ALL  HOURS 

3 

3 

2 

2 

4 

4 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

48 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SU^mARY 


STATION;  CAPE  HOOPER,  NWT,  CANADA  STATION  #;  710930  ICAO  ID;  CYUZ 
LOCATION;  68  26’N  66  47’W  ELEVATION  (FEET);  1316  LST  -  GMT;  -U 
PREPARED  BY;  USAFETAC/ECR ,  JAN  1987  PERIOD;  VARIED 


SOURCE 


NO. 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1.  TEMPERATURE  (“ 

F) 

EXTREME  MAX 

3 

28 

31 

24 

25 

36 

53 

66 

61 

55 

35 

27 

26 

66 

MEAN  DLY  MAX 

1 

-9 

-15 

-9 

2 

20 

•  35 

43 

41 

30 

21 

7 

-4 

14 

MEAN 

1 

-12 

-17 

-12 

-1 

17 

32 

39 

37 

28 

18 

4 

-7 

11 

MEAN  DLY  MIN 

1 

-14 

-20 

-15 

-4 

14 

29 

36 

35 

27 

16 

2 

-10 

9 

EXTREME  MIN 

3 

-39 

-37 

-38 

-29 

-9 

17 

22 

23 

13 

-12 

-12 

-32 

-39 

#  DAYS  >  90 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  T  32 

1 

32 

28 

31 

30 

31 

21 

13 

14 

26 

30 

30 

31 

317 

#  DAYS  T  0 

1 

28 

27 

28 

20 

2 

0 

0 

0 

0 

1 

13 

27 

146 

2.  PRECIPITATION 

(INCHES) 

MAXIMUM 

» 

« 

« 

» 

* 

« 

* 

» 

» 

* 

MEAN 

3 

.33 

.47 

.19 

.69 

1.36 

.65 

.17 

1 .09 

.88 

.81 

.46 

.49 

7.6 

MINIMUM 

* 

* 

« 

* 

* 

* 

« 

* 

* 

* 

MAX  24  HR 

* 

* 

» 

» 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

»  LAYS  >  0.C1 

3 

i 

2 

1 

3 

4 

2 

1 

4 

4 

4 

2 

1 

29 

#  DAYS  T  0.5 

* 

* 

« 

* 

K 

* 

» 

* 

* 

* 

« 

3.  SNOWFALL  (INCHES) 


MEAN 

* 

* 

* 

* 

» 

* 

* 

* 

* 

MAXIMUM 

* 

* 

« 

* 

» 

* 

» 

* 

* 

* 

* 

MAX  24  HR 

« 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

» 

* 

* 

* 

* 

#  DAYS  >  0.1 

* 

* 

* 

» 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

#  DAYS  T  1  .5 

* 

* 

* 

» 

» 

* 

* 

* 

» 

» 

» 

* 

4.  MEAN  RELATIVE 

HUMIDITY  1 

{%)  / 

VAPOR 

PRESSURE  ( 

IN  Hg)  / 

DEWPOINT  ( 

op) 

RH  (07  LST) 

1 

76 

74 

76 

79 

88 

88 

82 

86 

93 

89 

84 

77 

83 

RH  (13  LST) 

1 

75 

73 

75 

79 

88 

87 

79 

82 

91 

89 

84 

•  78 

82 

VAPOR  PRESS 

1 

.02 

.02 

.02 

.04 

.09 

.16 

.20 

.19 

.15 

.10 

.05 

.03 

.09 

DEWPOINT 

» 

* 

* 

* 

* 

» 

» 

» 

» 

5.  SURFACE  WINDS 

(16  PT/KNOTS)  / 

99.95%  HIGHEST 

PRESSURE 

ALTITUDE  (FEET) 

PVLG  DRCTN 

MEAN  SPEED 

» 

* 

* 

* 

» 

» 

« 

* 

» 

(PVLG  DRCTN) 
MEAN  SPEED 

« 

» 

» 

» 

* 

» 

» 

* 

« 

* 

(ALL  OBS) 

« 

» 

* 

« 

* 

» 

« 

* 

« 

« 

* 

MAX  (PK  GST) 

» 

» 

» 

* 

» 

* 

» 

* 

* 

» 

PRESSURE  ALT 

1 

2350  2400 

2200 

1950 

1900 

1900 

200C 

1  1900 

2050 

2100  2300 

2400 

2400 

6.  MEAN  CLOUD 

COVER  (EIGHTHS)  / 

THUNDERSTORMS  / 

FOG 

/  BLOWING  SAND 

&  DUST 

(BNBD) 

CLD  COVER 

* 

* 

* 

« 

» 

» 

» 

» 

» 

DAYS  TSTMS 

DAYS  FOG  <  7 

1 

8 

8 

1? 

1? 

i8 

i8 

1? 

8 

ii8 

DAYS  BNBD  <  7 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

49 


REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE  #  -  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5%,  AS 
APPLICABLE  $  »  J  CALM  >  PVLG  DRCTN 

=  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTH/YEAR 

30URCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  7701-8512  6  HRLY 

2. 

3.  WORLDWIDE  AIRFIELD  CLIMATIC  DATA  SUMMARY  7  YR  PC« 


7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  ($  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 
(CIG/VIS)  <  3000/3  STATUTE  MILES  (MI)  (SOURCE  NO.  1): 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

26 

19 

24 

33 

50 

43 

36 

33 

53 

54 

53 

39 

39 

03-05  LST 

« 

* 

» 

» 

* 

« 

* 

» 

« 

» 

« 

» 

» 

06-08  LST 

26 

22 

21 

34 

54 

47 

38 

44 

59 

58 

54 

34 

41 

09-11  LST 

» 

» 

« 

» 

* 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

« 

12-14  LST 

28 

24 

22 

31 

44 

48 

35 

38 

56 

50 

48 

45 

39 

15-17  LST 

* 

* 

* 

» 

* 

« 

* 

» 

» 

» 

18-20  LST 

27 

20 

21 

34 

46 

44 

38 

38 

55 

57 

48 

37 

39 

21-23  LST 

* 

* 

* 

* 

« 

* 

» 

» 

ALL  HOURS 

* 

* 

* 

* 

* 

» 

* 

« 

K 

» 

» 

8.  %  FREQ 

OF  CIG/VIS  < 

1500/3 

MI  (SOURCE 

NO.  1) 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

rtPR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

19 

16 

19 

27 

43 

36 

28 

26 

42 

42 

40 

28 

30 

03-05  LST 

« 

» 

« 

« 

* 

* 

« 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

06-08  LST 

21 

17 

21 

30 

43 

42 

32 

31 

47 

42 

46 

26 

33 

09-11  LST 

* 

» 

» 

« 

* 

« 

« 

« 

« 

« 

12-14  LST 

23 

19 

19 

24 

39 

43 

28 

30 

47 

39 

43 

33 

32 

15-17  LST 

» 

* 

» 

* 

» 

» 

» 

» 

* 

18-20  LST 

23 

17 

17 

30 

41 

33 

30 

27 

43 

42 

40 

28 

32 

21-23  LST 

* 

» 

* 

* 

« 

* 

» 

« 

» 

* 

« 

» 

« 

ALL  HOURS 

» 

* 

« 

* 

* 

* 

« 

» 

» 

» 

9.  %  FREQ 

OF  CIG/VIS  < 

1000/2 

MI  (SOURCE 

NO.  1) 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

14 

12 

15 

23 

39 

36 

27 

22 

37 

32 

31 

24 

26 

03-05  LST 

» 

» 

» 

» 

» 

« 

» 

» 

* 

* 

« 

» 

06-08  LST 

17 

12 

14 

24 

39 

37 

29 

27 

43 

33 

36 

23 

28 

09-11  LST 

* 

» 

* 

* 

« 

» 

« 

» 

» 

» 

» 

12-14  LST 

18 

15 

15 

20 

36 

38 

25 

27 

41 

32 

37 

29 

28 

15-17  LST 

» 

» 

» 

* 

» 

» 

» 

« 

» 

» 

» 

* 

18-20  LST 

20 

13 

14 

24 

37 

37 

26 

24 

39 

34 

30 

24 

27 

21-23  LST 

« 

» 

» 

* 

» 

» 

* 

ALL  HOURS 

* 

» 

« 

« 

» 

« 

» 

10.  %  FREQ  OF  CIG/VIS  < 

200/0. 

.5  MI 

(SOURCE  NO. 

1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DX 

ANN 

00-02  LST 

6 

4 

5 

9 

31 

29 

26 

19 

33 

21 

16 

11 

18 

03-05  LST 

* 

* 

» 

» 

« 

» 

» 

» 

» 

* 

» 

» 

06-08  LST 

5 

4 

5 

12 

28 

33 

27 

22 

37 

19 

15 

11 

19 

09-11  LST 

» 

» 

» 

* 

* 

» 

« 

« 

« 

12-14  LST 

5 

4 

3 

12 

26 

29 

21 

23 

33 

22 

15 

16 

17 

15-17  LST 

» 

« 

« 

* 

« 

* 

* 

» 

» 

* 

» 

18-20  LST 

7 

3 

5 

11 

29 

27 

22 

21 

35 

22 

13 

12 

17 

ALL^SobRi 

* 

» 

» 

» 

« 

» 

• 

* 

« 

« 

* 

* 

» 

» 

» 

« 

» 

» 

« 
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OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUPPLEMENT 


STATION:  CAPE  HOOPER,  NWT,  CANADA  STATION  #:  710930  ICAO  ID:  CYUZ 
LOCATION:  68  28 'N  66  47'H  ELEVATION  (FEET):  1316  LST  -  (MT:  -4 
PREPARED  BY:  USAFETAC/ECR ,  JAN  1987  PERIOD:  7701-8512  6  HRLY 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  {%  FREXJ)  OF  THUNDERSTORMS: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

« 

K 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

03-05  LST 

* 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

06-08  LST 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

09-11  LST 

* 

« 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

12-14  LST 

« 

« 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

15-17  LST 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

18-20  LST 

« 

« 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

21-23  LST 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

ALL  HOURS 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

2.  %  FREQ 

OF 

RAIN  AND/OR  DRIZZLE: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

» 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

03-05  LST 

* 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

06-08  LST 

» 

« 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

09-11  LST 

» 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

12-14  LST 

* 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

15-17  LST 

* 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

18-20  LST 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

21-23  LST 

* 

« 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

ALL  HOURS 

* 

« 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

3.  %  FREQ 

OF 

SNOW  AND/OR  ICE  PELLETS: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

03-05  LST 

» 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

06-08  LST 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

09-11  LST 

* 

1  X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

12-14  LST 

» 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

15-17  LST 

* 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

18-20  LST 

* 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

21-23  LST 

* 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

ALL  HOURS 

* 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

4.  %  FREQ 

OF 

SURFACE 

WIND 

SPEEDS 

>  25  KNOTS  (INCLUDING  GUSTS): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

12 

11 

16 

15 

13 

8 

6 

8 

18 

23 

16 

12 

13 

03-05  LST 

K 

K 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

06-08  LST 

11 

8 

15 

12 

12 

5 

5 

9 

16 

21 

18 

11 

12 

09-11  LST 

« 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

12-14  LST 

10 

8 

14 

12 

13 

3 

3 

11 

14 

19 

16 

11 

11 

15-17  LST 

* 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

18-20  LST 

10 

8 

15 

13 

13 

6 

4 

8 

12 

18 

16 

13 

12 

21-23  LST 

« 

« 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

ALL  HOURS 

» 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

51 


REMARKS:  «  -  DATA  NOT  AVAILABLE,  #  -  0.0  <  0.5,  MI  -  STATUTE  MILES 

0  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTHS/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  FOR  7707-851 2  6  HRLY 

2. 

3. 


5.  %  FREQ  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY  (CIG/VIS)  <  800/2  MI; 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

14 

11 

13 

22 

38 

35 

27 

22 

37 

30 

30 

24 

25 

03-05  LST 

« 

« 

« 

« 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

06-08  LST 

15 

12 

14 

23 

38 

36 

29 

27 

43 

32 

32 

21 

26 

09-11  LST 

* 

« 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

12-14  LST 

18 

14 

14 

20 

35 

38 

24 

26 

40 

32 

3^ 

28 

26 

15-17  LST 

« 

» 

» 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

18-20  LST 

18 

13 

14 

24 

37 

31 

25 

23 

38 

33 

27 

22 

24 

21-23  LST 

* 

« 

« 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ALL  HOURS 

« 

» 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

6.  %  FREQ  OF  CIG/VIS 

<  500/1 

.5  MI 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

10 

10 

11 

22 

38 

33 

26 

21 

36 

26 

26 

20 

23 

03-05  LST 

* 

» 

» 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

06-08  LST 

11 

10 

13 

22 

35 

35 

28 

26 

42 

29 

29 

19 

25 

09-11  LST 

* 

K 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

12-14  LST 

16 

11 

13 

19 

34 

36 

23 

26 

39 

29 

30 

25 

25 

15-17  LST 

* 

« 

« 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

18-20  LST 

17 

9 

12 

23 

35 

30 

24 

23 

37 

29 

24 

19 

24 

21-23  LST 

« 

» 

« 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ALL  HOURS 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

7.  %  FREQ  OF  CIG/VIS  <  300/1 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DX 

ANN 

00-02  LST 

8 

8 

8 

15 

36 

31 

26 

21 

36 

25 

22 

16 

22 

03-05  LST 

* 

* 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

06-08  LST 

9 

8 

9 

18 

32 

34 

28 

24 

40 

26 

21 

14 

22 

09-11  LST 

* 

« 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

12-14  LST 

11 

7 

7 

15 

32 

34 

22 

25 

36 

24 

24 

22 

22 

15-17  LST 

« 

» 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

18-20  LST 

12 

7 

9 

17 

33 

30 

22 

22 

36 

26 

18 

15 

21 

21-23  LST 

* 

» 

« 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ALL  HOURS 

« 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

8.  %  FREQ  OF  CIG/VIS 

<  100/0.25  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

4 

2 

3 

6 

27 

27 

23 

16 

29 

16 

11 

8 

14 

03-05  LST 

»' 

» 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

06-08  LST 

3 

1 

4 

10 

23 

31 

25 

20 

32 

14 

11 

8 

16 

09-11  LST 

« 

« 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

12-14  LST 

3 

2 

2 

8 

23 

26 

20 

20 

30 

17 

12 

10 

14 

15-17  LST 

« 

» 

« 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

18-20  LST 

5 

2 

3 

7 

26 

24 

20 

17 

31 

19 

10 

7 

14 

21-23  LST 

« 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ALL  HOURS 

» 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 
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OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SIMIARY 


STATION:  CAPE  PARRY,  NWT,  CANADA  STATION  #:  719480  ICAO  ID:  CZUE 

LOCATION:  70°10’N,  124®4l'W  ELEVATIOJ  (FEET):  57  LST  -  -7 

PREPARED  BY:  USAFETAC/ECR ,  SEP  1987  PERIOD:  VARIED 


I 


SOURCE 

NO. 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

1.  TEMPERATURE  (°F) 

EXTREME  MAX  2 

28 

21 

23 

38 

MEAN  DLY  MAX 

2 

-14 

-16 

-11 

5 

MEAN 

2 

-20 

-21 

-18 

-2 

MEAN  DLY  MIN 

2 

-26 

-27 

-24 

-9 

EXTREME  MIN 

2 

-53 

-53 

-46 

-38 

#  DAYS  >  90 

1 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  T  32 

1 

31 

28 

31 

30 

#  DAYS  T  0 

1 

29 

27 

31 

22 

2.  PRECIPITATION  (INCHES) 


MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

ANN 

52 

69 

75 

70 

65 

42 

38 

25 

75 

25 

39 

48 

46 

37 

24 

-8 

15 

20 

35 

42 

42 

33 

20 

-1 

-1 3 

10 

14 

30 

36 

37 

30 

16 

-6 

-18 

4 

-18 

10 

25 

25 

9 

-19 

34 

-43 

-53 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

31 

19 

4 

6 

17 

31 

30 

31 

289 

3 

0 

0 

0 

0 

3 

18 

29 

162 

MAXIMUM 

* 

* 

« 

K 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

MEAN 

2 

# 

.05 

.46 

.65 

1 .04 

.45  .04 

// 

# 

2.69 

MINIMUM 

« 

» 

* 

* 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

MAX  24  HR 

2 

.02 

# 

.04 

.25 

1.08 

1.39 

1 .24 

.55  .40 

.01 

1  # 

1  .39 

#  DAYS  >0.01 

2 

0 

0 

# 

1 

4 

7 

10 

6 

1 

0 

29 

//  DAYS  T  0.5 

» 

» 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

3.  SNOWFALL 

(INCHES) 

MEAN 

2 

3.9 

3.2 

4.2 

5.2 

4.7 

1.2 

.3 

.6 

5.7 

10.6 

5.9 

3.9  49.6 

MAXIMUM 

» 

» 

* 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

MAX  24  HR 

2 

3.2 

4.3 

3.7 

5.2 

6.0 

2.3 

3.2 

1.7 

4.7 

5.5 

4.0 

2.7 

6.0 

#  DAYS  >0.4 

2 

3 

3 

3 

5 

4 

1 

# 

// 

5 

9 

5 

4 

42 

#  DAYS  y  1.5 

* 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

4.  MEAN  RELATIVE 

HUMIDITY  ($)  /  VAPOR  PRESSURE  (IN  Hg)  /  DEWPOINT  (' 

»F) 

RH  (15  LST) 

1 

77 

76 

71 

80 

86 

84 

79 

82 

86 

85 

83 

78 

81 

RH  (04  LST) 

1 

77 

76 

76 

81 

88 

90 

90 

91 

90 

86 

83 

77 

84 

VAPOR  PRESS 

1 

.02 

.02 

.02 

.04 

.10 

.18 

•23 

.24  , 

.18 

.10  , 

.05 

.02 

.10 

DEWPOINT 

2 

-23 

-24 

-22 

-6 

17 

32 

38 

38 

30 

17 

-4 

-17 

6 

5.  SURFACE  WINDS 

(16 

PT/KNOTS)  / 

99.9516  HIGHEST 

PRESSURE  ALTITUDE  (FEET) 

PVLG  DRCTN 
MEAN  SPEED 

2 

W 

W 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

W 

E 

(PVLG  DRCTN) 
MEAN  SPEED 

3 

13 

12 

15 

16 

16 

15 

12 

14 

15 

16 

16 

12 

15 

(ALL  OBS) 

3 

11 

10 

10 

10 

11 

11 

10 

10 

11 

12 

11 

10 

11 

MAX  (PK  GST) 

2 

54 

50 

49 

53 

43 

43 

46 

53 

54 

54 

52 

46 

54 

PRESSURE  ALT 

1 

1000 

950 

750 

500 

500 

600 

700 

700 

700 

900 

900 

900 

1000 

6.  MEAN  CLOUD  COVER 

(EIGHTHS)  /  THUNDERSTORMS  / 

FOG  / 

’  BLOWING  SNOW  1 

:bs) 

CLD  XVER 

1 

5 

4 

4 

5 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

5 

4 

Bli?i  7 

1 

? 

2 

? 

§ 

,? 

0 

1 1 

l2 

? 

0 

? 

6f 

DAYS  BS  <  7 

2 

11 

8 

9 

7 

3 

0 

0 

1 

8  10 

11 

68 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

J  iJL 

AUG  SEP 

OCT  NOV 

DEC 

ANN 

53 


REMARKS:  *  =  DATA  NOT  AVAILABLE  #  «  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INOi,  OR  0.5^,  AS 
APPLICABLE  $  =  $  CALM  >  PVLG  DRCTN 

t  -  EASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTH/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  7701-8312 

2.  PRINCIPAL  STATION  DATA  PSD/DSP-102  1951-1983  (ATMOSPHERIC  ENVIRONMENT 

service) 

3.  CANADIAN  CLIMATE  NORMALS  1956-1980 


7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 


(CIG/VIS)  <  3000/3  STATUTE 


JAN 

FEB 

MAR 

00-02 

LST 

24 

25 

16 

03-05 

LST 

28 

23 

14 

06-08 

LST 

28 

24 

15 

09-11 

LST 

22 

23 

14 

12-14 

LST 

24 

21 

13 

15-17 

LST 

21 

17 

18-20 

LST 

20 

18 

14 

21-23 

LST 

20 

21 

16 

ALL  HOURS 

25 

22 

14 

8.  % 

FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

1500/3 

JAN 

FEB 

MAR 

00-02 

LST 

19 

22 

14 

03-05 

LST 

22 

20 

12 

06-08 

LST 

23 

23 

1 3 

09-11 

LST 

19 

21 

1 4 

12-14 

LST 

21 

17 

12 

15-17 

LST 

17 

15 

12 

18-20 

LST 

17 

15 

12 

21-23 

LST 

17 

18 

14 

ALL  HOURS 

19 

19 

13 

9.  % 

FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

1000/2 

JAN 

FEB 

MAR 

00-02 

LST 

14 

17 

10 

03-05 

LST 

18 

17 

9 

06-08 

LST 

18 

17 

10 

09-11 

LST 

15 

15 

9 

12-1  4 

LST 

17 

12 

9 

15-17 

LST 

13 

12 

8 

18-20 

LST 

14 

11 

9 

21-23 

LST 

13 

14 

9 

ALL  HOURS 

15 

14 

9 

10.  %  FREQ  OF  CIG/VIS  < 

:  200/0 

JAN 

FEB 

MAR 

00-02 

LST 

3 

6 

3 

03-05 

LST 

6 

7 

3 

06-08 

LST 

5 

7 

4 

09-n 

LST 

4 

5 

2 

12-1  4 

LST 

5 

4 

2 

15-17 

LST 

3 

4 

2 

hm 

ALL  HOURS 

4 

5 

2 

MILES 

(MI) 

(SOURCE 

NO. 

1): 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

22 

49 

38 

31 

47 

22 

46 

35 

27 

44 

20 

47 

32 

25 

43 

23 

47 

33 

25 

42 

26 

48 

32 

27 

44 

25 

49 

34 

33 

48 

27 

53 

38 

35 

49 

26 

51 

38 

34 

50 

24 

49 

35 

30 

46 

MI  (SOURCE 

NO.  1): 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

19 

42 

32 

25 

36 

18 

38 

29 

23 

34 

16 

39 

27 

21 

31 

17 

39 

26 

20 

32 

21 

41 

25 

22 

35 

20 

43 

27 

27 

36 

23 

46 

32 

28 

41 

22 

45 

32 

28 

39 

19 

41 

29 

24 

36 

MI  (SOURCE 

NO.  1): 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

14 

34 

26 

21 

29 

13 

31 

23 

16 

26 

11 

32 

21 

15 

23 

13 

30 

21 

17 

23 

15 

31 

21 

19 

28 

15 

33 

22 

23 

27 

18 

38 

26 

24 

29 

18 

36 

28 

23 

29 

15 

33 

23 

20 

27 

5  MI 

(SOURCE  NO.  1): 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

4 

5 

3 

4 

4 

3 

3 

3 

2 

2 

3 

4 

2 

3 

5 

3 

5 

3 

4 

7 

4 

6 

6 

6 

6 

5 

9 

7 

9 

8 

1 

? 

4 

y 

7 

4 

6 

5 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

56 

58 

37 

19 

35 

53 

58 

31 

21 

34 

53 

60 

38 

20 

34 

52 

60 

36 

16 

33 

53 

58 

35 

16 

33 

51 

54 

32 

16 

33 

56 

55 

31 

19 

35 

55 

59 

33 

17 

35 

54 

58 

33 

18 

34 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

41 

31 

27 

14 

27 

37 

33 

27 

16 

26 

40 

36 

29 

14 

26 

41 

40 

30 

12 

26 

41 

37 

27 

12 

26 

38 

32 

24 

11 

25 

42 

32 

24 

13 

27 

42 

32 

23 

13 

27 

40 

34 

23 

13 

26 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

29 

18 

17 

8 

20 

26 

18 

18 

10 

18 

30 

18 

19 

9 

18 

32 

20 

17 

8 

18 

31 

18 

17 

8 

19 

27 

16 

17 

7 

18 

30 

18 

14 

8 

20 

32 

17 

15 

8 

20 

30 

18 

17 

8 

19 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

3 

2 

4 

1 

4 

2 

2 

3 

2 

3 

5 

2 

2 

2 

4 

6 

1 

2 

2 

4 

6 

2 

3 

2 

4 

4 

2 

1 

2 

1 

1 

5 

2 

3 

\ 

2 

3 

54 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUPPLEMENT 


STATION;  CAPE  PARRY,  NWT,  CANADA  3TATICW  719480  ICAO  ID:  CZUE 

LOCATION:  70»10'N,  124“4l'W  SLEVATIOi  (FEET);  57  LST  =  GMT  -7 

PREPARED  BY:  USAFETAC/ECR,  SEP  1987  PERIOD;  7301-8312 


) 


1 .  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF 

OCCURRENCE 

(%  FREQ)  OF 

THUNDERSTCBMS 

5 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

03-05  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

06-08  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

09-11  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

12-14  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

15-17  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

18-20  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

C 

21-23  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

ALL  HOURS 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

# 

2.  %  FREQ  OF 

RAIN  AND/OR  DRIZZLE; 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

0 

0 

0 

0 

1 

7 

10 

12 

11 

1 

0 

0 

4 

03-05  LST 

0 

0 

0 

# 

1 

8 

11 

12 

11 

# 

0 

0 

4 

06-08  LST 

0 

0 

0 

0 

1 

8 

13 

14 

11 

# 

0 

0 

4 

09-11  LST 

0 

0 

0 

0 

1 

8 

15 

16 

11 

1 

0 

0 

4 

12-14  LST 

0 

0 

0 

0 

2 

6 

12 

12 

10 

1 

0 

0 

3 

15-17  LST 

0 

0 

0 

# 

1 

6 

9 

11 

8 

1 

0 

0 

3 

18-20  LST 

0 

0 

0 

0 

2 

4 

9 

11 

8 

1 

0 

0 

3 

21-23  LST 

0 

0 

0 

0 

1 

5 

9 

15 

10 

1 

0 

0 

3 

ALL  HOURS 

0 

0 

0 

# 

1 

7 

11 

13 

10 

1 

0 

0 

4 

3.  %  FREQ  OF 

SNOW  AND/OR  ICE  PELLETS : 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

61 

55 

50 

20 

4 

5 

14 

51 

52 

61 

34 

03-05  LST 

63 

58 

53 

40 

23 

7 

# 

5 

16 

51 

53 

62 

36 

06-08  LST 

62 

63 

55 

38 

26 

8 

1 

4 

16 

53 

54 

64 

37 

09-11  LST 

62 

59 

47 

38 

25 

7 

1 

4 

17 

50 

53 

65 

35 

12-14  LST 

5d 

44 

42 

34 

25 

5 

1 

4 

18 

48 

48 

60 

32 

15-17  LST 

50 

38 

35 

28 

21 

4 

# 

2 

15 

43 

45 

59 

28 

18-20  LST 

62 

49 

32 

26 

20 

3 

2 

48 

56 

62 

28 

21-23  LST 

63 

56 

41 

30 

21 

3 

3 

14 

54 

56 

61 

34 

ALL  HOURS 

60 

53 

44 

34 

23 

5 

4 

15 

50 

52 

62 

33 

4.  %  FREQ  OF 

SURFACE 

WIND 

SPEEDS 

>  25 

KNOTS 

( INCLUDING  GUSTS) : 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

8 

5 

4 

4 

4 

1 

1 

2 

5 

7 

8 

4 

4 

03-05  LST 

7 

5 

4 

4 

4 

1 

1 

4 

6 

7 

8 

3 

4 

06-08  LST 

6 

6 

3 

5 

5 

1 

// 

3 

8 

8 

9 

3 

5 

09-11  LST 

5 

7 

4 

6 

6 

2 

1 

3 

5 

8 

7 

3 

c; 

12-14  LST 

5 

8 

8 

6 

6 

8 

3 

1 

3 

5 

5 

4 

5 

15-17  LST 

6 

8 

6 

5 

9 

3 

1 

4 

6 

7 

6 

4 

C 

-/ 

18-20  LST 

7 

7 

5 

5 

9 

4 

2 

4 

5 

7 

7 

3 

5 

21-23  LST 

7 

5 

5 

5 

8 

3 

1 

3 

6 

8 

9 

4 

5 

ALL  HOURS 

6 

6 

5 

5 

7 

2 

1 

3 

6 

7 

7 

3 

5 

55 


REMARKS:  »  =  DATA  NOT  AVAILABLE,  #  -  C.O  <  0.5,  MI  -  STATin'E  MILES 

0  =  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTHS/YEAR 


SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  FOR  7301-8512 

2.  PRINCIPAL  STATION  DATA  PSD/DSP-102  1951-1983  (ATMOSPHERIC  ENVIRONMENT 

SERVICE) 

3. 


5.  %  FREQ  OF 

CEILING 

AND/OR  VISIBILITY 

(CIG/VIS)  < 

800/2  MI : 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

13 

17 

10 

13 

30 

23 

17 

24 

24 

13 

14 

8 

17 

03-05  LST 

17 

16 

8 

12 

26 

20 

15 

23 

21 

14 

16 

9 

17 

06-08  LST 

17 

17 

10 

10 

25 

19 

13 

20 

25 

13 

17 

8 

16 

09-11  LST 

15 

15 

9 

12 

26 

18 

15 

20 

26 

17 

16 

7 

16 

12-14  LST 

16 

12 

9 

15 

25 

19 

16 

24 

27 

13 

15 

8 

17 

,^11  LST 

13 

12 

8 

15 

29 

22 

21 

22 

23 

13 

14 

7 

17 

18-20  LST 

13 

11 

9 

17 

33 

24 

21 

24 

25 

13 

12 

7 

17 

21-23  LST 

13 

13 

9 

17 

2^ 

24 

20 

25 

26 

13 

12 

7 

18 

ALL  HOURS 

15 

14 

9 

14 

21 

17 

23 

25 

14 

14 

8 

17 

6.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS 

<  500/1 

.5  MI 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

11 

15 

8 

11 

21 

17 

14 

16 

13 

8 

11 

5 

13 

03-05  LST 

13 

15 

7 

9 

16 

14 

11 

14 

12 

9 

11 

7 

12 

06-08  LST 

14 

14 

8 

7 

16 

15 

10 

12 

14 

8 

12 

6 

11 

09-11  LST 

12 

12 

7 

9 

16 

15 

11 

14 

16 

10 

11 

6 

12 

12-14  LST 

12 

10 

7 

11 

19 

16 

14 

17 

18 

8 

11 

6 

12 

15-17  LST 

11 

10 

7 

12 

23 

16 

18 

15 

16 

7 

10 

5 

13 

18-20  LST 

11 

9 

7 

13 

27 

20 

18 

16 

15 

8 

9 

6 

13 

21-23  LST 

10 

10 

7 

15 

25 

19 

17 

18 

16 

7 

8 

5 

13 

ALL  HOURS 

12 

12 

7 

11 

20 

17 

14 

15 

15 

8 

10 

6 

12 

7.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS 

<  300/1 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

8 

12 

6 

7 

11 

10 

9 

9 

8 

5 

7 

3 

8 

03-05  LST 

10 

12 

5 

7 

8 

7 

7 

6 

7 

5 

7 

5 

7 

06-08  LST 

10 

11 

5 

6 

9 

7 

7 

7 

9 

5 

7 

4 

7 

09-11  LST 

9 

9 

5 

7 

10 

9 

7 

9 

10 

4 

7 

3 

8 

12-14  LST 

9 

7 

4 

9 

10 

10 

11 

11 

12 

5 

7 

3 

8 

15-17  LST 

8 

7 

4 

9 

15 

12 

14 

10 

9 

5 

7 

3 

8 

18-20  LST 

7 

7 

5 

11 

20 

14 

15 

12 

9 

5 

5 

4 

10 

21-23  LST 

8 

8 

5 

10 

17 

13 

12 

12 

8 

4 

6 

4 

9 

ALL  HOURS 

9 

9 

5 

8 

13 

10 

10 

9 

9 

5 

7 

4 

8 

8,  %  FREQ  OF 

CIG/VIS 

<  100/0.25  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  I^T 

1 

4 

2 

2 

1 

1 

# 

2 

2 

1 

1 

# 

1 

03-05  LST 

2 

4 

2 

2 

1 

1 

1 

# 

1 

1 

1 

1 

1 

06-08  LST 

2 

4 

2 

1 

1 

# 

# 

1 

1 

1 

# 

1 

1 

09-11  LST 

2 

3 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

# 

# 

i 

12-14  LST 

1 

2 

1 

2 

2 

3 

2 

2 

2 

1 

1 

# 

2 

15-1?  LST 

1 

2 

1 

3 

4 

3 

4 

4 

1 

1 

1 

2 

18-20  LST 

# 

2 

1 

2 

5 

5 

4 

5 

2 

# 

# 

# 

2 

21-23  LST 

2 

1 

2 

3 

1 

3 

3 

1 

1 

1 

# 

2 

ALL  HOURS 

1 

3 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

# 

2 

56 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  CAPE  YOUNG  NWT,  CANADA 
LXATION:  68  56'N,  1 16  56'W 
PREPARED  BY:  USAFETAC/BCR,  DEC  1986 


STATION  #:  719390  ICAO  ID:  CYUI 

ELEVATION  (FEET):  52  LST  -  CUT:  -7 

PERIOD:  VARIED 


SOURCE 


NO. 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1.  TEMPERATURE  (®F) 

EXTREME  MAX 

3 

8 

11 

10 

27 

43 

59 

72 

69 

55 

35 

22 

15 

72 

MEAN  DLY  MAX 

1 

-11 

-14 

-12 

4 

26 

42 

50 

50 

40 

24 

5 

-10 

17 

MEAN 

1 

-18 

-19 

-18 

-3 

20 

36 

43 

44 

35 

20 

-1 

-15 

12 

MEAN  DLY  MIN 

1 

-211 

-26 

-24 

-10 

13 

32 

38 

39 

32 

15 

-7 

-21 

6 

EXTREME  MIN 

3 

-115 

-46 

-43 

-35 

-13 

19 

30 

31 

20 

-5 

-31 

-38 

-46 

#  DAYS  >  90 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  T  32 

1 

31 

28 

31 

30 

31 

16 

3 

2 

17 

31 

30 

31 

281 

if  DAYS  T  0 

1 

30 

28 

31 

23 

6 

0 

0 

0 

0 

4 

21 

30 

173 

2.  PRECIPITATION  (INCHES) 


MAXIMUM 

• 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

» 

ft 

« 

MEAN 

3 

.14 

.16 

.12 

.27 

.13 

.30  1 

.03 

1 .54 

.92 

.52 

.36 

.20 

5.7 

MINIMUM 

* 

• 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

» 

MAX  24  HR 

» 

K 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

« 

ft 

*  DAYS  >  0.01 

3 

# 

if 

1 

# 

1 

3 

4 

3 

2 

2 

0 

’16 

if  DAYS  T  0.5 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

» 

ft 

» 

3.  SNOWFALL 

(INCHES) 

MEAN 

3 

1.4 

1.6 

1.2 

2.7 

1.2 

.2 

0 

.7 

1.7 

5.1 

3.6 

2.0 

21.4 

MAXIMUM 

« 

« 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

« 

ft 

« 

MAX  24  HR 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

» 

ft 

» 

#  DAYS  >  0.1 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

» 

ft 

* 

if  DAYS  T  1 .5 

3 

0 

# 

# 

1 

# 

0 

0 

# 

# 

1 

1 

# 

3 

4.  MEAN  RELATIVE  HUMIDITY  ($)  / 

VAPOR 

PRESSURE  (IN  Hg) 

/  DEWPOINT  ( 

op) 

RH  (03  LST) 

1 

78 

78 

75 

81 

90 

92 

92 

90 

91 

88 

82 

78 

85 

RH  (13  LST) 

1 

78 

77 

78 

84 

89 

83 

80 

78 

84 

87 

82 

78 

82 

VAPOR  PRESS 

1 

.02 

.02 

.02 

.04 

.11 

.19  . 

25 

.25 

.18 

.10 

.05 

.02 

.11 

DEWPOINT 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

« 

» 

» 

ft 

» 

ft 

« 

5.  SURFACE  WINDS  (16  PT/KNOTS)  /  99.95$  HIGHEST  PRESSURE  ALTITUDE  (FEET) 


PVLG  DRCTN 

MEAN  SPEED 

1 

W 

NW 

NW 

ESE 

E 

E 

NW 

NW 

ESE 

SE 

NW 

NW 

NW 

(PVLG  DRCTO) 
MEAN  SPEED 

1 

7 

17 

15 

11 

9 

8 

13 

15 

13 

12 

17 

20 

15 

(ALL  OBS) 

1 

11 

10 

9 

9 

8 

9 

10 

11 

11 

12 

11 

11 

10 

MAX  (PK  GST) 

» 

» 

» 

K 

» 

» 

* 

» 

« 

» 

» 

• 

PRESSURE  ALT 

1 

700 

650 

450 

600 

500 

400 

500 

700 

750 

900 

1150 

900 

1150 

6.  MEAN  CLOUD 

COVER 

(EIGHTHS)  / 

THUNDERSTORMS  / 

FOG 

/  BLOWING  SAND 

&  DUST 

■  (BNBD) 

CLD  COVER 

1 

3 

4 

3 

4 

5 

5 

5 

6 

6 

6 

5 

3 

5 

DAYS  TSTMS  ^ 
DAYS  FOG  <  7 

I 

2 

? 

0 

5 

0 

10 

g 

0 

12 

0 

10 

0 

7 

0 

5 

g 

? 

7S 

DAYS  BNBD  <  7 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

57 


R01ARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAIUBLE  #  -  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5X,  AS 
APPLICABLE  $  -  It  CALM  >  PVLG  DHCTN 

^  -  BASED  ONLY  ON  AVAIUBLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  ^«)NTH/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  7707-8512 

2. 

3.  WORLDWIDE  AIRFIELD  CLIMATIC  DATA  SUMMARIES  8YR  POT 


7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (.% 

FREQ)  OF  CEILING  AND/OR 

VISIBILITY 

(CIG/VIS) 

<  3000/3  STATUTE 

MILES  (MI) 

(SOURCE  NO. 

1); 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

« 

» 

» 

« 

ft 

ft 

ft 

03-05  LST 

21 

14 

12 

21 

44 

35 

39 

47 

44 

57 

36 

18 

32 

06-08  LST 

21 

16 

11 

21 

44 

34 

40 

51 

53 

58 

36 

18 

34 

09-11  LST 

22 

20 

13 

21 

42 

33 

39 

49 

58 

61 

39 

21 

34 

12-14  LST 

20 

24 

12 

21 

42 

32 

33 

45 

58 

62 

39 

23 

33 

15-17  LST 

20 

21 

14 

20 

41 

29 

31 

41 

53 

61 

37 

25 

33 

18-20  LST 

19 

19 

13 

17 

41 

28 

28 

43 

51 

59 

34 

24 

31 

21-23  LST 

23 

16 

12 

18 

46 

28 

35 

44 

45 

55 

33 

25 

32 

ALL  HOURS 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

K 

» 

ft 

ft 

ft 

8.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS  < 

1500/3 

MI  (SOURCE 

NO.  1) 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

« 

« 

ft 

ft 

ft 

03-05  LST 

15 

10 

9 

12 

31 

19 

28 

28 

24 

32 

22 

12 

20 

06-08  LST 

15 

12 

9 

16 

31 

23 

30 

33 

29 

34 

23 

11 

22 

09-11  LST 

16 

17 

10 

16 

29 

21 

29 

32 

30 

38 

26 

14 

23 

12-14  LST 

16 

19 

10 

14 

30 

22 

24 

27 

33 

37 

29 

18 

25 

15-17  LST 

16 

18 

11 

14 

28 

18 

22 

24 

28 

37 

25 

20 

22 

18-20  LST 

14 

17 

12 

11 

28 

16 

17 

26 

26 

36 

23 

19 

20 

21-23  LST 

17 

14 

12 

12 

30 

18 

21 

25 

25 

33 

16 

18 

20 

ALL  HOURS 

» 

» 

* 

» 

» 

» 

« 

ft 

ft 

ft 

9.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS  < 

1000/2 

MI  (SOURCE 

NO.  1) 

; 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

« 

» 

ft 

ft 

ft 

03-05  LST 

13 

8 

7 

8 

24 

13 

21 

17 

13 

17 

12 

10 

14 

06-08  LST 

12 

8 

7 

11 

24 

15 

23 

20 

18 

19 

14 

8 

15 

09-11  LST 

14 

13 

8 

10 

20 

12 

21 

20 

20 

23 

16 

11 

16 

12-14  LST 

14 

7 

10 

19 

13 

19 

17 

19 

26 

19 

12 

16 

15-17  LST 

14 

14 

9 

10 

18 

11 

17 

15 

18 

21 

15 

15 

15 

18-20  LST 

12 

15 

10 

8 

20 

9 

13 

13 

16 

21 

15 

15 

14 

21-23  LST 

13 

12 

8 

7 

16 

10 

12 

11 

14 

19 

9 

14 

12 

ALL  HOURS 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

10.  %  FR03  OF  CIG/VIS  < 

:  200/0 

.5  MI 

(SOURCE  NO. 

1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

» 

» 

» 

K 

* 

» 

» 

« 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

03-05  LST 

6 

3 

2 

4 

8 

5 

10 

5 

5 

6 

4 

6 

6 

06-08  LST 

5 

3 

3 

6 

7 

3 

8 

5 

5 

7 

5 

3 

5 

09-11  LST 

6 

8 

4 

4 

5 

1 

5 

4 

5 

8 

5 

5 

12-14  LST 

7 

10 

3 

4 

5 

2 

3 

3 

3 

6 

8 

5 

15-17  LST 

7 

9 

3 

4 

4 

1 

4 

3 

3 

5 

7 

5 

5 

18-20  LST 

6 

8 

4 

5 

4 

1 

4 

3 

3 

5 

4 

6 

4 

21-23  LST 

6 

7 

3 

1 

6 

2 

5 

5 

2 

5 

2 

6 

4 

ALL  HOURS 

» 

W 

» 

» 

i 

ft 

ft 

ft 

ft 

ECE-PSC-1 
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OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  CAPE  YOUNG  NWT,  CANADA 
LOCATION:  68  56'N,  1 16  56'W 
PREPARED  BY:  USAFETAC/ECR,  DEC  1986 


STATION  #:  719390 

ELEVATICW  (FEET):  52 
PERIOD:  7707-8512 


ICAO  ID:  CYUI 
LST  -  GMT:  -7 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

» 

» 

» 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

03-05  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

06-08  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

09-11  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

12-14  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

15-17  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

18-20  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

21-23  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

ALL  HOURS 

» 

» 

« 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

2.  {  FREQ  OF  RAIN  AND/OR  DRIZZLE: 

JAN  FEB  MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DX 

ANN 

00-02  LST 

« 

« 

» 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

03-05  LST 

0 

0 

0 

0 

1 

3 

10 

12 

6 

# 

0 

0 

3 

06-08  LST 

0 

0 

0 

0 

2 

4 

10 

16 

7 

1 

# 

0 

3 

09-11  LST 

0 

0 

0 

0 

1 

4 

9 

11 

8 

1 

0 

0 

3 

12-14  LST 

0 

0 

0 

0 

2 

4 

9 

9 

8 

1 

# 

0 

3 

15-17  LST 

0 

0 

0 

0 

1 

3 

8 

8 

7 

2 

# 

0 

2 

18-20  LST 

0 

0 

0 

0 

1 

4 

7 

9 

7 

2 

0 

0 

3 

21-23  LST 

0 

0 

0 

0 

1 

4 

7 

12 

6 

# 

0 

0 

3 

ALL  HOURS 

» 

» 

» 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

3.  J  FREQ  OF 

SNOW  AND/OR  : 

JAN  FEB 

[CE  PELLETS: 

MAR  APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DX 

ANN 

00-02  LST 

» 

« 

K 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

03-05  LST 

20 

15 

17 

19 

9 

6 

1 

# 

10 

29 

23 

17 

13 

06-08  LST 

20 

25 

15 

20 

13 

7 

1 

2 

11 

25 

26 

20 

15 

09-11  LST 

18 

11 

11 

16 

14 

6 

1 

1 

12 

26 

22 

18 

13 

12-14  LST 

14 

14 

11 

19 

15 

3 

1 

1 

8 

22 

24 

14 

12 

15-17  LST 

15 

14 

10 

14 

9 

3 

1 

1 

8 

21 

20 

15 

11 

18-20  LST 

20 

17 

12 

17 

9 

3 

# 

1 

7 

20 

21 

17 

12 

21-23  LST 

15 

6 

10 

13 

11 

3 

0 

2 

10 

22 

20 

10 

10 

ALL  HOURS 

« 

» 

« 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

4.  %  FREQ  OF  SURFACE  WIND 

JAN  FEB 

SPEEDS 

MAR 

>  25  KNOTS  ( 

APR  MAY 

[INCLUDING  GUSTS): 

JUN  JUL  AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DX 

ANN 

00-02  LST 

« 

» 

« 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

03-05  LST 

5 

3 

2 

2 

2 

0 

2 

2 

5 

8 

7 

8 

4 

06-08  LST 

6 

4 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

5 

7 

6 

7 

4 

09-11  LST 

5 

6 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

5 

7 

5 

7 

4 

12-14  LST 

5 

6 

3 

4 

2 

1 

1 

1 

4 

7 

6 

5 

4 

15-17  LST 

4 

5 

2 

4 

3 

1 

2 

2 

5 

6 

5 

7 

4 

18-20  LST 

4 

4 

2 

3 

2 

# 

1 

3 

4 

7 

5 

6 

4 

21-23  LST 

7 

5 

3 

1 

1 

0 

2 

2 

4 

9 

6 

8 

4 

ALL  HOURS 

« 

» 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

59 


REMARKS:  * 


DATA  NOT  AVAIUBLE,  #  - 
BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA 


0.0  <  0.5,  MI  -  STATUTE  MILES 
,  I.E.,  <  21|  HRS/DAY  OR  <  12  MONTHS/YEAR 


SOURCE(S): 


1 .  USAFETAC  DATSAV  POR  7707-851 2 

2. 

3. 


5.  %  FREQ  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY  (CIG/VIS)  <  800/2  MI; 


00-02  LST 

JAN 

» 

FEB 

» 

MAR 

» 

APR 

« 

MAY 

X 

JUN 

X 

JUL 

X 

AUG 

X 

SEP 

X 

OCT 

X 

NOV 

X 

DEC 

X 

ANN 

X 

03-05  LST 

12 

7 

7 

8 

20 

11 

18 

13 

11 

15 

12 

10 

12 

06-08  LST 

12 

7 

7 

11 

20 

12 

21 

16 

16 

17 

13 

8 

1  3 

09-11  LST 

14 

13 

8 

9 

17 

11 

19 

15 

15 

19 

14 

10 

14 

12-14  LST 

13 

13 

7 

8 

16 

10 

18 

12 

15 

19 

17 

12 

13 

15-17  LST 

13 

13 

9 

9 

13 

10 

14 

11 

15 

17 

13 

14 

13 

18-20  LST 

11 

14 

10 

7 

13 

8 

12 

9 

13 

15 

14 

14 

12 

21-23  LST 

13 

11 

8 

6 

13 

9 

12 

9 

11 

18 

8 

14 

1 1 

ALL  HOURS 

« 

» 

» 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

6.  %  FREQ  OF  CIG/VIS 

<  500/- 

1.5  MI 

: 

00-02  LST 

JAN 

» 

FEB 

* 

MAR 

« 

APR 

X 

MAY 

X 

JUN 

X 

JUL 

X 

AUG 

X 

SEP 

X 

XT 

X 

NOV 

X 

DEC 

X 

ANN 

X 

03-05  LST 

12 

7 

7 

8 

15 

8 

15 

10 

5 

12 

10 

9 

10 

06-08  LST 

11 

5 

7 

10 

15 

7 

16 

11 

11 

13 

1 1 

8 

10 

09-11  LST 

12 

13 

7 

7 

12 

5 

14 

11 

11 

14 

11 

10 

1 1 

12-14  LST 

11 

12 

6 

6 

11 

7 

13 

9 

10 

14 

14 

1 1 

10 

15-17  LST 

12 

12 

9 

8 

10 

5 

11 

7 

8 

13 

1 1 

12 

10 

18-20  LSI 

10 

13 

10 

6 

8 

5 

10 

7 

7 

13 

1 1 

13 

9 

21-23  LST 

13 

11 

8 

6 

10 

4 

11 

8 

8 

15 

6 

12 

y 

g 

ALL  HOURS 

K 

« 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

y 

7.  i  FREQ  OF  CIG/VIS 

<  300/1 

MI: 

00-02  LST 

JAN 

» 

FEB 

» 

MAR 

« 

APR 

X 

MAY 

X 

JUN 

X 

JUL 

X 

AUG 

X 

SEP 

X 

XT 

X 

NOV 

X 

DEC 

X 

ANN 

# 

03-05  LST 

9 

6 

6 

6 

13 

6 

13 

8 

9 

9 

7 

7 

8 

06-08  LST 

8 

5 

5 

9 

11 

5 

12 

8 

9 

10 

8 

5 

8 

09-11  LST 

9 

10 

5 

6 

9 

2 

9 

7 

7 

11 

8 

6 

7 

12-14  LST 

8 

11 

6 

6 

8 

3 

7 

5 

5 

10 

1 1 

8 

1 

7 

15-17  LST 

10 

11 

7 

7 

7 

2 

8 

4 

i| 

10 

g 

g 

7 

18-20  LST 

9 

11 

7 

5 

6 

4 

6 

5 

4 

10 

9 

10 

I 

7 

21-23  LST 

10 

9 

6 

3 

8 

4 

8 

8 

5 

10 

4 

10 

I 

7 

ALL  HOURS 

» 

« 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

1 

8.  $  FREQ  OF  CIG/VIS  <  100/0.25  MI 

: 

00-02  LST 

JAN 

» 

FEB 

» 

MAR 

* 

APR 

X 

MAY 

X 

JUN 

X 

JUL 

X 

AUG 

X 

SEP 

X 

XT 

X 

NOV 

X 

DEC 

X 

ANN 

03-05  LST 

3 

2 

1 

2 

6 

2 

7 

3 

2 

3 

1 

2 

•3 

06-08  LST 

3 

2 

2 

4 

4 

2 

4 

2 

3 

3 

2 

2 

■3 

09-11  LST 
12-14  LST 

3 

4 

5 

5 

2 

2 

2 

1 

3 

1 

4 

# 

3 

1 

2 

1 

2 

2 

3 

2 

3 

3 

2 

3 

J! 

3 

2 

15-17  LST 

4 

5 

1 

3 

2 

* 

2 

1 

1 

3 

2 

4 

2 

18-20  LST 

3 

5 

1 

3 

3 

0 

2 

1 

2 

3 

2 

4 

2 

21-23  LST 

5 

3 

1 

# 

5 

1 

4 

2 

2 

2 

2 

3 

•3 

ALL  HOURS 

» 

» 

« 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

» 

* 

J 

60 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SIWMARY 


STATION:  CLINTON  POINT,  NWT,  CANADA  STATION  #:  710530  ICAO  ID:  CYUH 

LOCATION:  69  35'N  120  45'W  ELEVATION  (FEET):  1»3  LST  =  CWT:  -7 

PREPARED  BY:  USAFETAC/ECR,  JAN  1987  PERIOD:  VARIED 


SOURCE 


NO. 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1 .  TEMPERATURE  ( °F) 

EXTREME  MAX 

2 

30 

14 

37 

44 

59 

68 

80 

77 

74 

42 

26 

30 

80 

MEAN  DLY  MAX 

1 

-8 

-10 

-10 

4 

25 

41. 

49 

47 

38 

22 

6 

-7 

17 

MEAN 

1 

-12 

-14 

-14 

0 

21 

37 

45 

43 

35 

19 

2 

-10 

13 

MEAN  DLY  MIN 

1 

-16 

-18 

-18 

-4 

17 

34 

41 

40 

32 

17 

-1 

-14 

10 

EXTREME  MIN 

2 

-42 

-41 

-41 

-35 

-13 

15 

28 

28 

13 

-5 

-30 

-40 

-42 

#  DAYS  >  90 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  T  32 

1 

31 

28 

31 

30 

29 

15 

1 

4 

19 

31 

30 

31 

280 

#  DAYS  T  0 

1 

27 

26 

30 

20 

2 

0 

0 

0 

0 

3 

16 

27 

151 

2.  PRECIPITATION  (INCHES) 

MAXIMU 

* 

» 

» 

« 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

MEAN 

2 

.22 

.08 

.15 

.67 

.31 

.62 

1.19 

1 .60 

1 .40 

.95 

.40 

.40 

8.0 

MINIMUM 

* 

« 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

MAX  24  HR 

* 

* 

« 

» 

« 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

#  DAYS  >0.01 

2 

1 

# 

1 

2 

2 

5 

5 

5 

4 

2 

2 

2 

31 

#  DAYS  T  0.5 

» 

* 

« 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

3.  SNOWFALL 

(INCHES) 

MEAN 

» 

* 

» 

» 

« 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

MAXIMUM 

» 

* 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

MAX  24  HR 

» 

» 

* 

» 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

#  DAYS  >0.1 

* 

» 

« 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

#  DAYS  y  1 .5 

« 

* 

» 

* 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

4.  MEAN  RELATIVE  HUMIDITY  i%)  /  VAPOR  PRESSURE  (IN  Hg)  /  DEWPOINT  (°F) 


RH  (05  LST) 

1 

77 

75 

76 

81 

89 

87 

86 

87 

90 

87 

82 

77 

83 

RH  (11  LST) 

1 

78 

75 

75 

81 

88 

83 

81 

83 

88 

88 

82 

77 

82 

VAPOR  PRESS 

1 

.03 

.02 

.02 

.05 

.11 

.20 

.25 

.24 

.18 

.10 

.05 

.03 

.11 

DEWPOINT 

1 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

5.  SURFACE  WINDS  (16 

PT/KNOTS)  / 

99.951^  HIGHEST 

PRESSURE 

ALTITUDE  (FEET) 

PVLG  DRCTN 

MEAN  SPEED 

1 

W 

W 

SE 

SE 

SE 

SE 

NW 

NW 

SE 

W 

W 

W 

SE 

(PVLG  DRCTN) 
MEAN  SPEED 

1 

19 

23 

9 

10 

8 

8 

12 

13 

10 

13 

17 

20 

9 

(ALL  OBS) 

1 

11 

12 

10 

9 

8 

8 

9 

10 

10 

11 

11 

12 

10 

MAX  (PK  GST) 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

PRESSURE  ALT 

1 

1050 

1050 

700 

750 

700 

700 

750 

1000 

950 

1150 

1250 

1050 

1250 

6.  MEAN  CLOUD 

COVER 

(EIGHTHS)  /  ' 

THUNDERSTORMS  / 

FOG 

/  BLOWING  SAND 

&  DUST  (BNBD) 

CLD  COVER 

DAYS  TSTMS 

DAYS  FOG  <  7 

1 

1 

3 

i 

3 

i 

2 

S 

4 

« 

5 

10 

4 

8 

5 

0 

7 

6 

8 

6 

8 

6 

? 

4 

3 

? 

4 

6? 

DAYS  BNBD  <  7 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

.0 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

6 


REMARKS;  *  =  DATA  NOT  AVAILABLE  #  -  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5%,  AS 
APPLICABLE  $  -  %  CALM  >  PVLG  DRCTN 

0  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTH/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  7707-8512  (6  HRLY) 

2. 

3.  WORLDWIDE  AIRFIELD  CLIMATIC  DATA  SIMMARY  7  YR  POR 


7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (%  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 
(CIG/VIS)  <  3000/3  STATUTE  MILES  (MI)  (SOURCE  NO.  1): 


00-02  LST 

JAN 

« 

FEB 

* 

MAR 

X 

APR 

X 

MAY 

X 

JUN 

X 

JUL 

X 

AUG 

X 

SEP 

X 

OCT 

X 

NOV 

X 

DEC 

X 

ANN 

X 

03-05  LST 
06-08  LST 

24 

* 

25 

X 

17 

X 

28 

X 

48 

X 

39 

X 

32 

X 

47 

X 

44 

X 

45 

X 

33 

X 

23 

X 

34 

X 

09-11  LST 
12-14  LST 

21 

* 

27 

X 

21 

X 

30 

X 

41 

X 

33 

X 

38 

X 

39 

X 

51 

X 

49 

X 

41 

X 

29 

X 

35 

X 

15-17  LST 
18-20  LST 

23 

25 

X 

19 

X 

25 

X 

46 

X 

38 

X 

27 

X 

40 

X 

49 

X 

46 

X 

35 

X 

29 

X 

34 

X 

21-23  LST 

21 

20 

18 

24 

48 

32 

31 

44 

45 

41 

34 

24 

33 

X 

ALL  HOURS 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

8.  %  FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

1500/3 

MI  (SOURCE 

NO.  1): 

00-02  LST 

JAN 

« 

FEB 

X 

MAR 

X 

APR 

X 

MAY 

X 

JUN 

X 

JUL 

X 

AUG 

X 

SEP 

X 

OCT 

X 

NOV 

X 

DEC 

X 

ANN 

X 

03-05  LST 
06-08  LST 

17 

« 

20 

X 

12 

X 

21 

X 

35 

X 

28 

X 

24 

X 

30 

X 

26 

X 

24 

X 

20 

X 

15 

X 

23 

X 

09-11  LST 
12-14  LST 

14 

« 

22 

X 

16 

X 

21 

X 

35 

X 

22 

X 

19 

X 

24 

X 

31 

X 

31 

X 

27 

X 

17 

X 

23 

X 

15-17  LST 
18-20  LST 

16 

X 

22 

X 

14 

X 

18 

X 

32 

X 

24 

X 

17 

X 

22 

X 

27 

X 

28 

X 

23 

X 

20 

X 

22 

X 

21-23  LST 

17 

16 

13 

16 

35 

25 

23 

30 

26 

20 

22 

19 

23 

ALL  HOURS 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

9.  %  FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

1000/2 

MI  (SOURCE 

NO.  1); 

00-02  LST 

JAN 

» 

FEB 

X 

MAR 

X 

APR 

X 

MAY 

X 

JUN 

X 

JUL 

X 

AUG 

X 

SEP 

X 

OCT 

X 

NOV 

X 

DEC 

X 

ANN 

X 

03-05  LST 
06-08  LST 

15 

* 

16 

X 

10 

X 

15 

X 

24 

X 

19 

X 

17 

X 

24 

X 

16 

X 

15 

X 

15 

X 

13 

X 

17 

X 

09-11  LST 
12-14  LST 

9 

» 

17 

X 

11 

X 

14 

X 

20 

X 

16 

X 

14 

X 

17 

X 

22 

X 

19 

X 

16 

X 

13 

X 

15 

X 

15-17  LST 
18-20  LST 

11 

» 

17 

X 

10 

X 

10 

X 

19 

X 

14 

X 

11 

X 

12 

X 

16 

X 

16 

X 

15 

X 

16 

X 

14 

X 

21-23  LST 

15 

15 

8 

9 

21 

16 

17 

17 

18 

10 

15 

14 

15 

ALL  HOURS 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

10.  %  FREQ  OF  CIG/VIS  < 

200/0. 

5  MI 

(SOURCE  NO.  1) 

; 

00-02  LST 

JAN 

» 

FEB 

X 

MAR 

X 

APR 

X 

MAY 

X 

JUN 

X 

JUL 

X 

AUG 

X 

SEP 

X 

OCT 

X 

NOV 

X 

DEC 

X 

ANN 

X 

03-05  LST 

8 

8 

5 

7 

14 

12 

8 

12 

9 

3 

X 

5 

7 

8 

06-08  LST 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

1 

X 

09-11  LST 

5 

9 

6 

5 

11 

4 

6 

6 

7 

4 

6 

7 

6 

12-14  LST 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

1 

15-17  LST 

6 

8 

6 

4 

7 

5 

4 

4 

6 

3 

6 

6 

18-20  LST 

« 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

2 

5 

4 

X 

2 

^2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

2 

I 

62 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUPPLEMENT 


STATION:  CLINTON  POINT,  NWT,  CANADA 
LOCATION:  69  35 'N  120  45 ’W 
PREPARED  BY:  USAFETAC/ECR,  JAN  198? 


STATION  #:  710530 

ELEVATION  (FEET):  43 
PERIOD:  7707-8512 


ICAO  ID:  CYUH 
LST  =  CMT:  -7 
6  HOURLY 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  d  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

« 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

03-05  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

06-08  LST 

* 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

09-11  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

12-14  LST 

* 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

15-17  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

18-20  LST 

* 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

21-23  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

ALL  HOURS 

* 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

2.  %  FREQ 

OF  RAIN  AND/OR  DRIZZLE: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

* 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

03-05  LST 

0 

0 

0 

0 

/f 

2 

8 

7 

4 

1 

0 

0 

2 

06-08  LST 

» 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

09-11  LST 

0 

0 

0 

0 

1 

3 

9 

5 

5 

1 

0 

0 

2 

12-14  LST 

» 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

15-17  I^T 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

7 

10 

4 

1 

0 

0 

2 

18-20  LST 

» 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

21-23  LST 

0 

0 

0 

0 

1 

3 

8 

9 

5 

0 

0 

0 

2 

ALL  HOURS 

* 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

3.  %  FREQ 

OF  SNOW  AND/OR  ICE  PELLETS: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

» 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

03-05  LST 

10 

11 

10 

12 

10 

4 

1 

1 

8 

27 

23 

13 

11 

06-08  LST 

* 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

09-11  LST 

10 

5 

7 

11 

7 

2 

# 

2 

9 

22 

18 

14 

10 

12-14  LST 

* 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

15-17  LST 

9 

5 

4 

8 

7 

3 

# 

2 

8 

16 

19 

16 

8 

18-20  LST 

» 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

21-23  LST 

12 

7 

9 

9 

8 

2 

2 

2 

10 

22 

20 

13 

10 

ALL  HOURS 

» 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

4.  %  FREQ 

OF  SURFACE 

WIND 

SPEEDS 

>  25 

KNOTS 

(INCLUDING  GUSTS): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

« 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

03-05  LST 

12 

13 

10 

5 

2 

1 

2 

1 

2 

6 

8 

14 

6 

06-08  LST 

« 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

09-11  LST 

9 

18 

10 

4 

3 

3 

3 

5 

6 

5 

7 

14 

7 

12-14  LST 

« 

« 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

15-17  LST 

12 

15 

13 

4 

4 

2 

4 

3 

6 

5 

8 

15 

8 

18-20  LST 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

21-23  LST 

13 

11 

9 

3 

3 

1 

3 

2 

3 

5 

9 

13 

6 

ALL  HOURS 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

63 


REMARKS;  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE,  #-0.0<0.5,  MI-  STATUTE  MILES 

0  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTHS/YEAR 

SOURCE(S);  1.  USAFETAC  DATSAV  FOR  7701-8512  6  HOURLY 


5.  %  ET1EQ 

OF  CEILING 

JAN 

AND/OR 

FEB 

VISIBILITY 

MAR  APR 

(CIG/VIS)  < 

MAY  JUN 

800/2 

JUL 

MI; 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

K 

* 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

03-05  LST 

14 

15 

10 

14 

24 

18 

15 

?1 

14 

13 

13 

13 

15 

06-08  LST 

* 

« 

« 

« 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

09-11  LST 

9 

17 

11 

14 

20 

13 

13 

15 

20 

18 

14 

11 

15 

12-14  LST 

« 

» 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

15-17  LST 

10 

17 

10 

8 

16 

11 

8 

10 

13 

12 

13 

15 

13 

18-20  LST 

» 

* 

« 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

21-23  LST 

14 

15 

8 

8 

19 

14 

15 

15 

16 

10 

14 

14 

14 

ALL  HOURS 

« 

* 

« 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

6.  %  FREQ  OF  CIG/VIS 

JAN 

<  500/1 

FEB 

.5  MI 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

* 

* 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

03-05  LST 

14 

14 

8 

13 

22 

17 

13 

19 

13 

11 

11 

12 

14 

06-08  LST 

* 

« 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

09-11  LST 

8 

16 

9 

12 

17 

11 

11 

10 

16 

13 

11 

11 

12 

12-14  LST 

» 

» 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

15-17  LST 

10 

16 

10 

8 

13 

9 

6 

7 

10 

10 

12 

14 

10 

18-20  LST 

* 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

21-23  LST 

13 

14 

8 

7 

17 

13 

12 

13 

14 

9 

11 

14 

12 

ALL  HOURS 

« 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

7.  %  FREQ  OF  CIG/VIS 

JAN 

<  300/1 

FEB 

MI: 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

03-05  LST 

10 

10 

6 

10 

18 

14 

12 

17 

10 

7 

8 

10 

11 

06-08  LST 

» 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

09-11  LST 

8 

11 

8 

9 

12 

10 

9 

8 

11 

6 

9 

9 

9 

12-14  LST 

« 

* 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

15-17  LST 

8 

13 

9 

7 

9 

8 

4 

6 

7 

7 

9 

10 

8 

18-20  LST 

» 

* 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

21-23  LST 

13 

8 

6 

5 

14 

11 

11 

10 

11 

6 

9 

12 

10 

ALL  HOURS 

« 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

8.  %  FREQ  OF  CIG/VIS 

JAN 

<  100/0 

FEB 

.25  MI: 

MAR  APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

» 

« 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

03-05  LST 

6 

7 

3 

4 

11 

9 

5 

11 

5 

2 

4 

5 

6 

06-08  LST 

* 

« 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

09-11  LST 

4 

6 

3 

3 

5 

3 

4 

4 

5 

3 

4 

5 

4 

12-14  LST 

» 

* 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

15-17  LST 

5 

7 

4 

1 

5 

3 

3 

2 

5 

3 

3 

4 

4 

18-20  LST 

* 

* 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

21-23  LST 

5 

5 

4 

2 

10 

4 

7 

5 

6 

2 

5 

6 

5 

L  HOURS 

*■ 

« 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

64 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUftiARY 


STATION:  DEWAR  LAKES,  NWT,  CANADA  STATION  #:  710920  ICAO  ID:  CYUW 

LOCATION:  eSoBS'N,  V>09'V  ELEVATION  (FEET):  504  LST  -  CKr:-6 

PREPARED  BY:  USAFETAC/BCR ,  OCT  1986  PERIOD;  JUL  77  -  DEC  85  6  HRLY 


SOURCE 


NO, 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1.  TEMPERATURE  (‘ 

>F) 

EXTREME  MAX 

3 

24 

32 

26 

28 

41 

53 

66 

61 

51 

33 

29 

24 

66 

MEAN  DLY  MAX 

3 

-4 

-5 

-6 

4 

20 

38 

51 

45 

29 

17 

6 

-3 

16 

MEAN 

3 

-11 

-13 

-13 

-1 

15 

2^ 

45 

40 

26 

13 

0 

-8 

10 

MEAN  DLY  MIN 

3 

-18 

-21 

-20 

-6 

10 

39 

35 

23 

10 

7 

-13 

5 

EXTREME  MIN 

3 

-52 

-50 

-47 

-34 

-11 

10 

26 

23 

1 

-19 

-37 

-36 

-52 

#  DAYS  >  90 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  T  32 

3 

31 

28 

31 

30 

31 

22 

4 

10 

28 

30 

30 

31 

306 

#  DAYS  T  0 

1 

28 

27 

28 

22 

2 

0 

0 

0 

0 

5 

20 

26 

159 

2.  PRECIPITATION 

(INCHES) 

MAXIMUM 

« 

• 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

MEAN 

3 

.21 

.06 

.11 

.46 

.91 

.45 

.94 

.92 

1 .29 

.68 

.34 

.23 

6.6 

MINIMUM 

» 

» 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

MAX  24  HR 

» 

» 

« 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

#  DAYS  >  0.01 

* 

» 

» 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

#  DAYS  T  0.5 

« 

« 

» 

» 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

3.  SNOWFALL  (INCHES) 

MEAN 

« 

» 

» 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

MAXIMUM 

» 

» 

« 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

MAX  24  HR 

» 

« 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

#  DAYS  >  0.1 

3 

1 

# 

1 

2 

3 

2 

2 

3 

5 

4 

2 

1 

26 

#  DAYS  T  1 .5 

» 

» 

« 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

4.  MEAN  RELATIVE 

HUMIDITY  ($)  /  VAPOR 

PRESSURE  (IN  Hg)  /  DEWPOINT  (' 

>F) 

RH  (06  LST) 

1 

78 

75 

78 

80 

86 

90 

83 

90 

91 

88 

82 

77 

84 

RH  (18  LST) 

1 

78 

74 

78 

80 

86 

86 

77 

81 

89 

87 

82 

77 

82 

VAPOR  PRESS 

1 

.02 

.02 

.02 

.04 

.09 

.17 

.21 

.20 

.14 

.08 

.04 

.03 

.09 

DEWPOINT 

» 

• 

» 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

5.  SURFACE  WINDS 

(16 

PT/KNOTS)  / 

99.951t  HIGHEST 

PRESSURE  ALTITUDE  (FEET) 

PVLG  DRCTN 

MEAN  SPEED 

1 

E 

$E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

$E 

$E 

E 

E 

(PVLG  DRCTN) 
MEAN  SPEED 

1 

16 

16 

15 

17 

17 

16 

16 

17 

18 

19 

15 

17 

17 

(ALL  OBS) 

1 

10 

8 

9 

11 

11 

11 

12 

13 

12 

9 

9 

11 

10 

MAX  (PK  GST) 

» 

* 

» 

• 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

PRESSURE  ALT 

1 

2750 

2750  2700  2400 

2300 

2350 

2400  2350  2450 

2550 

2600 

2750 

2750 

6.  MEAN  CLOUD 

COVER 

(EIGHTHS)  /  THUNDERSTORMS  / 

POG  /  BLOWING  SAND  &  DUST  (BNBD) 

CLD  COVER 

1 

3 

2 

3 

4 

5 

5 

5 

6 

6 

6 

5 

4 

S 

day!  F§J^  7 

1 

0 

5 

S 

8 

? 

.? 

? 

? 

? 

? 

1^ 

l8 

? 

9? 

DAYS  BNBD  <  7 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 
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REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAIUBLE  #  -  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5%,  AS 
APPLICABLE  $  -  CALM  >  PVLG  DHCTN 

0  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  2*1  HRS/DAY  OR  <  12  MONTH/YEAR 


SOUHCE(S);  1. 

2. 

3. 


USAFETAC  DATSAV  POR  JUL  77  -  DEC  85 


WORLDWIDE  AIRFIELD  CLIMATIC  DATA  SU1«ARIES  6  YR  POR 


7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  {%  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 
(CIG/VIS)  <  3000/3  STATUTE  MILES  (MI)  (SOURCE  NO.  1): 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

19 

12 

21 

24 

55 

46 

37 

46 

53 

55 

42 

22 

36 

03-05  LST 

« 

« 

» 

* 

« 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

06-08  LST 

20 

19 

25 

35 

50 

47 

46 

52 

54 

63 

44 

33 

41 

09-11  LST 

* 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

12-14  LST 

28 

17 

27 

32 

50 

44 

43 

53 

57 

61 

49 

33 

41 

15-17  LST 

* 

* 

* 

» 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

18-20  LST 

23 

12 

21 

32 

51 

41 

39 

44 

54 

57 

46 

27 

37 

21-23  LST 

* 

* 

» 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

ALL  HOURS 

* 

» 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

8.  %  FREQ 

OF  CIG/VIS  < 

1500/3 

MI  (SOURCE 

NO.  1) 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

14 

8 

17 

22 

43 

37 

28 

34 

43 

42 

29 

17 

28 

03-05  LST 

» 

« 

» 

« 

» 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

06-08  LST 

14 

11 

21 

30 

39 

38 

34 

40 

41 

51 

36 

25 

32 

09-11  LST 

« 

« 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

12-14  LST 

22 

14 

24 

29 

38 

34 

26 

33 

40 

52 

42 

30 

32 

15-17  LST 

* 

» 

» 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

18-20  LST 

17 

10 

17 

28 

37 

28 

26 

29 

39 

45 

37 

23 

28 

21-23  LST 

« 

« 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

ALL  HOURS 

tt 

» 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

9.  %  FREQ 

OF  CIG/VIS  < 

1000/2 

MI  (SOURCE 

NO.  1) 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

10 

6 

16 

18 

31 

28 

19 

25 

33 

32 

21 

13 

22 

03-05  LST 

» 

* 

* 

» 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

06-08  LST 

11 

6 

18 

25 

29 

31 

25 

32 

30 

43 

25 

16 

24 

09-11  LST 

« 

» 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

12-14  LST 

16 

9 

16 

24 

28 

22 

18 

21 

27 

41 

33 

22 

23 

15-17  LST 

» 

« 

» 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

18-20  LST 

11 

7 

14 

21 

23 

20 

17 

18 

25 

36 

29 

18 

20 

21-23  LST 

» 

« 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

ALL  HOURS 

* 

* 

» 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

10.  %  FREQ  OF  CIG/VIS  < 

:  200/0 

.5  MI 

(SOURCE  NO. 

1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

5 

3 

8 

12 

19 

20 

15 

21 

20 

18 

14 

6 

13 

03-05  LST 

« 

« 

• 

» 

» 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

06-08  LST 

5 

8 

11 

12 

21 

17 

24 

18 

21 

14 

8 

14 

09-11  LST 

» 

» 

» 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

12-14  LST 

8 

7 

12 

12 

10 

8 

10 

14 

22 

16 

11 

11 

15-17  LST 

« 

« 

» 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

18-20  LST 

6 

3 

6 

7 

13 

11 

10 

11 

18 

22 

17 

10 

11 

21-23  LST 
ALL  FKXJRS 

« 

« 

* 

* 

» 

» 

« 

X 

X 

X 

X 

i 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

ECR-CLT5 
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OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUf*<ARY 


STATION:  DEWAR  LAKES,  NWT,  CANADA 
LOCATION:  68»39’N,  71“09'W 
PREPARED  BY:  USAFETAC/BCR,  XT  1986 


STATION  #:  810920 

ELEVATION  (FEET):  50H 
PERIOD:  JUL  77  -  DEC  85 


ICAO  ID:  CYUW 
LST  -  GMT:  -6 
6  HRLY 


I - 

1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  XCURRENCE  (J  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

00-02 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

03-05 

LST 

» 

» 

• 

» 

» 

06-08 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

09-11 

LST 

« 

» 

« 

« 

• 

12-114 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

15-17 

LST 

« 

» 

» 

» 

» 

18-20 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

21-23 

LST 

« 

• 

« 

« 

ALL  HOURS 

« 

» 

» 

2.  % 

FREQ  OF  RAIN  AND/OR  DRIZZLE; 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

00-02 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

03-05 

LST 

« 

« 

» 

* 

* 

06-08 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

09-11 

LST 

« 

» 

» 

» 

» 

12-14 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

15-17 

LST 

» 

» 

» 

« 

» 

18-20 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

21-23 

LST 

« 

» 

» 

» 

ALL  HOURS 

» 

» 

» 

» 

3.  * 

FREQ  OF  SNOW  AND/OR  ICE  PELLETS; 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

00-02 

LST 

11 

5 

9 

15 

17 

03-05 

LST 

« 

» 

« 

» 

« 

06-08 

LST 

12 

12 

9 

10 

18 

09-11 

LST 

« 

» 

» 

» 

» 

12-14 

LST 

7 

5 

9 

13 

18 

15-17 

LST 

« 

« 

* 

» 

« 

18-20 

LST 

11 

4 

9 

14 

18 

21-23 

LST 

» 

» 

» 

« 

ALL  HOURS 

» 

» 

» 

4.  * 

FREQ  OF  SURFACE 

WIND 

SPEEDS 

>  25  KNOTS 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

00-02 

LST 

9 

6 

6 

5 

8 

03-05 

LST 

« 

» 

» 

tt 

tt 

06-08 

LST 

8 

4 

9 

8 

7 

09-11 

LST 

» 

• 

» 

» 

tt 

12-14 

LST 

10 

4 

6 

7 

8 

15-17 

LST 

• 

» 

« 

18-20 

LST 

8 

3 

7 

6 

8 

21-23 

LST 

« 

» 

» 

« 

tt 

ALL  HOURS 

» 

» 

tt 

tt 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

tt 

tt 

» 

tt 

tt 

» 

» 

« 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

» 

tt 

» 

tt 

tt 

« 

« 

» 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

tt 

tt 

» 

tt 

tt 

» 

« 

« 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

tt 

tt 

« 

tt 

tt 

» 

» 

« 

tt 

tt 

» 

tt 

tt 

* 

» 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

3 

9 

12 

2 

0 

0 

0 

2 

tt 

tt 

» 

tt 

tt 

tt 

tt 

ft 

3 

15 

11 

2 

0 

0 

0 

3 

tt 

tt 

ft 

tt 

tt 

tt 

tt 

ft 

2 

13 

9 

1 

# 

0 

0 

2 

tt 

tt 

ft 

tt 

tt 

tt 

tt 

ft 

3 

15 

11 

4 

0 

0 

0 

3 

tt 

tt 

ft 

tt 

tt 

tt 

tt 

ft 

tt 

tt 

ft 

tt 

tt 

tt 

tt 

ft 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

ANN 

15 

3 

7 

18 

26 

23 

13 

14 

ft 

tt 

ft 

ft 

ft 

ft 

* 

tt 

17 

6 

10 

15 

21 

17 

15 

14 

ft 

tt 

ft 

ft 

ft 

ft 

tt 

tt 

12 

3 

7 

16 

25 

15 

8 

12 

ft 

tt 

ft 

ft 

ft 

ft 

tt 

tt 

12 

2 

4 

14 

28 

21 

14 

12 

ft 

tt 

ft 

ft 

ft 

ft 

tt 

tt 

ft 

tt 

ft 

ft 

ft 

ft 

tt 

ff 

(INCLUDING  GUSTS): 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

ANN 

4 

8 

7 

11 

9 

9 

10 

8 

tt 

tt 

tt 

ft 

ft 

ft 

tt 

tt 

5 

7 

6 

6 

5 

7 

9 

7 

tt 

tt 

tt 

ft 

ft 

ft 

tt 

« 

5 

8 

9 

13 

6 

9 

9 

8 

tt 

tt 

tt 

ft 

ft 

ft 

tt 

tt 

8 

6 

8 

12 

7 

8 

9 

8 

tt 

tt 

tt 

ft 

ft 

ft 

tt 

tt 

tt 

tt 

tt 

ft 

ft 

ft 

tt 

tt 
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REMARKS:  »  -  DATA  NOT  AVAILABLE,  #  -  0.0  <  0.5,  MI  -  STATUTE  MILES 

0  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  (»  <  12  MONTHS/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  7707-8512 

2. 


5.  %  FREQ  OF  CEILING 

AND/OR 

VISIBILITY 

(CIG/VIS) 

<  800/2  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST  10 

6 

16 

18 

30 

28 

19 

24 

30 

30 

20 

13 

20 

03-05  LST  * 

* 

» 

» 

» 

ft 

« 

« 

ft 

ft 

ft 

ft 

06-08  LST  11 

6 

18 

24 

28 

30 

25 

30 

28 

41 

24 

13 

23 

09-11  LST  » 

* 

» 

* 

* 

ft 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

12-14  LST  16 

8 

15 

23 

27 

20 

16 

19 

22 

39 

30 

22 

21 

15-17  LST  * 

* 

» 

» 

* 

« 

ft 

« 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

18-20  LST  11 

7 

14 

20 

22 

18 

15 

16 

23 

34 

28 

18 

19 

21-23  LST  * 

* 

* 

» 

ft 

» 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ALL  HOURS  » 

6.  %  FREQ  OF  CIG/VIS 

* 

<  500/1 

X 

.5  MI 

ft 

* 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST  1 0 

6 

14 

17 

28 

25 

17 

23 

28 

29 

19 

12 

20 

03-05  L61  * 

» 

K 

« 

« 

ft 

« 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

06-08  LST  10 

2 

17 

21 

24 

28 

23 

29 

27 

37 

23 

13 

21 

09-11  LST  » 

« 

* 

* 

« 

ft 

» 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

12-14  LST  16 

8 

15 

22 

25 

17 

12 

13 

20 

34 

28 

18 

19 

1 5- 1 7  LST  » 

« 

« 

* 

« 

ft 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

18-20  LST  10 

7 

13 

19 

21 

17 

11 

14 

23 

32 

26 

16 

17 

21-23  LST  * 

» 

» 

* 

ft 

« 

ft 

ft 

ft 

ft 

ALL  HOURS  * 

7.  %  FREQ  OF  CIG/VIS 

<  300/1 

» 

MI: 

» 

it 

ft 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST  8 

12 

15 

24 

23 

17 

22 

26 

26 

16 

8 

17 

03-05  LST  » 

* 

* 

» 

it 

« 

ft 

» 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

06-08  LST  9 

6 

13 

17 

24 

26 

20 

26 

25 

33 

21 

10 

19 

09-11  LST  » 

* 

» 

» 

n 

ft 

» 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

12-14  LST  15 

6 

13 

18 

20 

14 

10 

12 

16 

31 

25 

16 

26 

15-17  LST  • 

# 

« 

* 

« 

» 

ft 

» 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

18-20  LST  8 

12 

14 

19 

15 

11 

13 

21 

30 

23 

14 

15 

21 -23  LST  * 

» 

* 

ft 

* 

« 

ft 

ft 

ft 

ft 

ALL  HOURS  * 

8.  *  FRBQ  OF  CIG/VIS 

* 

<  100/0 

.25  MI 

* 

* 

» 

ft 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST  4 

2 

5 

9 

16 

15 

12 

17 

16 

13 

9 

6 

11 

03-05  LST  » 

n 

» 

« 

* 

« 

ft 

« 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

06-08  LST  3 

2 

5 

7 

1 

17 

15 

21 

13 

15 

9 

5 

10 

09-11  LST  » 

» 

« 

* 

K 

» 

ft 

» 

« 

ft 

ft 

ft 

ft 

12-14  LST  3 

2 

5 

5 

8 

8 

7 

9 

10 

15 

13 

6 

8 

15-17  LST  * 

tf 

« 

» 

tf 

* 

ft 

« 

« 

ft 

ft 

ft 

ft 

1  8-20  LST  4 

3 

5 

7 

9 

8 

8 

9 

13 

14 

13 

6 

8 

21-23  LST  * 

• 

» 

ft 

« 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

ALL  HOURS  » 

ECR-CLT5a 

« 

* 

• 

ft 

» 

• 

ft 

ft 

ft 

ft 

68 
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OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUI^RY 


STATION:  GLADMAN  POINT,  NWT,  CANADA 
LOCATION:  97‘’48'W 

PREPARED  BY;  USAFETAC/ECR ,  OCT  1986 


STATION  //:  719270  ICAO  ID;  CYUR 

ELEVATION  (FEET):  46  LST  -  CMT:  -6 

PERIOD:  VARIED 


SOURCE 


NO. 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1.  TEMPERATURE  (®F) 

EXTREME  MAX 

3 

-3 

4 

-1 

22 

34 

50 

67 

59 

46 

30 

20 

14 

67 

MEAN  DLY  MAX 

3 

-27 

-26 

-22 

0 

21 

38 

51 

48 

33 

16 

-2 

-13 

10 

MEAN 

3 

32 

-33 

-29 

-9 

14 

33 

47 

42 

30 

10 

-10 

-20 

5 

MEAN  DLY  MIN 

3 

-37 

-39 

-35 

-18 

8 

28 

43 

36 

26 

4 

-18 

-27 

-1 

EXTREME  MIN 

3 

-52 

-51 

-49 

-38 

-14 

12 

31 

28 

13 

-17 

-35 

-43 

-52 

#  DAYS  >  90 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  T  32 

1 

31 

28 

31 

30 

31 

19 

# 

# 

20 

30 

30 

31 

281 

#  DAYS  T  0 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

2.  PRECIPITATION  (INCHES) 


MAXIMUM 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

MEAN 

3 

.19 

.09 

.12 

.16 

.42 

.24 

1 .08 

1 .09 

.67 

.56 

.11 

.13 

4.9 

MINIMUM 

* 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

MAX  24  HR 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

#  DAYS  >  0.01 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

#  DAYS  T  0.5 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

3.  SNOWFALL 

(INCHES) 

MEAN 

3 

1.9 

.9 

1,2 

1.6 

.4 

.6 

0 

.2 

3.7 

5.0 

1.0 

1.3 

21.4 

MAXIMUM 

« 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

MAX  24  HR 

It 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

DAYS  >  0.1 

3 

.4 

0 

,2 

.3 

1  .3 

1 ,1 

3.3 

3.3 

2.5 

2.3 

1.4 

.1 

16.2 

#  DAYS  T  1 .5 

3 

.1 

0 

,1 

.2 

.8 

.1 

0 

0 

.6 

.9 

.1 

0 

2.9 

4.  MEAN  REUTIVE  HUMIDITY  ( 

:%)  / 

VAPOR  PRESSURE  (IN  Hg)  / 

DEWPOINT  ( 

op) 

RH  (06  LST) 

1 

76 

77 

76 

80 

89 

93 

91 

94 

94 

88 

80 

76 

86 

RH  (18  LST) 

1 

76 

75 

76 

79 

89 

87 

78 

82 

90 

88 

80 

76 

83 

VAPOR  PRESS 

1 

.02 

.02 

.02 

.03 

.10 

.18 

.25 

.23 

.17 

.08 

.03 

.02 

.11 

DEWPOINT 

* 

ft 

« 

* 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

5.  SURFACE  WINDS  (16  PT/KNOTS)  /  99.95K  HIGHEST  PRESSURE  ALTITUDE  (FEET) 


PVLG  DRCTN 

MEAN  SPEED 

1 

WNW 

WNW 

NW 

E 

NW 

N 

NNW 

N 

N 

NW 

NW 

NNW 

NNW 

(PVLG  DRCTN) 
MEAN  SPEED 

1 

13 

11 

12 

13 

12 

12 

14 

12 

12 

12 

12 

13 

13 

(ALL  OBS) 

1 

11 

10 

10 

11 

11 

10 

11 

11 

11 

11 

11 

10 

11 

MAX  (PK  GST) 

« 

» 

« 

* 

« 

» 

» 

» 

» 

PRESSURE  ALT 

1 

750 

600 

550 

500 

450 

600 

550 

600 

550 

650 

650 

700 

750 

6.  MEAN  CLOUD 

COVER 

(EIGHTHS)  / 

THUNDERSTORMS  / 

FOG 

/  BLOWING 

SAND 

&  DUST  (BNBD) 

CLD  COVER 

1 

2 

2 

2 

2 

5 

6 

6 

6 

6 

6 

4 

3 

4 

m  7 

I 

0 

11 

1^ 

? 

? 

0 

5 

g 

0 

7 

0 

7 

8 

8 

io8 

DAYS  BNBD  <  7 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

70 


REMARKS:  *  =  DATA  NOT  AVAILABLE  if  -  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5J,  AS 
APPLICABLE  $  =  $  CALM  >  PVLG  DRCTN 

0  =  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  2^  HRS/DAY  OR  <  12  MONTH/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  V707-8512  6  HRLY 

2. 

3.  WORLDWIDE  AIRFIELD  CLIMATIC  DATA  SUMMARIES  POR  84  YRS 


7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (%  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBII.ITY 
(CIG/VIS)  <  3000/3  STATUTE  MILES  (MI)  (SOURCE  NO.  1): 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

25 

19 

15 

17 

44 

50 

33 

47 

53 

47 

30 

23 

34 

03-05  LST 

* 

ft 

» 

ft 

ft 

» 

X 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

06-08  LST 

34 

18 

26 

26 

52 

53 

31 

47 

60 

53 

33 

22 

38 

09-11  LST 

* 

ft 

» 

ft 

ft 

» 

X 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

12-14  LST 

3^ 

28 

26 

52 

52 

34 

45 

66 

56 

41 

31 

41 

15-17  LST 

ft 

ft 

ft 

» 

X 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

18-20  LST 

33 

21 

18 

18 

49 

44 

30 

39 

60 

57 

40 

24 

36 

21-23  LST 

ft 

» 

ft 

ft 

» 

X 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ALL  HOURS 

a 

ft 

ft 

ft 

» 

X 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

8.  %  FREQ 

OF  CIG/VIS  < 

1500/3 

MI  (SOURCE 

NO.  1) 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

21 

17 

12 

13 

29 

40 

18 

27 

31 

33 

24 

18 

24 

03-05  LST 

* 

ft 

» 

ft 

ft 

» 

X 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

06-08  LST 

23 

15 

20 

22 

35 

40 

23 

34 

39 

35 

21 

16 

24 

09-11  LST 

# 

ft 

« 

ft 

ft 

» 

X 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

12-1  4  LST 

31 

2i] 

26 

21 

37 

36 

18 

24 

39 

40 

34 

25 

30 

i5-17  LST 

ft 

* 

ft 

ft 

» 

X 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

18-20  LST 

28 

20 

16 

15 

31 

26 

15 

21 

33 

39 

33 

22 

25 

21-23  I^T 

* 

ft 

» 

ft 

ft 

» 

X 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ALL  HOURS 

* 

ft 

» 

X. 

ft 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

9.  %  FREQ 

OF  CxG/VIS  < 

1000/2 

MI  (SOURCE 

NO.  1) 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

0C'-02  LST 

15 

11 

10 

11 

18 

24 

11 

15 

13 

22 

18 

15 

15 

03-05  LST 

ft 

ft 

» 

» 

ft 

X 

X 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

06-08  LST 

1U 

11 

14 

17 

25 

32 

14 

20 

23 

20 

11 

11 

18 

09-11  LST 

ft 

ft 

» 

« 

ft 

X 

X 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

12-14  LST 

27 

21 

18 

15 

21 

21 

8 

12 

19 

26 

23 

18 

19 

15-17  LST 

ft 

ft 

* 

» 

ft 

X 

X 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

18-20  LST 

19 

15 

12 

12 

16 

15 

6 

9 

17 

28 

22 

14 

15 

21-23  LST 

ft 

ft 

ft 

X 

X 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ALL  HOURS 

ft 

ft 

* 

ft 

X 

X 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

'0.  i  FREQ 

!  OF  CIG/VIS  < 

200/0, 

.5  MI 

(SOURCE  NO. 

1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

5 

2 

5 

3 

6 

7 

3 

2 

4 

5 

2 

3 

4 

03-05  LST 

ft 

ft 

« 

» 

ft 

ft 

X 

ft 

«■ 

ft 

ft 

ft 

ft 

06-08  LST 

3 

3 

3 

6 

7 

5 

2 

6 

5 

4 

3 

4 

4 

09- n  LST 

ft 

ft 

* 

« 

ft 

ft 

X 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

12-14  LST 

10 

7 

6 

7 

6 

2 

» 

2 

5 

4 

5 

4 

5 

15-17  LST 

ft 

ft 

» 

» 

ft 

ft 

X 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

18-20  LST 

1 1 

4 

5 

4 

3 

1 

2 

2 

4 

4 

4 

4 

21-23  LST 

ft 

ft 

» 

» 

ft 

ft 

X 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ALL  HOURS 

ft 

ft 

» 

» 

ft 

ft 

X 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 
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OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUPMARY 


STATION:  GUDMAN  POINT,  NWT,  CANADA 
LOCATION:  68°40'N, 

PREPARED  BY:  USAFETAC/ECR,  OCT  1986 


STATION  #:  719270 

ELEVATION  (FEET): 

PERIOD:  JUL  77  -  DEC  85 


ICAO  ID:  CYUR 
LST  =  GWT:  -6 
6  HRLY 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (.%  FREQ)  OF  THUNDERSTORi'iS : 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


%  FREQ  OF  RAIN  AND/OR  DRIZZLE: 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


-02  LST 
-05  LST 


-20  LST 
-23  LOT 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

0 

0 

0 

0 

1 

3 

It 

10 

4 

# 

0 

0 

2 

» 

» 

* 

* 

* 

» 

ft 

» 

« 

ft 

ft 

ft 

ft 

0 

0 

0 

0 

1 

4 

12 

9 

7 

# 

0 

0 

3 

» 

» 

« 

# 

« 

ft 

ft 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

0 

0 

0 

0 

1 

3 

5 

8 

4 

1 

0 

0 

2 

* 

» 

» 

* 

* 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

0 

0 

0 

0 

1 

3 

9 

9 

5 

1 

0 

0 

2 

K 

» 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

» 

» 

It 

ft 

« 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

lOW  . 

AND/OR 

ICE  PELLETS: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

14 

6 

5 

11 

12 

7 

# 

3 

14 

24 

30 

16 

12 

» 

» 

* 

* 

ft 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

17 

10 

11 

8 

19 

12 

# 

3 

10 

22 

30 

19 

13 

« 

* 

« 

# 

ft 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

8 

8 

6 

6 

17 

9 

0 

2 

13 

20 

17 

10 

10 

* 

» 

* 

* 

ft 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

1? 

6 

5 

8 

12 

6 

0 

2 

n 

22 

26 

18 

1 1 

i 

* 

ft 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

* 

* 

* 

ft 

« 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

X 

ft 

HOURS  *  *»»»»»» 

%  FREQ  OF  SURFACE  WIND  SPEEDS  >  25  KNOTS  (INCLUDING  GUSTS): 


FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP 


CO -02  LST 
03-C5  LST 
06-03  LST 
00-11  LST 

12- 14  LST 
'5-17  LST 

13- 20  LST 
21-21  LST 
ALl.  HOURS 


72 


REMARKS:  *  =  DATA  NOT  AVAILABLE,  #  -  0.0  <  0.5,  MI  =  STATUTE  MILES 

0  =  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA.  I.E.,  <  ^4  HRS/DAY  OR  <  1 2  MONTHS/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  FOR  7707-8512  6  HRLY 

2. 

3. 


5.  %  FREQ  OF 

CEILING 

AND/OR 

VISIBILITY 

(CIG/VIS)  < 

800/2  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

00-02  LST 

13 

11 

10 

10 

16 

19 

10 

10 

12 

17 

16 

03-05  LST 

« 

if 

if 

if 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

06-08  LST 

14 

11 

14 

17 

22 

28 

13 

16 

17 

i  f 

1 1 

09-11  LST 

if 

» 

it 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

12-14  LST 

26 

20 

17 

15 

17 

16 

5 

11 

12 

21 

21 

15-17  LST 

if 

if 

if 

if 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

18-20  LST 

19 

15 

12 

11 

13 

12 

6 

8 

1  3 

24 

22 

21-23  LST 

# 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ALL  HOURS 

if 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

6.  i  FREQ  OF  CIG/VIS 

<  500/1 

1.5  MI 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NO’.' 

00-02  LST 

13 

9 

10 

10 

12 

14 

7 

6 

9 

1  3 

•  1. 

03-05  [.ST 

if 

if 

* 

if 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

06-08  LST 

13 

10 

13 

16 

17 

20 

10 

12 

:  1 

13 

5 

u9-11  LST 

if 

if 

if 

if 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

12-14  LST 

21 

18 

16 

14 

13 

6 

3 

5 

7 

15 

16 

15-17  LST 

if 

if 

if 

if 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

18-20  LST 

11 

14 

11 

9 

8 

6 

4 

4 

8 

16 

?c 

21-23  LST 

if 

if 

if 

it 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft- 

ft 

ft 

ALL  HOURS 

if 

it 

if 

if 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

7.  $  FREQ  OF  CIG/VIS 

<  300/1 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MATT 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

O'T 

NO-/ 

00-02  lET 

9 

7 

9 

7 

8 

12 

5 

5 

A 

1  '■) 

03-05  [ET 

* 

if 

if 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

S 

06-08  LST 

11 

7 

7 

12 

n 

12 

6 

10 

09-11  LST 

* 

it 

if 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

12-1 4  LST 

15 

15 

10 

10 

9 

3 

1 

3 

6 

15-17  LST 

if 

if 

if 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

18-20  LST 

17 

11 

8 

7 

5 

3 

3 

2 

1  1 

21-23  LST 

if 

# 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ALL  HOURS 

it 

if 

if 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

8.  i  FREQ  OF 

CIG/VIS 

<  100/0 

.25  MI 

: 

JAN 

FEB  1 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

f'V  •  . 

Kp  - 

00-02  LST 

5 

1 

1 

1 

2 

3 

2 

> 

1 

03-05  L‘=T 

« 

if 

if 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

06-08  LST 

3 

2 

1 

5 

3 

2 

1 

5 

09- n  LST 

# 

if 

« 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

t 

12-14  LST 

7 

2 

3 

6 

4 

» 

0 

2 

15-17  LST 

» 

« 

if 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

18-20  LST 

6 

2 

2 

3 

1 

It 

1 

It 

21-23  LST 

if 

« 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

X 

AM,  HOURS 

» 

if 

K 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

V 

OPERATIONAL  aiMATIC  DATA  SIWMARY 


STATION:  HALL  BEACH.  NWT,  CANADA 
LOCATION:  68°M7’N,  8l“15'W 
PREPARED  BY:  USAFETAC/EO?,  SEP  1987 


STATIOi  710810  ICAO  ID;  CUJX 

ELEVATIC»J  (FEET):  23  LST  «  GMT  -5 

PERIOD:  VARIED 


SOURCE 


NO. 

1.  TEMPERATURE  (°F) 

JAN 

EXTREME  MAX 

2 

34 

MEAN  DLY  MAX 

1 

-16 

MEAN 

1 

-23 

MEAN  DLY  MIN 

1 

-30 

EXTREME  MIN 

2 

-55 

#  DAYS  >  90 

1 

0 

)7  DAYS  T  32 

1 

31 

#  DAYS  T  0 

1 

31 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

30 

24 

28 

38 

55 

68 

-23 

-13 

2 

23 

37 

48 

-30 

-21 

-7 

16 

33 

42 

-36 

-28 

-15 

10 

29 

38 

-54 

-52 

-HO 

-18 

9 

30 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

28 

31 

30 

31 

21 

3 

28 

30 

27 

8 

0 

0 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

59 

53 

33 

30 

22 

68 

45 

35 

20 

3 

-8 

14 

40 

31 

15 

-5 

-15 

7 

36 

29 

10 

-11 

-22 

2 

27 

11 

-21 

-39 

-49 

-55 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

6 

22 

31 

30 

31 

295 

0 

0 

8 

24 

29 

185 

2.  PRECIPITATION  (INCHES) 
MAXIMUM 


MEAN 

2 

.34 

.25 

.18 

.31 

.62 

.41 

1 .48  1 .62 

.92 

.56 

.5 

.28 

7.! 

MINIMUM 

* 

* 

* 

K 

* 

* 

» 

* 

MAX  2H  HR 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

» 

« 

» 

#  DAYS  >0.01 

2 

1 

1 

1 

2 

1 

5 

4 

3 

1 

2 

1 

22 

#  DAYS  y  0.5 

» 

* 

* 

* 

« 

* 

* 

« 

» 

* 

3.  SNOWFALL 

(INCHES) 

.  .. 

MEAN 

* 

* 

* 

» 

* 

« 

* 

» 

* 

» 

MAXIMUM 

* 

* 

» 

» 

* 

* 

» 

* 

» 

« 

* 

MAX  24  HR 

* 

* 

* 

* 

« 

« 

* 

» 

#  DAYS  >  0.1 

* 

« 

* 

* 

* 

* 

* 

« 

#  DAYS  T  1 .5 

* 

« 

* 

* 

* 

» 

K 

* 

* 

» 

« 

* 

4.  MEAN  RELATIVE  HUMIDITY  ($)  / 

VAPOR 

PRESSURE 

(IN  Hg)  / 

DEWPOINT  ( 

op) 

RH  (04  LST) 

1 

81 

79 

81 

81 

87 

92 

91 

91 

90 

88 

83 

82 

86 

RH  (13  LST) 

1 

80 

80 

79 

81 

87 

85 

80 

80 

84 

86 

83 

81 

82 

VAPOR  PRESS 

1 

.02 

.02 

.02 

.04 

.09 

.17 

.23 

.21 

.16 

.16 

.04 

.03 

.10 

DEWPOINT 

» 

» 

* 

» 

» 

* 

» 

» 

* 

5. 


SURFACE  HINDS 


(16  PT/KNOTS)  /  99.95$  HIGHEST  PRESSURE  ALTITUDE  (FEET) 


PVLG  DRCTN 
MEAN  SPEED 

3 

NW 

NW 

NW 

NW 

NW 

N 

N 

NW 

MU 

NW 

NW 

NW 

NV.' 

(PVLG  DRCTN) 
MEAN  SPEED 

3 

13 

13 

12 

13 

13 

12 

1 1 

11 

15 

15 

14 

13 

13 

(ALL  OBS) 

3 

12 

12 

12 

11 

11 

10 

9 

10 

13 

14 

13 

11 

12 

MAX  (PK  CjST) 

3 

63 

64 

57 

48 

59 

53 

44 

48 

59 

69 

57 

47 

69 

PRESSURE  ALT 

1 

900 

900 

950 

850 

600 

650 

750 

850 

700 

1150 

1030 

1300 

1  300 

6.  MEAN  CLOUD  COVER  (EIGHTHS)  /  THUNDERSTORMS  /  FOG  /  BLOWING  SAND  &  DUST  (BNBD) 


CLD  COVER  1  43i4l45666665'15 

DAYS  TSTMS  ]  OOQOOQOQOOOQQ 

DAYS  FOG  <■  7  1  9  1 1  8  7  7  9  10  9  7  7  b  9  99 

DA7S  BNBD  <71  0000000000000 

JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  ANN 
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REMARKS:  »  =  DATA  NOT  AVAILABLE  #  =  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5?,  AS 
APPLIOABLE  $  =  $  CALM  >  PVLG  DRCTN 

0  =  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTH/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  7301-8512 

2.  WORLDWIDE  AIRFIELD  CLIMATIC  DATA  SUMMARY  7  YR  POR 

3.  CANADIAN  CLIMATE  NORMALS  1956-1980 


7. 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (% 
(CIG/VIS)  <  3000/3  STATUTE  MILES  (MI) 


FREQ)  CF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 
(SOURCE  NO.  1): 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST  25 

19 

17 

19 

39 

35 

30 

32 

41 

50 

34 

30 

31 

03-05  LST  24 

19 

17 

23 

39 

37 

29 

31 

46 

51 

36 

30 

32 

06-08  LST  25 

22 

21 

25 

43 

37 

31 

31 

50 

53 

35 

27 

34 

09-1 1  LST  28 

25 

26 

25 

40 

36 

31 

33 

52 

52 

39 

33 

35 

12-14  LST  29 

26 

26 

26 

42 

37 

33 

39 

48 

50 

40 

38 

37 

15-17  LST  30 

23 

24 

26 

43 

39 

30 

37 

46 

50 

39 

29 

35 

1 8-20  LST  24 

22 

20 

22 

36 

37 

26 

33 

40 

50 

35 

27 

31 

21-23  LST  23 

20 

17 

19 

36 

36 

26 

30 

38 

50 

35 

29 

30 

ALL  HOURS  26 

22 

21 

23 

40 

37 

29 

33 

% 

51 

37 

30 

33 

8.  %  FREQ  OF  CIG/VIS  < 

1500/3 

MI  (SOURCE 

NO.  1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST  21 

16 

14 

14 

22 

22 

20 

18 

19 

30 

24 

22 

20 

03-05  LST  19 

16 

16 

19 

25 

25 

19 

18 

20 

30 

25 

20 

21 

06-08  LST  21 

19 

18 

22 

26 

23 

20 

20 

27 

33 

26 

19 

23 

09-11  LST  26 

22 

23 

21 

23 

23 

19 

21 

29 

31 

32 

23 

24 

12-14  LST  26 

27 

22 

22 

25 

23 

17 

22 

24 

29 

32 

31 

25 

15-17  LST  25 

21 

21 

22 

23 

24 

14 

19 

24 

29 

28 

22 

23 

18-20  LST  21 

19 

17 

17 

20 

21 

13 

19 

21 

30 

24 

20 

20 

21-23  LST  21 

17 

15 

15 

19 

21 

17 

17 

20 

29 

21 

20 

ALL  HOURS  22 

19 

18 

19 

23 

23 

18 

19 

23 

30 

27 

22 

22 

9.  %  FREQ  OF  CIG/VIS  < 

1000/2 

MI  (SOURCE 

NO.  1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST  1 8 

12 

11 

10 

17 

18 

17 

13 

14 

21 

18 

15 

15 

03-05  LST  15 

13 

9 

15 

21 

20 

17 

14 

14 

20 

19 

15 

16 

06-08  LST  17 

1 6 

14 

16 

20 

19 

17 

16 

20 

23 

21 

14 

18 

09-11  LST  21 

18 

17 

16 

18 

16 

15 

15 

20 

22 

26 

15 

4  rt 

1  O 

12-14  LST  22 

19 

18 

16 

19 

16 

13 

16 

16 

21 

25 

21 

19 

15-17  LST  20 

19 

15 

16 

17 

18 

11 

14 

18 

22 

22 

14 

17 

1 8-20  LST  1 8 

13 

13 

13 

15 

16 

10 

14 

16 

21 

19 

12 

15 

21-23  LST  17 

12 

11 

11 

14 

17 

15 

14 

14 

18 

20 

15 

15 

ALL  HOURS  1 8 

15 

14 

14 

18 

18 

14 

15 

16 

21 

21 

15 

17 

10.  %  FREQ  OF  CIG/VIS  < 

200/0. 

5  MI 

(SOURCE  NO.  1) 

. 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST  7 

U 

4 

4 

5 

6 

8 

3 

3 

5 

4 

5 

5 

03-05  LST  4 

5 

4 

5 

6 

6 

8 

4 

3 

4 

6 

5 

5 

06-08  LST  4 

5 

4 

5 

5 

6 

7 

6 

4 

4 

7 

5 

5 

09-1 1  LST  6 

6 

4 

5 

3 

4 

4 

4 

3 

5 

7 

5 

5 

12-14  LST  8 

7 

5 

5 

4 

2 

3 

4 

3 

5 

8 

5 

C. 

15-17  LST  8 

7 

5 

6 

3 

3 

2 

3 

5 

4 

8 

3 

5 

1 8-20  LST  6 

6 

6 

4 

3 

3 

4 

4 

3 

3 

6 

5 

4 

21-23  LST  8 

4 

2 

5 

3 

5 

7 

6 

2 

4 

1 1 

4 

ALL  HOURS  6 

5 

5 

5 

4 

4 

6 

4 

3 

4 

c 

5 
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OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUPPLEME3ff 


STATION:  ’i^LL  BEACH,  NWT,  CANADA 
LOCATION:  68‘-’'i6'N,  8l®l4'W 
PREPARED  BI:  UJAFETAC/ECR ,  SEP  198? 


STATION  #:  710810  ICAO  ID:  CYUX 

ELEVATICW  (FEET):  23  LST  =  CKT  -5 

PERIOD:  7301-8512 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  ($  FREQ)  OF  THUNDERSTOIMS : 


FEB 

mR 

APR 

MAY 

00-02 

L3T 

0 

0 

0 

0 

0 

03-05 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

06-08 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

09-11 

1ST 

Q 

0 

0 

0 

0 

12-14 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

15-17 

LST 

c 

0 

0 

0 

0 

18-20 

LST 

6  . 

Q 

n 

0 

0 

21-23 

LST 

0 

(3 

0 

0 

0 

ALL  HOURS 

0 

0 

0 

0 

0 

2.  % 

FREQ  2^ 

AN’^ 

/OR  D 

RIZZI.-i; ; 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

00-02 

LST 

:J 

'3 

Q 

0 

1 

03-05 

LST 

(} 

J 

0 

0 

1 

06-08 

LST 

0 

0 

0 

2 

09-11 

LST 

0 

0 

2 

12-14 

LS'T 

j 

N. 

f ) 

0 

2 

15-17 

I^T 

■'i 

N 

fj 

0 

1 

18-20 

LST 

0 

i'; 

0 

0 

1 

21-23 

LSI 

p 

0 

0 

2 

ALL  HOURS 

n 

■•j 

J' 

0 

0 

1 

3.  % 

ere:;  U' 

and 

h,-  : 

CE  PELLETS: 

J-N 

HO) 

^LAR 

APR 

iMAY 

00-02 

LST 

■  1  u 

0':' 

50 

33 

24 

03-05 

T  O':* 

'  i 

DD 

V  5 

57 

;)4 

27 

OA-08 

lS: 

i :  r( 

-0 

31 

28 

09-11 

^  ; 

'i;. 

31 

25 

12-14 

11.)  i 

-9 

25 

15-17 

LSI 

2"" 

24 

1 8-20 

LST 

'■ » ' ' 

Vi 

29 

24 

21-23 

LSI 

'  ,  , 

•'N 

26 

24 

ALL  HOURS 

'•  i' 

30 

25 

4.  % 

FRET  l; 

■  :  ■  . 

.■rOlO.-  : 

'  2  S' 

LLNOTS 

N 

APR 

MAY 

00-02 

1ST 

5 

2 

1 

03-05 

iST 

- 

:■ 

3 

1 

06-08 

1.  1 

■4 

c 

C9'1 1 

[  ST 

r 

1 2- 1  4 

L---  y  ~ 

r; 

15-17 

LST 

4 

2 

18-2- 

V  ... 

i.’ 

> 

2 

21-23 

'  T 

2 

A!,I,  H 

2 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

5 

18 

17 

10 

2 

0 

0 

if 

6 

17 

15 

9 

2 

0 

0 

4 

8 

15 

15 

10 

1 

0 

0 

4 

8 

14 

14 

11 

2 

0 

0 

4 

7 

17 

18 

8 

1 

0 

0 

4 

8 

15 

17 

7 

1 

0 

0 

4 

6 

14 

18 

9 

1 

0 

0 

4 

7 

15 

18 

9 

2 

0 

0 

4 

7 

16 

17 

9 

1 

0 

0 

4 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

11 

1 

1 

17 

38 

50 

57 

32 

10 

2 

2 

20 

39 

48 

57 

34 

10 

1 

3 

19 

37 

48 

60 

33 

10 

1 

2 

20 

34 

39 

54 

29 

10 

1 

2 

19 

32 

37 

41 

26 

7 

1 

2 

17 

32 

37 

48 

26 

7 

1 

2 

16 

34 

43 

52 

28 

8 

1 

1 

17 

38 

47 

53 

30 

9 

1 

2 

18 

35 

44 

53 

30 

(U4CLUDING  GUSTS): 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1 

1 

3 

4 

n 

\ 

5 

4 

3 

1 

1 

2 

4 

7 

6 

3 

3 

1 

1 

4 

4 

7 

6 

3 

J 

2 

2 

3 

4 

7 

5 

3 

3 

1 

1 

4 

5 

8 

4 

3 

a 

2 

1 

5 

4 

9 

3 

3 

3 

T 

1 

3 

5 

9 

4 

A 

N 

1 

1 

2 

4 

8 

4 

3 

1 

1 

3 

4 

8 

5 

3 
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REMARKS: 


SOURCE (S): 


5 .  %  FREQ 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-lM  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 

6.  %  FREQ 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-U  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 

7 .  %  FREQ 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  I^T 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 

8.  %  FREQ 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


*  =  DATA  NOT  AVAILABLE,  #  -  0.0  <  0.5,  MI  -  STATUTE  MILES 
t  =  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  Cfi  <  1 2  MONTHS/YEAR 

1.  USAFETAC  DATSAV  P®  7301-8512 

2. 

3. 


(T  CEILING  AND/OR 

VISIBILITY 

(CIG/VIS)  < 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

18 

12 

11 

9 

16 

18 

14 

13 

9 

14 

19 

18 

17 

16 

14 

16 

18 

18 

20 

18 

17 

15 

17 

14 

21 

19 

18 

15 

17 

14 

20 

18 

15 

15 

16 

15 

17 

13 

8 

13 

12 

14 

16 

12 

11 

11 

13 

16 

18 

15 

13 

14 

16 

16 

Of  Cl  G/ VIS 

<  500/1.5  MI 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

17 

10 

9 

8 

13 

14 

13 

12 

8 

13 

16 

15 

15 

14 

12 

14 

13 

14 

19 

17 

15 

12 

12 

11 

20 

18 

1U 

14 

12 

8 

18 

17 

1': 

13 

11 

10 

15 

12 

1 

11 

9 

10 

16 

10 

9 

9 

10 

12 

17 

14 

11 

12 

12 

12 

OF  Cl G/ VIS 

<  300/1 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

14 

7 

8 

7 

10 

11 

10 

9 

6 

10 

11 

13 

12 

12 

8 

10 

9 

10 

15 

13 

10 

9 

7 

7 

17 

15 

11 

10 

7 

6 

16 

13 

10 

11 

6 

6 

13 

10 

9 

9 

6 

7 

14 

8 

7 

7 

8 

8 

14 

11 

9 

9 

8 

8 

OF  CIG/VIS 

<  100/0 

.25  MI 

: : 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

2 

2 

1 

1 

2 

3 

2 

2 

1 

2 

2 

3 

1 

2 

1 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

2 

1 

3 

3 

3 

3 

2 

1 

4 

3 

2 

3 

1 

2 

3 

3 

3 

1 

1 

1^ 

4 

2 

2 

1 

1 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

800/2  MI: 


JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

ANN 

16 

12 

13 

19 

17 

15 

15 

17 

12 

18 

19 

14 

15 

16 

14 

17 

20 

20 

14 

17 

13 

17 

20 

26 

15 

17 

12 

14 

15 

19 

23 

20 

17 

10 

13 

16 

19 

21 

13 

16 

9 

14 

15 

18 

18 

12 

14 

14 

14 

12 

16 

18 

14 

14 

13 

13 

15 

19 

20 

15 

16 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

ANN 

15 

10 

10 

14 

13 

12 

12 

15 

11 

9 

14 

15 

12 

13 

15 

13 

14 

15 

16 

12 

1  4 

10 

10 

14 

17 

20 

13 

14 

9 

10 

13 

15 

19 

17 

1  4 

8 

10 

14 

16 

17 

11 

13 

8 

10 

12 

13 

15 

11 

12 

12 

11 

9 

11 

14 

12 

1 1 

12 

11 

12 

14 

16 

12 

13 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

ANN 

12 

7 

7 

11 

10 

10 

9 

13 

8 

6 

11 

12 

10 

10 

12 

11 

9 

11 

13 

10 

10 

8 

8 

9 

12 

16 

11 

10 

6 

6 

8 

11 

16 

14 

10 

6 

7 

9 

12 

13 

8 

10 

7 

7 

9 

9 

11 

8 

9 

10 

8 

6 

8 

11 

9 

9 

9 

8 

8 

11 

13 

10 

10 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

ANN 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

•3 

2 

1 

2 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

3 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

# 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

# 

1 

2 

4 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

# 

1 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

77 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SIMIARY 


STATION:  JENNY  LIND  ISLAND,  NWT,  CANADA 

LOCATION:  68  39’N  101 

PREPARED  BY:  USAFETAC/ECR,  JAN  1987 


STATION  #:  710710  ICAO  ID:  YUQ 

ELEVAHON  (FEET):  59  LST  -  O^:  -7 

PERIOD:  7701-8512  6  HRLY 


SOURCE 


NO. 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1.  TEMPERATURE  (“F) 

EXTREME  MAX 

* 

» 

« 

» 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

MEAN  DLY  MAX  1 

-22 

-23 

-19 

-3 

21 

36 

47 

43 

33 

17 

-4 

-17 

10 

MEAN  1 

-26 

-28 

-23 

-8 

17 

33 

42 

39 

31 

13 

-8 

-21 

6 

MEAN  DLY  MIN  1 

-30 

-32 

-28 

-14 

12 

30 

39 

36 

29 

10 

-12 

-25 

2 

EXTREME  MIN 

« 

* 

» 

* 

» 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

#  DAYS  >  90  1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  T  32  1 

31 

28 

31 

30 

31 

20 

2 

9 

23 

31 

30 

31 

297 

#  DAYS  T  0  1 

30 

28 

31 

25 

7 

0 

0 

0 

0 

7 

24 

31 

182 

2.  PRECIPITATION  (INCHES) 

MAXIMUM  * 

* 

« 

* 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

MEAN 

* 

* 

» 

» 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

MINIMUM 

* 

* 

» 

» 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

MAX  24  HR 

» 

» 

» 

* 

» 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

#  DAYS  >0.01 

» 

* 

* 

« 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

#  DAYS  T  0.5 

* 

* 

* 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

3.  SNOWFALL  (INCHES) 

MEAN 

» 

* 

* 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

MAXIMUM 

* 

» 

» 

« 

« 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

MAX  24  HR 

» 

» 

» 

* 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

#  DAYS  >  0.1 

» 

* 

» 

* 

K 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

#  DAYS  T  1 .5 

* 

» 

» 

* 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

4.  MEAN  RELATIVE  HUMIDITY  (%)  /  VAPOR  PRESSURE  (IN  Hg)  /  DEWPOINT  (°F) 


RH  (05  LST) 

1 

76 

76 

75 

78 

90 

94 

93 

95 

94 

88 

80 

75 

86 

RH  (17  LST) 

1 

75 

75 

76 

82 

92 

89 

83 

86 

90 

88 

79 

75 

83 

VAPOR  PRESS 

1 

.02 

.02 

.02 

.03 

.10 

.18 

.24 

.22 

.17 

.08 

.03 

.02 

.10 

DEWPOINT 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

5.  SURFACE  WINDS  (16  PT /KNOTS;  /  99, 95^  HIGHEST  PRESSURE  ALTITUDE  (FEET) 


PVLG  DRCTN 
MEAN  SPEED 

1 

NW 

WNW 

WNW 

NW 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

NW 

NW 

N 

(PVLG  DRCTN) 
MEAN  SPEED 

1 

14 

12 

12 

12 

12 

13 

13 

14 

13 

13 

11 

12 

13 

(ALL  OBS) 

1 

12 

10 

11 

11 

11 

11 

11 

12 

11 

11 

11 

11 

11 

MAX.  (PK  GST) 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

PRESSURE  ALT 

1 

650 

550 

500 

550 

450 

600 

550 

550 

650 

800 

850 

700 

850 

6.  MEAN  CLOUD  COVER  (EIGHTHS)  /  THUNDERSTORMS  /  FOG  /  BLOWING  SAND  &  DUST  (BNBD) 


CLD  COVER  1 

2 

2 

2 

3  5 

5  5  6 

6 

6 

4 

3 

4 

1 

9 

? 

? 

8  i8 

l8  ?  l8 

8 

8 

8 

? 

10? 

DAYS  BNBD  <  7  1 

0 

0 

0 

0  0 

0  0  0 

0 

0 

0 

0 

0 

JAN 

FEB 

MAR 

APR  MAY 

JUN  JUL  AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

78 


REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE  #  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5$,  AS 
APPLICABLE  $  -  $  CALM  >  PVLG  DRCTN 

0  =  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTH/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  7701-8512  6  HOURLY 

2. 

3. 


7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  ($  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 


(CIG/VIS) 

<  3000/3  STATUTE 

MILES 

(MI) 

(SOURCE 

NO. 

1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

» 

« 

» 

» 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

03-05  LST 

22 

21 

19 

22 

61 

55 

40 

51 

69 

57 

32 

20 

40 

06-08  LST 

« 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

09-11  LST 

29 

32 

27 

22 

48 

54 

37 

52 

69 

60 

36 

30 

41 

12-14  LST 

* 

* 

» 

* 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

15-17  LST 

21 

25 

27 

18 

49 

46 

32 

47 

66 

62 

30 

23 

37 

18-20  LST 

* 

» 

* 

* 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

21-23  LST 

18 

18 

19 

14 

55 

52 

38 

44 

63 

51 

25 

19 

35 

ALL  HOURS 

« 

* 

» 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

8.  $  FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

1 500/3 

MI  (SOURCE 

NO.  1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

* 

* 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

03-05  LST 

16 

17 

16 

19 

41 

40 

27 

37 

42 

39 

22 

13 

27 

06-08  LST 

* 

* 

* 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

09-11  LST 

27 

29 

26 

19 

35 

41 

24 

36 

46 

46 

29 

24 

32 

12-14  LST 

» 

» 

» 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

15-17  LST 

18 

21 

23 

15 

28 

32 

17 

24 

44 

41 

22 

15 

25 

18-20  LST 

* 

* 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

12-23  LST 

13 

13 

18 

11 

35 

37 

24 

26 

37 

36 

17 

14 

23 

ALL  HOURS 

« 

* 

* 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

9.  $  FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

1000/2 

MI  (SOURCE 

NO.  1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

« 

» 

» 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

03-05  LST 

11 

10 

10 

13 

28 

28 

18 

25 

26 

26 

13 

8 

18 

06-08  LST 

» 

» 

» 

« 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

H 

X 

09-11  LST 

20 

18 

20 

14 

20 

26 

16 

22 

26 

29 

20 

17 

21 

12-14  LST 

» 

« 

» 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

15-17  LST 

12 

11 

16 

12 

14 

20 

6 

15 

24 

25 

13 

10 

15 

18-20  LST 

* 

» 

* 

* 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

21-23  LST 

11 

6 

15 

7 

19 

23 

17 

18 

17 

21 

11 

9 

15 

ALL  HOURS 

* 

» 

» 

* 

« 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

10.  $  FREQ  OF  CIG/VIS  < 

:  200/0, 

.5  MI 

(SOURCE  NO.  1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

» 

* 

« 

* 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

03-05  LST 

5 

3 

4 

4 

9 

9 

7 

12 

10 

7 

3 

3 

6 

06-08  LST 

* 

« 

» 

» 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

09-11  LST 

5 

8 

6 

4 

1 

4 

4 

5 

6 

6 

7 

4 

5 

12-14  LST 

* 

» 

« 

» 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

15-17  LST 

4 

5 

6 

4 

3 

2 

1 

2 

4 

6 

4 

3 

4 

18-20  LST 

» 

» 

* 

« 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

5 

§ 

2 

§ 

2 

§ 

2 

2 

§ 

79 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUPPLEMENT 


STATION:  JENNY  LIND  ISLAND,  NWT,  CANADA 
LOCATION:  68  39' N  101  44 'W 
PREPARED  BY:  USAFETAC/ECR,  JAN  198? 


STATION  #:  710710  ICAO  ID:  YUQ 

ELEVATION  (FEET):  59  LST  =  GMT:  -7 

PERIOD:  7701-8512  6  HRLY 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (%  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

» 

» 

« 

* 

» 

« 

* 

» 

X 

X 

X 

X 

03-05  I,ST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

06-08  LST 

* 

* 

» 

* 

» 

* 

« 

* 

* 

X 

X 

X 

X 

09-11  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

12-14  LST 

* 

* 

* 

* 

» 

» 

» 

» 

» 

X 

X 

X 

X 

15-17  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

18-20  LST 

* 

* 

* 

« 

* 

» 

« 

* 

» 

X 

X 

X 

X 

21-23  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

ALL  HOURS 

« 

» 

» 

» 

» 

» 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

2.  %  FREQ  OF 

RAIN  AND/OR  i 

3RIZZLE: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

* 

» 

* 

* 

* 

» 

* 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

03-05  LST 

0 

0 

0 

0 

1 

3 

8 

10 

4 

1 

0 

0 

2 

06-08  LST 

* 

* 

» 

« 

» 

» 

# 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

09-11  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

8 

9 

5 

# 

0 

0 

2 

12-14  LST 

» 

» 

K 

» 

* 

» 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

15-17  LST 

0 

0 

0 

0 

3 

7 

8 

4 

2 

0 

0 

2 

18-20  LST 

« 

» 

* 

* 

* 

» 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

21-23  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

9 

7 

4 

1 

0 

0 

2 

ALL  HOURS 

* 

» 

* 

» 

* 

« 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

3.  %  FREQ  OF 

SNOW  AND/OR  : 

rCE  PELLETS: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

» 

* 

* 

* 

« 

* 

* 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

03-05  LST 

11 

7 

8 

6 

8 

10 

0 

3 

8 

22 

13 

8 

8 

06-08  LST 

» 

* 

« 

» 

» 

» 

» 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

09-11  LST 

5 

7 

5 

11 

8 

9 

0 

3 

9 

20 

12 

6 

8 

12-14  LST 

* 

« 

» 

» 

» 

* 

» 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

15-17  LST 

6 

3 

3 

4 

6 

6 

0 

1 

11 

15 

10 

7 

5 

12-20  LST 

» 

» 

» 

* 

» 

« 

» 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

21-23  LST 

8 

4 

9 

4 

10 

7 

0 

4 

11 

19 

15 

8 

8 

ALf,  HOURS 

» 

» 

» 

» 

» 

K 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

4.  %  FREQ  OF 

SURFACE 

WIND 

SPEEDS 

>  25 

KNOTS 

( INCLUDING  GUSTS) : 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

* 

» 

K 

» 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

03-05  LST 

5 

1 

2 

3 

2 

2 

# 

3 

2 

4 

5 

2 

2 

06-08  LST 

» 

« 

* 

» 

» 

» 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

09-11  LST 

4 

1 

1 

4 

1 

1 

1 

2 

2 

4 

4 

3 

2 

12-14  LST 

* 

» 

* 

* 

» 

» 

» 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

15-17  LST 

3 

2 

1 

3 

3 

1 

2 

2 

6 

4 

2 

2 

18-20  LST 

» 

» 

f 

» 

* 

» 

» 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

21-23  LST 

4 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

2 

4 

3 

2 

2 

ALL  HOURS 

* 

* 

K 

» 

* 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

80 


REMARKS:  *  =  DATA  NOT  AVAILABLE,  #-0.0<0.5,  MI=  STATUTE  MILES 

t  =  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  2H  HRS/DAY  OR  <  1 2  MONTHS/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  FOR  7701-8512  6  HRLY 

2. 

3. 


5.  %  FREQ  OF 

CEILING 

AND/OR 

VISIBILITY 

(CIG/VIS) 

<  800/2 

MI: 

00-02  LST 

JAN 

FEB 

MAR 

* 

APR 

* 

MAY 

» 

JUN 

« 

JUL 

» 

AUG 

* 

SEP 

* 

OCT 

* 

NOV 

» 

DX 

« 

ANN 

03-05  LST 
06-08  LST 

11 

9 

« 

10 

* 

13 

24 

« 

26 

» 

15 

23 

* 

23 

» 

18 

» 

11 

* 

7 

» 

16 

K 

09-11  LST 
12-14  LST 

20 

» 

18 

* 

20 

« 

14 

* 

15 

19 

* 

11 

* 

17 

» 

20 

« 

26 

» 

19 

14 

18 

15-17  I^T 
18-20  LST 

12 

« 

10 

« 

16 

» 

11 

« 

12 

« 

17 

* 

5 

» 

11 

* 

20 

» 

21 

* 

12 

« 

10 

14 

21-23  LST 

ALL  HOURS 

11 

» 

6 

* 

13 

» 

7 

» 

17 

20 

» 

14 

15 

13 

» 

17 

10 

9 

12 

6.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS 

<  500/' 

1.5  MI 

00-02  LST 

JAN 

« 

FEB 

» 

MAR 

* 

APR 

» 

MAY 

« 

JUN 

JUL 

* 

AUG 

» 

SEP 

* 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

03-05  LST 
06-08  LST 

10 

* 

8 

» 

10 

» 

12 

» 

21 

» 

23 

» 

11 

» 

19 

» 

18 

« 

13 

» 

10 

* 

7 

» 

14 

09-11  LST 
12-14  LST 

17 

» 

15 

» 

18 

» 

12 

» 

10 

* 

12 

» 

8 

» 

11 

» 

13 

» 

19 

* 

15 

« 

10 

« 

13 

15-17  LST 
18-20  LST 

9 

» 

9 

» 

15 

* 

9 

» 

9 

* 

9 

* 

2 

« 

9 

» 

14 

» 

16 

11 

» 

9 

If 

10 

21-23  LST 

10 

5 

13 

6 

15 

17 

11 

14 

10 

'3 

7 

9 

* 

11 

» 

ALL  HOURS 

» 

* 

« 

» 

* 

« 

» 

» 

» 

» 

7.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS 

<  300/1 

MI: 

00-02  LST 

JAN 

» 

FEB 

* 

MAR 

» 

APR 

» 

MAY 

JUN 

» 

JUL 

» 

AUG 

* 

SEP 

* 

XT 

« 

NOV 

« 

DEC 

ANN 

03-05  LST 
06-08  LST 

8 

« 

5 

* 

7 

* 

9 

» 

16 

17 

* 

8 

» 

15 

» 

13 

« 

9 

« 

7 

6 

« 

10 

09-11  LST 
12-14  LST 

9 

* 

12 

» 

14 

* 

8 

» 

6 

* 

7 

« 

6 

» 

8 

» 

9 

* 

12 

11 

« 

6 

« 

9 

15-17  LST 

6 

7 

11 

6 

6 

5 

1 

I 

5 

9 

1 1 

8 

4 

» 

18-20  1ST 

* 

» 

» 

* 

» 

* 

« 

» 

» 

» 

v./ 

1 

# 

21-23  LST 

7 

3 

10 

4 

11 

14 

10 

12 

8 

1 1 

5 

* 

6 

» 

o 

ALL  HOimS 

» 

* 

» 

* 

« 

» 

» 

* 

* 

« 

u 

8.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS 

<  100/0 

.25  MI 

: 

00-02  LST 

JAN 

* 

FEB 

MAR 

» 

APR 

» 

MAY 

» 

JUN 

» 

JUL 

* 

AUG 

» 

SEP 

» 

XT 

» 

NOV 

« 

DEC 

ANN 

03-05  LST 

06-08  LST 

3 

» 

2 

» 

3 

* 

3 

K 

4 

5 

K 

2 

* 

6 

« 

5 

» 

4 

» 

2 

It 

2 

If 

3 

09-11  LST 

12-14  LST 

4 

« 

1 

» 

1 

« 

2 

* 

# 

» 

3 

» 

2 

* 

3 

* 

3 

» 

3 

» 

5 

» 

2 

» 

2 

15-17  LSI 

1 

2 

4 

1 

3 

1 

2 

4 

2 

3 

It 

P 

18-20  1ST 

» 

« 

» 

» 

» 

» 

» 

« 

« 

» 

# 

C 

iff 

21-23  LST 

1 

1 

2 

1 

5 

6 

5 

6 

4 

6 

2 

3 

» 

4 

hL.l  hours 

» 

» 

» 

» 

» 

« 

» 

» 

* 

» 

» 

81 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUTtWflY 


STATION:  UDY  FRANKLIN  PT,  NWT,  CANADA 
LOCATION:  68®28'N,  113®13'E 
PREPARED  BY:  USAFETAC/ECR ,  OCT  1986 


STATION  #:  719370  ICAO  ID:  CYUJ 
ELEVATION  (FEET):  52  LST  -  CWT:  -7 
PERIOD:  JUL  77  -  DEC  85,  6  HRLY 


SOURCE 

MAY 

JUN 

NO. 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

1.  TEMPERATURE  (®F) 

EXTREME  MAX 

» 

Hi 

it 

it 

it 

it 

MEAN  DLY  MAX  1 

-15 

-16 

-14 

2 

24 

40 

MEAN  1 

-19 

-21 

-19 

-4 

20 

37 

MEAN  DLY  MIN  1 

-23 

-24 

-23 

-9 

15 

34 

EXTREME  MIN 

* 

it 

it 

it 

# 

#  DAYS  >  90  1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  T  32  1 

31 

28 

31 

30 

31 

22 

#  DAYS  T  0  1 

29 

27 

30 

23 

5 

0 

2.  PRECIPITATION  (INCHES) 

MAXIMUM 

# 

# 

# 

it 

it 

MEAN 

it 

it 

it 

it 

it 

MINIMUM 

it 

it 

if 

it 

it 

MAX  24  HR 

* 

it 

it 

it 

it 

it 

#  DAYS  >  0.01 

it 

it 

it 

it 

if 

»  DAYS  T  0.5 

* 

it 

it 

it 

it 

it 

3.  SNOWFALL  (INCHES) 

MEAN 

* 

it 

it 

it 

it 

it 

MAXIMUM 

* 

it 

it 

it 

it 

it 

MAX  24  HR 

It 

it 

it 

it 

it 

it 

#  DAYS  >  0.1 

* 

it 

it 

it 

it 

it 

#  DAYS  T  1.5 

it 

it 

it 

it 

it 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

it 

« 

it 

if 

it 

# 

# 

47 

46 

38 

23 

3 

-12 

15 

43 

43 

35 

20 

-1 

-16 

11 

40 

40 

33 

17 

-5 

-20 

7 

it 

» 

it 

it 

it 

‘  it 

it 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

9 

22 

31 

30 

31 

287 

0 

0 

0 

3 

21 

30 

163 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

# 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

4 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

4.  MEAN  RELATIVE 

HUMIDITY  (?)  / 

VAPOR  PRESSURE  (IN  Hg)  / 

DEWPOINT  ( 

op) 

RH  (05  LST) 

1 

77  77 

76  80  89  89  90 

91  93 

89 

83 

77 

RH  (17  LST) 

1 

77  77 

77  83  91  81  77 

81  88 

90 

82 

77 

VAPOR  PRESS 

1 

.02  .02 

.02  .04  .11  .19  .24 

.25  .19 

.11 

.04 

.02 

DEWPOINT 

#  it 

*  »  »  *  » 

*  » 

* 

» 

it 

85 

82 

.11 


5.  SURFACE  WINDS  (16  PT/KNOTS)  /  99.95?  HIGHEST  PRESSURE  ALTITUDE  (FEET) 


PVLG  DRCTN 
MEAN  SPEED 
(PVLG  DRCTN) 
MEAN  SPEED 
(ALL  OBS) 

MAX  (PK  GST) 
PRESSURE  ALT 

6.  MEAN  CLOUD 


CLD  COVER 
DAYS  TSTMS  „ 
DAYS  FOG  <  7 
DAYS  BNBD  <  7 


1 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

NW 

NW 

E 

E 

E 

NW 

E 

1 

16 

16 

15 

17 

15 

15 

12 

14 

15 

14 

15 

15 

15 

1 

12 

13 

11 

12 

11 

11 

11 

12 

12 

13 

12 

12 

12 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

1 

450 

400 

300 

250 

300 

350 

500 

450 

450 

550 

700 

500 

700 

COVER 

(EIGHTHS)  / 

THUNDERSTORMS  / 

FOG 

/  BLOWING 

SAND 

&  DUST  (BNBD) 

1 

3 

3 

2 

4 

5 

4 

5 

5 

6 

6 

4 

3 

4 

1 

0 

g 

g 

0 

0 

p 

Q 

p 

Q 

Q 

Q 

0 

1 

3 

6 

4 

4 

7 

4 

6 

4 

3 

c 

2 

3 

46 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

82 


REMARKS:  »  -  DATA  NOT  AVAILABLE  #  -  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5X,  AS 
APPLICABLE  $  »  $  CALM  >  PVLG  DRCTN 

t  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTH/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  770701  -  851231,  6  HRLY 

2. 

3. 


7-  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  XCURRENCE  (%  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 


(CIG/VIS) 

<  3000/3  STATUTE 

MILES 

(MI) 

(SOURCE 

NO. 

1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

* 

» 

» 

» 

» 

« 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

03-05 

LST 

20 

21 

18 

33 

46 

35 

35 

39 

49 

50 

29 

20 

33 

06-08 

LST 

» 

» 

» 

» 

« 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

09-11 

LST 

22 

37 

24 

31 

41 

36 

32 

41 

57 

49 

34 

29 

36 

12-14 

LST 

# 

Ik 

» 

» 

» 

» 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

15-17 

LST 

22 

29 

22 

29 

42 

25 

28 

34 

51 

52 

37 

19 

33 

18-20 

LST 

* 

* 

» 

» 

* 

» 

» 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

21-23 

LST 

18 

24 

13 

25 

41 

25 

29 

39 

44 

47 

29 

21 

30 

ALL  HOURS 

« 

« 

« 

« 

« 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

CO 

FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

1500/3 

MI  (SOURCE 

NO.  1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

n 

» 

K 

« 

» 

» 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

03-05 

LST 

15 

18 

13 

25 

32 

17 

22 

22 

26 

22 

14 

12 

20 

06-C8 

1ST 

* 

* 

* 

« 

* 

» 

« 

« 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

09-11 

LST 

15 

31 

20 

27 

31 

18 

17 

21 

32 

30 

24 

22 

24 

U-14 

LST 

# 

» 

« 

» 

» 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

15-17 

LS"^ 

18 

26 

19 

25 

25 

9 

14 

15 

26 

32 

23 

13 

20 

IP -20 

LST 

» 

Ik 

» 

» 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

21-23 

LST 

14 

20 

11 

18 

27 

10 

12 

17 

21 

19 

14 

14 

16 

ALL  HOURS 

* 

» 

* 

» 

« 

« 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

9.  % 

FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

1000/2 

MI  (SOURCE 

NO.  1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

» 

» 

# 

« 

» 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

03-05 

LST 

12 

14 

9 

19 

19 

10 

14 

9 

9 

11 

9 

9 

12 

06-08 

LST 

» 

* 

« 

« 

« 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

09-11 

LST 

12 

22 

15 

20 

13 

7 

9 

6 

13 

14 

14 

14 

13 

12-14 

LST 

* 

» 

» 

Ik 

» 

* 

» 

ft 

ft 

ft 

9 

ft 

15-17 

LST 

13 

22 

14 

15 

11 

3 

5 

3 

11 

15 

12 

10 

11 

18-20 

LST 

« 

» 

ft 

» 

« 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

21-23 

LST 

11 

16 

9 

15 

14 

5 

6 

6 

9 

8 

8 

10 

10 

ALL  HOURS 

« 

* 

ft 

* 

» 

• 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

10.  %  FREQ  OF  CIG/VIS  < 

200/0 

.5  MI 

(SOURCE  NO.  1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

* 

Ik 

» 

« 

ft 

ft 

ft 

« 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

03-05 

LST 

5 

1 

3 

10 

5 

3 

6 

3 

2 

3 

3 

4 

4 

06-08 

LST 

» 

» 

« 

ft 

ft 

ft 

« 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

09-11 

LST 

5 

10 

5 

10 

2 

1 

2 

1 

2 

4 

4 

5 

4 

12-14 

LST 

« 

» 

» 

» 

ft 

ft 

ft 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

15-17 

LST 

5 

11 

6 

9 

3 

1 

1 

0 

1 

3 

3 

5 

4 

18-20 

LST 

* 

• 

» 

ft 

ft 

ft 

« 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

iiimi 

s 

§ 

4 

4 

ft 

1 

ft 

1 

» 

5 

2 

83 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  Sll^t^RY 


STATION:  LADY  FRANKLIN  PT,  NWT,  CANADA 
LOCATION:  68'»28'N,  113*’13'W 
PREPARED  BY:  USAFETAC/ECR,  OCT  1986 


STATION  #:  719370  ICAO  ID;  CYUJ 
ELEVATION  (FEET):  52  LST  -  GWT:  -7 
PERIOD;  770701  -  851231,  6  HRLY 


- - -  I 

1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  i.%  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

00-02 

LST 

» 

ft 

ft 

ft 

» 

ft 

ft 

ft 

» 

03-05 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

06-08 

LST 

ft 

ft 

ft 

ft 

« 

ft 

ft 

ft 

» 

09-11 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

12-lH 

LST 

ft 

ft 

ft 

ft 

« 

ft 

ft 

ft 

» 

15-17 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

18-20 

LST 

ft 

ft 

ft 

ft 

« 

ft 

ft 

ft 

» 

21-23 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

ALL  HOURS 

ft 

ft 

ft 

ft 

» 

ft 

ft 

ft 

» 

2.  % 

FREQ  OF 

RAIN  AND/OR  DRIZZLE: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

00-02 

LST 

ft 

ft 

ft 

ft 

« 

ft 

ft 

ft 

» 

03-05 

LST 

0 

0 

0 

0 

# 

4 

9 

7 

8 

06-08 

LST 

ft 

ft 

ft 

ft 

« 

ft 

ft 

ft 

» 

09-11 

LST 

0 

0 

0 

0 

# 

3 

6 

5 

7 

12-11* 

LST 

ft 

ft 

ft 

ft 

» 

ft 

ft 

ft 

« 

15-17 

LST 

0 

0 

0 

0 

# 

3 

4 

6 

4 

18-20 

LST 

ft 

ft 

ft 

ft 

» 

ft 

ft 

ft 

« 

21-23 

LST 

0 

0 

0 

0 

1 

3 

5 

7 

4 

ALL  HOURS 

ft 

ft 

ft 

ft 

» 

ft 

ft 

ft 

« 

3.  % 

FREQ  OF 

'  SNOW  AND/OR  ICE  PELLETS: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

00-02 

LST 

ft 

ft 

ft 

« 

» 

ft 

ft 

ft 

» 

03-05 

LST 

11 

6 

6 

6 

8 

4 

0 

# 

5 

06-08 

LST 

ft 

ft 

ft 

» 

« 

ft 

ft 

ft 

» 

09-11 

LST 

3 

4 

5 

6 

5 

3 

0 

# 

6 

12-14 

LST 

ft 

ft 

ft 

» 

» 

ft 

ft 

ft 

« 

15-17 

LST 

3 

4 

5 

4 

6 

# 

0 

1 

3 

18-20 

LST 

ft 

ft 

ft 

» 

» 

ft 

ft 

ft 

« 

21-23 

LST 

9 

4 

7 

8 

7 

2 

0 

1 

5 

ALL  HOURS 

ft 

ft 

ft 

« 

« 

ft 

ft 

ft 

» 

4.  J 

FREQ  OF  SURFACE  WIND 

SPEEDS 

>  25 

KNOTS 

(INCLUDING  GUSTS): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

00-02 

LST 

ft 

ft 

ft 

* 

» 

ft 

ft 

ft 

* 

03-05 

LST 

6 

6 

-) 

j 

7 

1 

1 

1 

2 

3 

06-08 

LST 

ft 

ft 

ft 

« 

* 

ft 

ft 

ft 

« 

09-1 1 

LST 

6 

3 

9 

3 

1 

1 

o 

3 

12-14 

LST 

ft 

ft 

ft 

« 

» 

ft 

ft 

ft 

» 

15-17 

LST 

6 

7 

4 

8 

4 

1 

3 

2 

4 

18-20 

LST 

ft 

ft 

ft 

« 

» 

ft 

ft 

ft 

* 

21-23 

LST 

7 

6 

4 

6 

3 

// 

3 

2 

3 

ALL  HOURS 

ft 

ft 

ft 

« 

« 

ft 

ft 

ft 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

ft 

ft 

ft 

ft 

0 

0 

0 

0 

ft 

ft 

ft 

ft 

0 

0 

0 

0 

ft 

ft 

ft 

ft 

0 

0 

0 

0 

ft 

ft 

ft 

ft 

0 

0 

0 

0 

ft 

ft 

ft 

ft 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

ft 

ft 

ft 

ft 

1 

0 

0 

2 

ft 

ft 

ft 

ft 

1 

0 

0 

2 

ft 

ft 

ft 

ft 

# 

0 

0 

1 

ft 

ft 

ft 

ft 

0 

0 

0 

2 

ft 

ft 

ft 

ft 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

ft 

ft 

ft 

ft 

17 

15 

10 

7 

ft 

ft 

ft 

ft 

9 

8 

7 

5 

ft 

ft 

ft 

ft 

11 

14 

9 

5 

ft 

ft 

ft 

ft 

17 

14 

10 

7 

ft 

ft 

ft 

ft 

XT 

NOV 

DEC 

ANN 

ft 

ft 

ft 

ft 

6 

5 

5 

4 

ft 

ft 

ft 

ft 

7 

5 

5 

4 

ft 

ft 

ft 

ft 

8 

5 

4 

5 

ft 

ft 

ft 

ft 

6 

4 

6 

4 

ft 

ft 

ft 

ft 

84 


REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE,  #  -  0.0  <  0.5,  MI  -  STATUTE  MILES 

0  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  C»  <  12  I-IONTHS/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  FOR  7707  -  8512,  6  HRLY 

2, 

3. 


5.  $ 

FREQ  OF  CEILING 

AND/OR 

VISIBILITY 

(CIG/VIS)  < 

800/2 

MI: 

00-02 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

LST 

» 

» 

ft 

ft 

» 

• 

• 

« 

» 

» 

» 

ft 

03-05 

LST 

12 

14 

9 

19 

15 

8 

13 

7 

8 

9 

9 

8 

11 

06-08 

LST 

* 

» 

» 

ft 

ft 

« 

» 

» 

» 

» 

» 

« 

ft 

09-11 

LST 

11 

21 

15 

20 

9 

5 

7 

4 

11 

13 

12 

14 

12 

12-14 

LST 

» 

» 

ft 

ft 

« 

« 

» 

» 

» 

» 

» 

ft 

15-17 

LST 

12 

22 

14 

15 

9 

2 

3 

2 

6 

11 

12 

10 

10 

18-20 

LST 

« 

» 

ft 

ft 

» 

« 

» 

» 

» 

» 

» 

ft 

21-23 

LST 

11 

16 

9 

15 

10 

5 

5 

5 

7 

7 

7 

10 

9 

ALL  HOURS 

» 

» 

ft 

ft 

• 

» 

» 

» 

» 

» 

« 

ft 

6.  % 

FREQ  OF  CIG/VIS 

<  500/1 

.5  MI; 

00-02 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

LST 

» 

» 

ft 

ft 

« 

» 

» 

» 

» 

* 

» 

ft 

03-05 

LST 

11 

14 

7 

16 

13 

6 

10 

6 

4 

7 

8 

8 

9 

06-08 

LST 

» 

» 

ft 

ft 

« 

« 

» 

» 

« 

« 

« 

ft 

09-11 

LST 

11 

20 

14 

18 

6 

4 

6 

2 

7 

9 

10 

13 

10 

12-14 

LST 

» 

» 

ft 

ft 

» 

« 

» 

« 

» 

» 

» 

ft 

15-17 

LST 

12 

21 

12 

13 

7 

2 

3 

# 

4 

9 

11 

9 

8 

18-20 

LST 

» 

» 

ft 

ft 

« 

* 

« 

« 

» 

» 

» 

ft 

21-23 

LST 

11 

16 

9 

14 

7 

3 

5 

4 

4 

5 

6 

10 

8 

ALL  HOURS 

« 

» 

ft 

ft 

» 

» 

« 

» 

« 

« 

» 

ft 

7.  $ 

FREQ  OF  CIG/VIS 

<  300/1 

MI; 

00-02 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

ANN 

LST 

» 

K 

» 

ft 

ft 

» 

» 

» 

» 

» 

« 

» 

ft 

03-05 

LST 

10 

11 

6 

13 

10 

6 

9 

4 

3 

5 

6 

6 

7 

06-08 

LST 

« 

« 

» 

ft 

ft 

» 

» 

« 

« 

» 

• 

» 

ft 

09-11 

LST 

9 

17 

11 

14 

5 

3 

4 

2 

4 

8 

7 

8 

7 

12-1  4 

LST 

» 

» 

ft 

ft 

» 

» 

» 

» 

« 

t 

* 

ft 

15-17 

LST 

10 

16 

10 

10 

6 

1 

2 

2 

7 

7 

7 

6 

18-20 

LST 

» 

» 

» 

ft 

ft 

» 

» 

« 

» 

* 

» 

» 

ft 

21-23 

LST 

9 

13 

6 

10 

6 

3 

4 

3 

3 

4 

4 

7 

6 

ALL  HOURS 

» 

» 

» 

ft 

ft 

» 

K 

« 

» 

» 

» 

« 

ft 

8.  % 

FREQ  OF 

CIG/VIS 

<  100/0 

.25  MI: 

00-02 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

ANN 

LST 

* 

» 

« 

ft 

ft 

« 

» 

* 

» 

« 

» 

« 

ft 

03-05 

LST 

3 

5 

3 

7 

3 

2 

5 

2 

* 

3 

2 

3 

3 

06-08 

LST 

« 

» 

« 

ft 

ft 

» 

« 

« 

» 

* 

» 

« 

ft 

09-11 

LST 

2 

7 

3 

7 

1 

1 

0 

1 

2 

3 

2 

3 

3 

12-14 

LST 

« 

» 

ft 

ft 

ft 

* 

* 

» 

» 

• 

• 

« 

ft 

15-17 

LST 

3 

8 

3 

7 

1 

1 

1 

0 

1 

1 

2 

3 

2 

18-20 

LST 

» 

« 

ft 

ft 

ft 

* 

» 

» 

» 

» 

* 

» 

ft 

21-23 

LST 

4 

6 

3 

3 

3 

1 

2 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

ALL  HOURS 

» 

ft 

ft 

ft 

» 

« 

« 

« 

» 

» 

« 

ft 
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■ 

OPERATIONAL  CLIMATIC 

DATA 

SUEWARY 

H 

STATION:  LONGSTAFF  BLUFF,  NWT,  CANADA 

STATION  #: 

710910 

ICAO  ID:  CYUV 

LOCATION:  68®56'N,  75'’18*W 

ELEVATION  (FEET) 

:  47 

LST  -  CWT  -6 

1 

PREPARED  BY:  USAFETAC/ECR,  DEC  1986 

PERIOD:  VARIED 

A 

H 

SOURCE 

w 

NO. 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

H 

1  .  TEMPERATURE  ( “F) 

EXTREME  MAX  3 

26 

30 

21 

29 

43 

64 

69 

67 

53 

37 

30 

20 

69 

MEAN  DLY  MAX  1 

-12 

-19 

-11 

2 

23 

39 

50 

46 

35 

20 

5 

-6 

15 

MEAN  1 

-18 

-24 

-17 

-4 

19 

35 

45 

42 

31 

16 

-1 

-11 

10 

MEAN  DLY  MIN  1 

-23 

-29 

-22 

-9 

14 

31 

41 

38 

29 

13 

-5 

-16 

6 

EXTREME  MIN  3 

-49 

-51 

-46 

-40 

-11 

10 

29 

30 

11 

-20 

-34 

-45 

-51 

#  DAYS  >  90  1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  T  32  1 

31 

28 

31 

30 

31 

18 

3 

4 

21 

31 

30 

31 

288 

#  DAYS  T  0  1 

29 

28 

28 

23 

3 

0 

0 

0 

0 

4 

21 

28 

164 

H 

2.  PRECIPITATION  (INCHES) 

MAXIMUM 

* 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

MEAN  3 

.1 

.24 

.15 

.09 

.33 

.23  1 .40 

1 .09 

1.32 

.82 

.44 

.15 

6.4 

MINIMUM 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

MAX  24  HR 

ff 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

#  DAYS  >  0.01  3 

# 

1 

1 

1 

2 

1 

3 

3 

4 

3 

2 

1 

22 

#  DAYS  T  0.5 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

H 

3.  SNOWFALL  (INCHES) 

MEAN 

* 

K 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

MAXIMUM 

K 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

MAX  24  HR 

K 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

#  DAYS  >  0.1 

* 

K 

Ik 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

#  DAYS  T  1.5 

K 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

H 

4.  MEAN  RELATIVE  HUMIDITY  (.%)  / 

VAPOR 

PRESSURE 

(IN  Hg)  /  DEWPOINT 

F) 

RH  (05  LST)  1 

77 

73 

75 

78 

90 

90 

84 

88 

90 

89 

82 

78 

83 

A 

RH  (15  LST)  1 

77 

72 

76 

82 

88 

81 

72 

76 

84 

87 

83 

76 

80 

w 

VAPOR  PRESS  1 

.02 

.02 

.02 

.04 

.10 

.18 

.23 

.22 

.16 

.09 

.04 

.03 

.10 

DEWPOINT 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

H 

5.  SURFACE  WINDS  (16 

PT/KNOTS)  /  99.951t  HIGHEST 

PRESSURE  ALTITUDE  (FEET) 

PVLG  DRCTN 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

H 

MEAN  SPEED 
(PVLG  DRCTN) 

MEAN  SPEED 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

(ALL  OBS) 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

MAX  (PK  GST) 

» 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

PRESSURE  ALT  1 

1450 

1550 

1500 

1150 

1100 

1100 

1300 

1250 

1250 

1500 

1600 

1600 

1600 

H 

6.  MEAN  CLOUD  COVER 

(EIGHTHS)  / 

THUNDERSTORMS  / 

FOG  / 

BLOWING  SAND  & 

DUST  (BNBD) 

CLD  COVER 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

mi  mi  1 

? 

1? 

1^ 

1? 

1? 

li 

? 

1? 

8 

1? 

i8 

8 

128 

DAYS  BNBD  <  7  1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1 

86 

• 

REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAIUBLE  #  -  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5%,  AS 
APPLICABLE  $  -  X  CALM  >  PVLG  DRCTN 
-  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  ,’4  HRS/DAY  OR  <  12  MONTH/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  7707-8512 

2. 

3.  WORLDWIDE  AIRFIELD  CLIMATIC  DATA  Sll«ARIES  8  YR  POR 


7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  {%  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 
(CIG/VIS)  <  3000/3  STATUTE  MILES  (MI)  (SOURCE  NO.  1): 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

* 

* 

» 

» 

» 

* 

• 

« 

» 

« 

* 

» 

» 

03-05  LST 

18 

14 

17 

32 

50 

45 

34 

37 

46 

52 

42 

28 

35 

06-08  LST 

18 

16 

23 

28 

48 

41 

36 

41 

46 

59 

40 

25 

35 

09-11  LST 

26 

20 

26 

29 

44 

41 

36 

38 

47 

56 

45 

29 

36 

12-14  LST 

23 

17 

21 

26 

40 

37 

33 

34 

47 

54 

45 

31 

34 

15-17  LST 

2^ 

18 

18 

22 

41 

34 

29 

30 

48 

52 

45 

26 

32 

18-20  LST 

1 8 

17 

19 

24 

42 

31 

26 

33 

49 

52 

42 

24 

31 

21-23  LST 

« 

• 

• 

« 

» 

» 

» 

» 

» 

« 

» 

» 

» 

ALL  HOURS 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

8.  %  FREQ 

OF  CIG/VIS  < 

1500/3 

MI  (SOURCE 

NO.  1) 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

» 

» 

« 

» 

> 

» 

» 

» 

» 

» 

• 

» 

» 

03-05  LST 

15 

10 

13 

28 

40 

33 

26 

25 

34 

36 

28 

21 

27 

06-08  LST 

15 

14 

21 

23 

37 

32 

26 

29 

35 

43 

27 

19 

27 

09-11  LST 

20 

18 

23 

25 

34 

31 

26 

23 

36 

45 

34 

22 

28 

12-14  LST 

18 

16 

16 

22 

31 

29 

23 

22 

31 

45 

34 

24 

26 

15-17  LST 

18 

16 

16 

19 

31 

25 

21 

17 

31 

41 

32 

18 

24 

18-20  LST 

18 

16 

16 

21 

30 

26 

18 

19 

32 

39 

30 

19 

24 

21-23  LST 

« 

» 

» 

» 

« 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

ALL  HOURS 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

9.  %  FREQ 

OF  CIG/VIS  < 

1000/2 

MI  (SOURCE 

NO.  1) 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

« 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

• 

» 

« 

» 

« 

« 

03-05  LST 

14 

8 

12 

23 

28 

30 

21 

21 

24 

27 

21 

17 

21 

06-08  LST 

13 

11 

17 

1 8 

26 

29 

22 

24 

24 

32 

18 

15 

20 

09-11  LST 

17 

15 

10 

20 

24 

26 

20 

19 

25 

35 

25 

17 

21 

12-14  LST 

16 

13 

15 

18 

22 

22 

17 

17 

21 

33 

26 

18 

20 

15-17  LST 

14 

13 

13 

15 

21 

22 

17 

15 

19 

30 

26 

11 

18 

18-20  LST 

13 

13 

14 

16 

21 

20 

12 

16 

22 

28 

21 

13 

17 

21-23  LST 

« 

« 

» 

» 

» 

« 

» 

« 

» 

» 

» 

ALL  HOURS 

» 

« 

» 

» 

» 

* 

» 

« 

« 

» 

» 

10.  %  FREE 

1  OF  CIG/VIS  < 

200/0. 

.5  MI 

(SOURCE  NO. 

1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

n 

» 

» 

» 

« 

» 

* 

» 

» 

« 

« 

« 

« 

03-05  LST 

8 

4 

6 

10 

15 

22 

15 

14 

13 

7 

7 

5 

11 

06-08  LST 

6 

6 

9 

6 

14 

20 

17 

17 

12 

10 

7 

5 

12 

09-11  LST 

6 

9 

10 

7 

8 

16 

13 

12 

8 

11 

11 

6 

10 

12-14  LST 

5 

6 

7 

9 

10 

11 

10 

12 

8 

13 

11 

5 

9 

15-17  LST 

6 

7 

7 

7 

10 

11 

11 

10 

7 

13 

10 

4 

9 

18-20  LST 

6 

7 

8 

6 

13 

14 

9 

13 

12 

15 

9 

4 

10 

llimi 

« 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

« 

« 

* 

» 

« 

« 

» 

» 

* 

» 

* 

87 


OPE'ATIONAL  CLIMATIC  DATA  SU^WARY 


STATION:  LONGSTAFF  BLUFF,  NWT,  CANADA  STATION  #:  710910  ICAO  ID:  CYUV 

LOCATION:  SSoSG’N,  75'’18'W  ELEVATION  (FEET):  47  LST  -  GMT  -6 

PREPARED  BY:  USAFETAC/ECR,  DEC  1986  PERIOD:  7707-8512 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (jt  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

# 

it 

it 

» 

it 

» 

it 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

03-05  LST 

it 

it 

» 

it 

it 

it 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

06-08  LST 

it 

it 

» 

it 

it 

it 

it 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

09-11  1ST 

* 

it 

it 

it 

it 

it 

* 

it 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

12-14  LST 

it 

# 

it 

it 

» 

it 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

15-17  LST 

* 

it 

n 

a 

it 

n 

it 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

18-20  LST 

it 

it 

it 

« 

it 

it 

it 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

21-23  LST 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

if 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ALL  HOURS 

* 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

2.  %  FREQ  OF 

RAIN  AND/OR  1 

DRIZZLE: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

it 

» 

it 

it 

it 

it 

it 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

03-05  LST 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

06-08  LST 

* 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

09-11  LST 

it 

* 

it 

* 

it 

* 

it 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

12-14  LST 

it 

it 

a 

n 

it 

it 

it 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

15-17  LST 

« 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

18-20  LST 

* 

it 

it 

it 

it 

it 

» 

it 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

21-23  LST 

it 

it 

it 

a 

it 

it 

it 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ALL  HOURS 

» 

it 

it 

a 

it 

it 

it 

ft 

ft 

ft 

X 

ft 

3.  %  FREQ  OF 

SNOW  AND/OR 

ICE  PELLETS: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

* 

it 

« 

it 

it 

it 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

03-05  LST 

* 

a 

it 

it 

it 

it 

it 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

06-08  LST 

* 

it 

it 

it 

it 

it 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

09-11  LST 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

12-14  LST 

it 

» 

it 

it 

it 

it 

it 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

15-17  LST 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

18-20  LST 

* 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

21-23  LST 

* 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ALL  HOURS 

* 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

4.  %  FREQ  OF 

SURFACE 

WIND 

SPEEDS 

>  25  KNOTS  (INCLUDING  GUSTS): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

it 

it 

it 

» 

K 

» 

» 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

03-05  LST 

4 

1 

3 

4 

3 

1 

0 

2 

3 

4 

5 

4 

3 

06-08  LST 

5 

1 

2 

3 

2 

2 

1 

3 

3 

8 

6 

7 

4 

09-11  LST 

4 

2 

3 

3 

H 

2 

2 

3 

3 

8 

6 

8 

4 

12-14  LST 

6 

2 

5 

4 

4 

4 

3 

4 

3 

8 

9 

8 

5 

15-17  LST 

5 

2 

3 

4 

4 

3 

2 

4 

5 

8 

7 

6 

4 

18-20  LST 

5 

3 

2 

3 

4 

2 

1 

2 

3 

6 

6 

5 

4 

21-23  LST 

it 

n 

» 

K 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ALL  HOURS 

it 

it 

» 

» 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

88 


REMARKS:  »  -  DATA  NOT  AVAIUBLE,  #  -  0.0  <  0.5,  MI  -  STATUTE  MILES 

t  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  2k  HRS/DAY  OR  <  12  MONTOS/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  FOR  7707-8512 

2. 

3. 


5.  J  FREQ  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY  (CIG/VIS)  <  800/2  MI: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

00-02 

LST 

» 

* 

» 

» 

» 

03-05 

LST 

13 

8 

12 

22 

27 

06-08 

LST 

11 

17 

18 

24 

09-11 

LST 

1^ 

15 

18 

20 

20 

12-1J< 

LST 

16 

12 

14 

18 

21 

15-17 

LST 

14 

13 

14 

20 

18-20 

LST 

13 

13 

14 

14 

20 

21-23 

LST 

« 

» 

» 

» 

» 

ALL  HOURS 

« 

« 

» 

« 

« 

6.  % 

FREQ  OF  CIG/VIS 

<  500/1 

1.5  MI 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

00-02 

LST 

» 

» 

» 

» 

» 

03-05 

LST 

13 

8 

12 

21 

26 

06-08 

LST 

12 

10 

16 

17 

22 

09-11 

LST 

14 

15 

17 

15 

16 

12-14 

LST 

14 

11 

13 

15 

16 

15-17 

LST 

12 

12 

11 

12 

16 

18-20 

LST 

12 

12 

13 

12 

17 

21-23 

LST 

• 

» 

« 

» 

« 

ALL  HOURS 

» 

« 

» 

» 

7.  % 

FREQ  OF  CIG/VIS 

<  300/1 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

00-02 

LST 

» 

« 

» 

» 

» 

03-05 

LST 

11 

6 

9 

17 

20 

06-08 

LST 

10 

9 

14 

19 

09-11 

LST 

11 

12 

14 

13 

14 

12-14 

LST 

11 

10 

10 

12 

13 

15-17 

LST 

9 

10 

10 

10 

12 

18-20 

LST 

10 

9 

11 

9 

15 

21-23 

LST 

« 

• 

» 

» 

» 

ALL  HOURS 

» 

« 

« 

» 

8.  i 

FRES  OF  CIG/VIS 

<  100/0.25  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

00-02 

LST 

» 

« 

» 

» 

» 

03-05 

LST 

4 

1 

4 

4 

10 

06-08 

LST 

3 

3 

7 

3 

9 

09-11 

LST 

2 

4 

7 

4 

8 

12-14 

LST 

2 

3 

4 

4 

7 

15-17 

LST 

5 

4 

4 

4 

6 

18-20 

LST 

5 

4 

4 

4 

8 

21-23 

LST 

• 

« 

» 

» 

* 

ALL  HOURS 

tt 

* 

» 

» 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

• 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

29 

20 

20 

24 

24 

18 

16 

19 

28 

21 

23 

22 

28 

16 

14 

20 

23 

17 

17 

20 

30 

23 

15 

19 

22 

15 

16 

19 

29 

25 

17 

18 

21 

16 

14 

16 

29 

24 

11 

16 

20 

12 

15 

20 

27 

19 

12 

17 

» 

« 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

» 

« 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

27 

18 

20 

20 

16 

15 

14 

18 

26 

19 

22 

19 

22 

14 

13 

18 

21 

16 

16 

15 

22 

11 

13 

16 

18 

12 

14 

14 

22 

22 

15 

16 

18 

14 

13 

12 

25 

20 

10 

15 

18 

11 

14 

17 

23 

17 

1,1 

16 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

25 

17 

17 

6 

14 

12 

11 

14 

24 

19 

20 

16 

18 

10 

9 

14 

19 

15 

14 

12 

16 

’I 

11 

14 

15 

12 

13 

11 

19 

18 

11 

13 

16 

12 

12 

10 

19 

16 

8 

13 

16 

10 

13 

14 

19 

14 

8 

12 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

19 

11 

11 

9 

6 

5 

2 

7 

15 

15 

14 

10 

6 

4 

3 

8 

12 

11 

11 

8 

5 

8 

3 

7 

8 

8 

10 

7 

8 

7 

3 

6 

9 

9 

9 

7 

7 

8 

1 

6 

11 

9 

11 

10 

9 

5 

2 

7 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

89 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  S^J^t1ARY 


STATION:  MACKAR  INLET,  NWT,  CANADA  STATION  #:  710800  ICAO  ID;  CYUU 
LOCATION:  68020’N,  85“41 'W  ELEVATION  (FEET):  11 H  LST  -  CKT:  -6 
PREPARED  BY;  USAFETAC/ECR,  OCT  1986  PERIOD;  VARIED  6  HRLY 


SOURCE 


NO. 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

ANN 

1.  TEMPERATURE  (°F) 

EXTREME  MAX 

3 

27 

20 

20 

28 

42 

61 

68 

64 

49 

41 

24 

22 

68 

MEAN  DLY  MAX 

1 

-19 

-22 

-15 

-3 

19 

36 

47 

42 

30 

15 

-2 

-13 

10 

MEAN 

1 

-23 

-26 

-19 

-7 

16 

32 

43 

38 

27 

12 

-6 

-17 

7 

MEAN  DLY  MIN 

1 

-27 

-29 

-23 

-10 

13 

30 

39 

35 

25 

9 

-10 

-20 

3 

EXTREtlE  MIN 

3 

-51 

-56 

-47 

-38 

-12 

8 

28 

20 

6 

-21 

-43 

-47 

-56 

#  DAYS  >  90 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  T  32 

1 

31 

28 

31 

30 

31 

21 

8 

13 

24 

31 

30 

31 

309 

#  DAYS  T  0 

1 

30 

28 

28 

23 

4 

0 

0 

0 

0 

7 

23 

30 

171 

2.  PRECIPITATION  (INCHES) 

MAXIMUM 

« 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

MEAN 

3 

.05 

.24 

.09 

.28 

1 .22 

.13 

1  .12 

1 .44 

.94 

1 .18 

.29 

.06 

7.0 

MINIMUM 

« 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

MAX  24  HR 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

#  DAYS  >  0.01 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

#  DAYS  T  0.5 

« 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

3.  SNOWFALL 

( INCHES) 

MEAN 

it 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

MAXIMUM 

K 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

MAX  24  HR 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

#  DAYS  >  0.1 

3 

0 

1 

1 

2 

3 

1 

4 

4 

4 

5 

1 

# 

26 

#  DAYS  y  1.5 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

4.  MEAN  RELATIVE  HUMIDITY  {%)  /  VAPOR  PRESSURE  (IN  Hg)  /  DEWPOINT  (“F) 


RH  (06  LST) 

1 

76 

75 

75 

80 

88 

91 

85 

90 

92 

89 

81 

77 

84 

RH  (18  LST) 

1 

75 

74 

77 

80 

90 

87 

75 

82 

90 

88 

81 

77 

82 

VAPOR  PRESS 

1 

.02 

.02 

.02 

.03 

.09 

.17 

.22 

.20 

.14 

.08 

.04 

.02 

.10 

DEWPOINT 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

5.  SURFACE  WINDS  (16 

PT/KNOTS)  /  99.95J  HIGHEST 

PRESSURE  ALTITUDE  (FEET) 

PVLG  DRCTN 

MEAN  SPEED 

1 

$S 

$S 

$S 

S 

S 

NW 

NW 

NW 

NW 

$S 

$W 

$S 

$S 

(PVLG  DRCTN) 
MEAN  SPEED 

1 

8 

11 

10 

11 

11 

8 

7 

8 

9 

10 

9 

10 

10 

(ALL  OBS) 

1 

8 

8 

8 

10 

10 

9 

8 

9 

9 

10 

9 

8 

9 

MAX  (PK  GST) 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

PRESSURE  ALT 

1 

2050 

2100 

2000 

1800 

1700 

1850 

1850 

1900 

1850  2000 

2050 

2100 

2100 

6.  MEAN  CLOUD 

COVER 

(EIGHTHS)  /  THUNDERSTORMS  / 

FOG  /  BLOWING  SAND  8 

.  DUST  (BNBD) 

CLD  COVER 

1 

2 

2 

3 

3 

5 

6 

6 

6 

7 

6 

4 

3 

5 

m  7 

1 

1 

i8 

0 

10 

1? 

l8 

0 

15 

l8 

0 

12 

13 

i8 

i8 

l8 

0 

11 

158 

DAYS  BNBD  <  7 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

90 


REMARKS:  *  =  DATA  NOT  AVAILABLE  #  -  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5t,  AS 
APPLICABLE  $  -  J  CALM  >  PVLG  DRCTN 

(t  =■  BASED  ONLY  ON  AVAILABlil  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTH/YEAR 

SOURCE(S);  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  7707  -  8512  6  HRLY 

2. 

3.  WORLDWIDE  AIRFIELD  CLIMATIC  DATA  SIM1ARY  7  YRS 


7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  ($  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 
(CIG/VIS)  <  3000/3  STATUTE  MILES  (Ml)  (SOURCE  NO.  1); 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

19 

20 

17 

26 

61 

54 

42 

50 

64 

66 

44 

25 

39 

03-05  LST 

« 

» 

ft 

ft 

« 

ft 

« 

« 

ft 

ft 

ft 

06-08  LST 

15 

19 

23 

33 

63 

57 

46 

53 

71 

74 

46 

28 

44 

09-11  LST 

ft 

ft 

» 

ft 

« 

» 

ft 

ft 

ft 

12-14  LST 

22 

21 

20 

24 

54 

52 

47 

50 

68 

70 

49 

34 

43 

15-17  LST 

ft 

ft 

» 

ft 

« 

» 

ft 

ft 

ft 

18-20  LST 

211 

20 

18 

29 

58 

48 

33 

45 

68 

71 

46 

32 

41 

21-23  LST 

* 

« 

ft 

ft 

» 

ft 

» 

» 

ft 

ft 

ft 

ALL  HOURS 

* 

« 

ft 

ft 

« 

ft 

« 

« 

ft 

ft 

ft 

8.  i  FREQ  OF  CIG/VIS  < 

1500/3  MI  (SOURCE  NO.  1) 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

17 

17 

15 

22 

55 

39 

30 

33 

57 

55 

38 

22 

33 

03-05  LST 

« 

» 

» 

* 

» 

ft 

» 

ft 

» 

» 

ft 

ft 

ft 

06-08  LST 

m 

14 

15 

27 

54 

47 

36 

41 

60 

60 

41 

23 

36 

09-11  LST 

» 

» 

ft 

ft 

» 

» 

ft 

ft 

ft 

12-14  LST 

17 

18 

16 

21 

44 

38 

38 

41  > 

54 

57 

42 

28 

35 

15-17  LST 

» 

» 

ft 

« 

ft 

» 

» 

ft 

ft 

ft 

18-20  LST 

18 

18 

13 

25 

44 

37 

22 

31 

56 

59 

40 

26 

32 

21-23  LST 

* 

« 

» 

ft 

» 

ft 

» 

« 

ft 

ft 

ft 

ALL  HOURS 

« 

ft 

» 

ft 

« 

ft 

ft 

ft 

9.  %  FREQ  OF  CIG/VIS  < 

1000/2  MI  (SOURCE  NO.  1 ) 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

13 

12 

11 

15 

45 

36 

26 

28 

45 

44 

29 

17 

27 

03-05  LST 

« 

» 

» 

» 

ft 

ft 

» 

ft 

» 

« 

ft 

ft 

ft 

06-08  LST 

11 

12 

9 

18 

46 

42 

31 

37 

50 

44 

31 

17 

29 

09-11  LST 

« 

» 

» 

ft 

ft 

» 

ft 

» 

« 

ft 

ft 

ft 

12-14  LST 

13 

13 

9 

15 

37 

30 

31 

37 

46 

44 

35 

18 

27 

15-17  LST 

« 

» 

« 

* 

ft 

ft 

» 

ft 

» 

» 

ft 

ft 

ft 

18-20  LST 

15 

11 

9 

20 

3M 

26 

19 

24 

45 

44 

33 

19 

25 

21-23  LST 

« 

« 

« 

ft 

ft 

« 

ft 

« 

« 

ft 

ft 

ft 

ALL  HOURS 

« 

» 

ft 

ft 

» 

ft 

« 

ft 

ft 

ft 

10.  %  FREQ  OF  CIG/VIS  ■ 

<  200/0. 

,5  MI 

(SOURCE  NO. 

1); 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

4 

5 

3 

5 

28 

26 

18 

19 

28 

24 

11 

6 

15 

03-05  LST 

« 

» 

» 

» 

ft 

ft 

» 

ft 

» 

« 

ft 

ft 

ft 

06-08  LST 

3 

4 

1 

10 

29 

33 

23 

27 

32 

22 

12 

6 

17 

09-11  LST 

« 

« 

» 

» 

ft 

ft 

» 

ft 

« 

« 

ft 

ft 

ft 

12-14  LST 

3 

3 

2 

4 

20 

21 

22 

22 

26 

26 

13 

5 

14 

15-17  LST 

« 

» 

« 

ft 

ft 

• 

ft 

* 

» 

ft 

ft 

ft 

18-20  LST 

3 

5 

2 

8 

17 

19 

15 

17 

26 

25 

12 

6 

13 

« 

» 

» 

» 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

» 

» 

ft 

ft 

» 

» 

» 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 
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OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SlftlARY 


STATION:  MACKAR  INLET,  NWT,  CANADA 
LOCATION:  68®20'N,  85“^1 'W 
PREPARED  BY:  USAFETAC/ECR ,  OCT  1986 


STATION  #;  71800 

ELEVATION  (FEET):  114 
PERIOD;  JUL  77  -  DEC  85 


ICAO  ID:  CYUU 
LST  -  (JfT:  -6 
6  HRLY 


- { 

1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (.%  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

00-02  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

03-05  LST 

» 

# 

ft 

ft 

« 

06-08  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

09-11  LST 

« 

* 

ft 

ft 

« 

12-14  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

15-17  LST 

« 

« 

ft 

ft 

• 

18-20  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

21-23  l^T 

ft 

ft 

» 

ALL  HOURS 

* 

ft 

ft 

» 

2.  %  FREQ  OF  RAIN  AND/OR  DRIZZLE: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

00-02  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

03-05  LST 

« 

« 

ft 

ft 

» 

06-08  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

09-11  LST 

« 

ft 

ft 

ft 

« 

12-14  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

15-17  LST 

» 

ft 

ft 

ft 

» 

18-20  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

21-23  LST 

ft 

ft 

ft 

» 

ALL  HOURS 

ft 

ft 

ft 

» 

3.  %  FREQ  OF  SNOW  AND/OR  ICE  PELLETS: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

00-02  LST 

14 

15 

15 

19 

21 

03-05  LST 

« 

ft 

» 

» 

» 

06-08  LST 

15 

14 

10 

9 

17 

09-11  LST 

* 

ft 

» 

« 

12-14  LST 

8 

5 

4 

8 

18 

15-17  LST 

« 

ft 

» 

« 

X 

18-20  LST 

13 

10 

3 

11 

20 

21-23  LST 

ft 

» 

» 

» 

ALL  HOURS 

ft 

» 

» 

» 

4.  %  FREQ  OF 

SURFACE  WIND 

SPEEDS 

>  25 

KNOTS 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

00-02  LST 

4 

2 

3 

5 

5 

03-05  LST 

* 

ft 

» 

» 

« 

06-08  LST 

4 

3 

4 

6 

5 

09-11  LST 

» 

ft 

» 

» 

» 

12-14  LST 

5 

5 

1 

7 

6 

15-17  LST 

« 

ft 

» 

« 

X 

18-20  LST 

3 

5 

2 

5 

5 

21-23  LST 

ft 

» 

» 

X 

ALL  HOURS 

ft 

« 

X 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

ft 

ft 

ft 

X 

X 

ft 

ft 

ft 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

ft 

ft 

ft 

X 

X 

ft 

ft 

ft 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

ft 

ft 

ft 

X 

X 

ft 

ft 

ft 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

ft 

ft 

ft 

X 

X 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

X 

X 

ft 

ft 

ft 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

4 

8 

7 

3 

4 

0 

0 

2 

ft 

ft 

ft 

X 

ft 

ft 

ft 

ft 

4 

13 

9 

4 

0 

0 

0 

3 

ft 

ft 

ft 

X 

ft 

ft 

ft 

ft 

3 

10 

8 

3 

0 

0 

0 

2 

ft 

ft 

ft 

X 

ft 

ft 

ft 

ft 

2 

9 

8 

3 

0 

0 

0 

2 

ft 

ft 

ft 

X 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

X 

ft 

ft 

ft 

ft 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

9 

2 

6 

18 

24 

24 

17 

15 

K 

ft 

X 

X 

ft 

ft 

ft 

ft 

8 

5 

7 

18 

20 

29 

23 

15 

X 

ft 

X 

X 

ft 

ft 

ft 

ft 

7 

4 

6 

16 

18 

18 

7 

10 

K 

ft 

X 

X 

ft 

ft 

ft 

ft 

6 

3 

6 

13 

20 

23 

16 

12 

X 

ft 

X 

X 

ft 

ft 

ft 

ft 

X 

ft 

X 

X 

ft 

ft 

ft 

ft 

(INCLUDING  GUSTS): 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

ANN 

5 

2 

2 

2 

5 

5 

4 

4 

ft 

ft 

ft 

X 

ft 

ft 

ft 

ft 

3 

1 

4 

3 

6 

4 

7 

4 

ft 

ft 

ft 

X 

ft 

ft 

ft 

ft 

5 

2 

3 

2 

6 

4 

4 

4 

ft 

ft 

ft 

X 

ft 

ft 

ft 

ft 

6 

2 

3 

4 

7 

6 

3 

4 

ft 

ft 

ft 

X 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

X 

ft 

ft 

ft 

ft 

92 


REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE,  #  -  0.0  <  0.5,  MI  -  STATUTE  MILES 

0  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  2H  HRS/DAY  OR  <  12  MONTHS/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  7707-8512  6  HRLY 

2. 

3. 


5.  %  FREQ  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY  (CIG/VIS)  <  800/2  MI: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

12 

11 

11 

15 

43 

35 

26 

26 

42 

41 

28 

15 

26 

03-05  LST 
06-08  LST 

» 

10 

* 

12 

ft 

8 

ft 

18 

ft 

44 

ft 

40 

ft 

31 

» 

37 

« 

48 

» 

40 

» 

29 

16 

t 

28 

09-11  LST 
12-1i4  LST 

» 

12 

13 

ft 

9 

ft 

14 

ft 

34 

ft 

30 

ft 

29 

35 

ft 

44 

ft 

43 

35 

* 

16 

26 

15-17  LST 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

« 

* 

« 

« 

ft 

ft 

18-20  LST 

12 

11 

9 

19 

33 

25 

17 

23 

45 

42 

31 

19 

24 

21-23  LST 

« 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

* 

ft 

ft 

ALL  HOURS 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

K 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

6.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS 

<  500/1 

.5  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-00  LST 

11 

11 

10 

14 

38 

34 

24 

24 

38 

36 

24 

14 

23 

03-05  LST 
06-08  LST 

» 

8 

» 

10 

* 

7 

« 

15 

ft 

38 

ft 

38 

« 

30 

« 

34 

46 

» 

35 

» 

26 

# 

15 

ft 

25 

09-11  LST 

» 

« 

« 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

12-m  LST 

8 

13 

8 

14 

31 

28 

26 

32 

41 

37 

31 

15 

24 

15-17  LST 

» 

« 

» 

» 

ft 

ft 

» 

« 

» 

ft 

» 

# 

« 

18-20  LST 

11 

1 1 

9 

17 

26 

23 

17 

21 

41 

38 

28 

17 

22 

21-23  LST 

» 

« 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ALL  HOURS 

« 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

7.  %  FREQ  OF  CIG/VIS 

<  300/1 

MI; 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

8 

7 

6 

10 

33 

30 

21 

22 

35 

30 

20 

9 

19 

03-05  LST 

» 

« 

» 

* 

» 

» 

ft 

ft 

» 

ft 

ft 

» 

# 

06-08  LST 

6 

7 

3 

11 

34 

36 

27 

33 

41 

31 

22 

10 

22 

09-11  LST 

« 

« 

» 

» 

ft 

ft 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

it 

# 

12-lH  LST 

4 

10 

5 

9 

26 

25 

25 

29 

37 

32 

21 

9 

19 

15-17  LST 

» 

« 

» 

» 

ft 

» 

* 

» 

t 

« 

ft 

ft 

ft 

18-20  LST 

6 

7 

5 

11 

23 

22 

16 

20 

35 

32 

21 

11 

17 

21-23  LST 

» 

» 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ALL  HOURS 

» 

» 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

8.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS 

<  100/0.25 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

3 

2 

// 

4 

19 

19 

14 

15 

18 

16 

7 

3 

10 

03-05  LST 

« 

a 

« 

« 

ft 

« 

« 

ft 

» 

it 

» 

» 

06-08  LST 

2 

1 

1 

6 

20 

26 

18 

23 

22 

22 

6 

4 

13 

09-11  LST 

« 

« 

ft 

» 

ft 

ft 

t 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

12-14  LST 

2 

1 

1 

3 

13 

15 

16 

19 

17 

16 

7 

2 

9 

15-17  LST 

« 

» 

ft 

» 

ft 

« 

« 

ft 

ft 

tf 

ft 

ft 

18-20  LST 

3 

2 

# 

5 

12 

14 

12 

12 

16 

17 

6 

2 

8 

21-23  LST 

ft 

» 

ft 

ft 

« 

ft 

ft 

ft 

ft 

ALL  HOURS 

« 

ft 

ft 

« 

ft 

ft 

t 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 
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OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  NICHOLSON  PENINSULA,  NWT,  CANADA 
LOCATION:  69®57'N,  128®53’W 
PREPARED  BY:  USAFETAC/BCR ,  DEC  1986 


STATION  #:  719560 

ELEVATION  (FEET):  5 
PERIOD:  VARIED 


ICAO  ID:  CYUC 
LST  -  CKT:  -7 


SOURCE 


NO.  JAN 

1.  TEMPERATURE  (“F) 

EXTREME  MAX  3  11 

MEAN  DLY  MAX  1  -10 

MEAN  1  -15 

MEAN  DLY  MIN  1  -19 

EXTREME  MIN  3  -*1^ 

#  DAYS  >  90  1  0 

#  DAYS  T  32  1  31 

#  DAYS  T  0  1  28 

2.  PRECIPITATION  (INCHES) 

MAXIMUM  * 

MEAN  3  .19 

MINIMUM  * 

MAX  24  HR  » 

#  DAYS  >  0.01  3  # 

#  DAYS  7  0.5  * 


3.  SNOWFALL  (INCHES) 


FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

12 

20 

32 

46 

66 

76 

-15 

4 

25 

46 

53 

-20 

-16 

0 

23 

40 

45 

-23 

-20 

-4 

16 

33 

40 

-42 

-38 

-28 

-5 

21 

29 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

28 

31 

30 

31 

19 

6 

26 

30 

19 

2 

0 

0 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

.06 

.11 

.19 

.16 

.51 

.85 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

0 

ft 

# 

ft 

1 

ft 

# 

ft 

2 

ft 

3 

ft 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

71 

53 

34 

18 

11 

76 

50 

40 

21 

3 

-10 

17 

44 

34 

18 

-2 

-14 

19 

39 

31 

14 

-5 

-18 

8 

30 

19 

-6 

-30 

-35 

-44 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

6 

20 

31 

30 

31 

294 

0 

0 

4 

21 

30 

160 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

1 .26 

.64 

.40 

.16 

.10 

4.6 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

4 

3 

2 

2 

0 

17 

MEAN 

3 

1.9 

.6 

1.1 

1.9 

1.0 

.2 

.1 

.1 

1.7 

3.6 

1.6 

1.0 

14.8 

MAXIMUM 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

» 

» 

« 

» 

MAX  24  HR 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

» 

» 

» 

» 

»  DAYS  >  0.1 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

» 

» 

» 

» 

#  DAYS  7  1.5 

3 

# 

0 

# 

0 

0 

0 

# 

1 

# 

0 

1 

4.  MEAN  RELATIVE 

HUMIDITY  {%)  /  VAPOR 

PRESSURE  (IN  Hg)  /  DEWPOINT  (' 

'F) 

RH  (05  LST) 

1 

79 

77 

76 

82 

89 

90 

91 

94 

93 

89 

81 

78 

85 

RH  (  LST) 

1 

78 

77 

78 

85 

91 

77 

74 

80 

97 

89 

82 

77 

81 

VAPOR  PRESS 

1 

.02 

.02 

.02 

.05 

.11 

.20 

.26 

.26 

.19 

.10 

.04 

.02 

.11 

DEWPOINT 

» 

» 

» 

» 

» 

• 

» 

» 

* 

» 

• 

5.  SURFACE  WINDS 

(16 

PT/KNOTS)  / 

99.95$  HIGHEST 

PRESSURE  ALTITUDE  (FEET) 

PVLG  DRCTN 

MEAN  SPEED 

1 

$W 

W 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

W 

E 

(PVLG  DRCTN) 
MEAN  SPEED 

1 

10 

10 

12 

13 

13 

10 

10 

11 

13 

11 

14 

11 

12 

(ALL  OBS) 

1 

8 

8 

8 

10 

10 

8 

8 

10 

10 

10 

9 

8 

9 

MAX  (PK  GST) 

» 

» 

« 

« 

» 

« 

* 

« 

• 

« 

» 

* 

PRESSURE  ALT 

1 

900 

950 

700 

600 

600 

600 

600 

750 

800 

900 

1050 

1050 

1050 

6.  MEAN  CLOUD 

COVER 

(EIGHTHS)  /  THUNDERSTORMS  / 

FOG  / 

’  BLOWING  SAND  8 

1  DUST  (BNBD) 

CLD  COVER 

1 

3 

3 

2 

4 

5 

4 

5 

6 

6 

6 

4 

3 

4 

BSifi  m  7 

] 

8 

8 

8 

? 

,8 

,? 

l8 

8 

8 

8 

8 

8 

88 

DAYS  BNBD  <  7 

1 

0 

0 

0 

6 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

94 


REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE  #  -  LESS  THAN  0.5  DAY,  C«  0.05  INCH,  OR  0.5J,  AS 
APPLICABLE  $  -  J  CALM  >  PVLG  DRCTN 

(t  -  BASED  ONLY  ON  AVAIUBLE  DATA,  I.E.,  <  2‘i  HRS/DAY  OR  <  12  MONTH/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  7707-851 2  6  HRLY 

2. 

3.  WORLDWIDE  AIRFIELD  CLIMATIC  DATA  SUtWARIES  8YR  POR 


7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  {%  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 
(CIG/VIS)  <  3000/3  STATUTE  MILES  (MI)  (SOUKE  NO.  1): 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

* 

ft 

» 

ft 

ft 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

ft 

« 

03-05 

LST 

22 

18 

13 

32 

44 

43 

46 

56 

51 

55 

33 

19 

36 

06-08 

LST 

* 

ft 

» 

ft 

ft 

» 

« 

» 

» 

» 

» 

ft 

« 

09-11 

LST 

20 

24 

19 

26 

44 

30 

38 

57 

64 

62 

39 

17 

37 

12-1i4 

LST 

* 

ft 

» 

ft 

ft 

» 

» 

» 

» 

* 

ft 

« 

15-17 

LST 

20 

18 

15 

22 

42 

20 

24 

45 

55 

58 

36 

19 

31 

18-20 

LST 

* 

ft 

» 

ft 

ft 

« 

• 

« 

« 

» 

« 

ft 

* 

21-23 

LST 

20 

15 

12 

26 

45 

32 

34 

50 

54 

52 

28 

17 

35 

ALL  HOURS 

* 

ft 

ft 

ft 

» 

» 

» 

» 

« 

« 

ft 

* 

00 

FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

1500/3 

MI  (SOURCE 

NO.  1) 

; 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

* 

ft 

» 

* 

ft 

» 

» 

» 

» 

« 

« 

ft 

* 

03-05 

LST 

16 

9 

7 

19 

35 

35 

35 

42 

32 

31 

19 

12 

24 

06-08 

LST 

t 

ft 

» 

» 

ft 

» 

» 

« 

» 

» 

ft 

» 

09-11 

LST 

14 

20 

15 

18 

33 

24 

29 

40 

42 

40 

30 

10 

26 

12-14 

LST 

ft 

ft 

» 

» 

ft 

» 

» 

• 

» 

» 

« 

ft 

» 

15-17 

LST 

16 

14 

1- 

14 

26 

16 

17 

20 

32 

35 

23 

10 

20 

18-20 

LST 

ft 

ft 

» 

» 

ft 

» 

» 

» 

» 

« 

» 

ft 

» 

21-23 

LST 

11 

10 

9 

16 

26 

23 

26 

32 

33 

28 

19 

11 

20 

ALL  HOURS 

^  ft 

ft 

» 

» 

ft 

» 

« 

» 

» 

» 

» 

ft 

« 

9.  % 

FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

1000/2 

MI  (SOURCE 

NO.  1) 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DX 

ANN 

00-02 

LST 

ft 

ft 

» 

• 

» 

s 

• 

» 

» 

» 

» 

ft 

« 

03-05 

LST 

12 

5 

3 

11 

24 

31 

27 

28 

19 

16 

11 

7 

16 

06-08 

LST 

ft 

ft 

» 

» 

» 

» 

« 

» 

» 

» 

« 

ft 

» 

09-11 

LST 

10 

12 

9 

10 

22 

16 

23 

31 

27 

21 

16 

4 

14 

12-14 

LST 

ft 

ft 

» 

» 

» 

» 

» 

« 

» 

« 

» 

ft 

« 

15-17 

LST 

7 

8 

6 

10 

15 

9 

12 

15 

19 

19 

11 

6 

11 

18-20 

LST 

ft 

ft 

» 

» 

» 

» 

• 

• 

« 

• 

• 

ft 

• 

21-23 

LST 

6 

7 

5 

10 

19 

17 

19 

23 

20 

14 

8 

6 

13 

ALL  HOURS 

ft 

ft 

» 

» 

» 

* 

• 

» 

• 

• 

« 

ft 

» 

10.  1 

(  FREQ  OF  CIG/VIS  < 

200/0, 

.5  MI 

(SOURCE  NO. 

1); 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

ft 

ft 

« 

» 

ft 

» 

» 

» 

« 

« 

« 

ft 

« 

03-05 

LST 

4 

2 

2 

4 

12 

17 

18 

15 

8 

3 

3 

2 

8 

06-08 

LST 

ft 

ft 

» 

» 

ft 

» 

» 

» 

» 

• 

• 

ft 

« 

09-11 

LST 

3 

2 

2 

2 

8 

6 

11 

9 

8 

5 

3 

1 

5 

12-14 

LST 

ft 

ft 

» 

» 

ft 

• 

« 

» 

» 

» 

• 

ft 

« 

15-17 

LST 

2 

5 

2 

4 

5 

3 

4 

2 

5 

5 

1 

# 

3 

18-20 

LST 

ft 

ft 

tt 

» 

ft 

» 

« 

« 

» 

» 

» 

ft 

» 

i 

3 

i 

5 

8 

u 

1 

^9 

1 

§ 
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OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SU^*1ARY 


STATION:  NICHOLSON  PENINSULA,  NWT,  CANADA 
LXATION:  69“57'N, 

PREPARED  BY:  USAFETAC/ECR ,  DEC  1986 


STATION  #:  719560  ICAO  ID:  CYUC 

ELEVATION  (reET):  5  LST  =  CWT:  -7 

PERIOD;  7707-8512  6  HRLY 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (J  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

♦ 

ft 

» 

» 

« 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

03-05  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

06-08  LST 

# 

* 

* 

ft 

» 

» 

« 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

09-11  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

12-14  LST 

« 

» 

ft 

« 

» 

« 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

15-17  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

18-20  LST 

« 

« 

» 

ft 

» 

« 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

21-23  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

ALL  HOURS 

* 

» 

ft 

» 

« 

« 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

2.  $  FREQ  OF 

RAIN  AND/OR  1 

DRIZZLE: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

» 

» 

ft 

« 

» 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

03-05  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

7 

9 

4 

0 

0 

0 

2 

06-08  LST 

« 

» 

» 

ft 

» 

» 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

09-11  LST 

0 

0 

0 

0 

2 

7 

10 

4 

0 

0 

0 

2 

12-14  LST 

# 

ft 

» 

> 

» 

» 

« 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

15-17  LST 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

6 

6 

4 

0 

0 

0 

2 

18-20  LST 

ft 

» 

ft 

» 

» 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

21-23  LST 

0 

0 

0 

0 

2 

6 

6 

5 

0 

0 

0 

2 

ALL  HOURS 

ft 

» 

ft 

» 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

3-  %  FREQ  OF 

SNOW  AND/OR  : 

ICE  PELLETS: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

« 

» 

* 

» 

» 

» 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

03-05  LST 

8 

9 

6 

9 

10 

4 

2 

4 

11 

22 

17 

10 

9 

06-08  LST 

« 

» 

» 

» 

» 

* 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

09-11  LST 

7 

4 

3 

8 

9 

5 

2 

1 

9 

23 

13 

12 

9 

12-14  LST 

» 

* 

* 

* 

» 

» 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

15-17  LST 

6 

4 

3 

4 

9 

1 

0 

1 

5 

22 

10 

11 

6 

18-20  LST 

N 

k 

* 

« 

» 

» 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

21-23  LST 

6 

9 

5 

7 

8 

1 

1 

1 

11 

22 

11 

8 

8 

ALL  HOURS 

« 

» 

K 

» 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

4.  %  FREQ  OF 

SURFACE 

WIND 

SPEEDS 

>  25 

KNOTS 

(INCLUDING  GUSTS): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

« 

» 

» 

» 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

03-05  LST 

2 

1 

2 

2 

# 

0 

2 

2 

3 

4 

1 

2 

06-08  LST 

« 

» 

» 

« 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

09-11  LST 

1 

3 

2 

3 

# 

# 

2 

2 

2 

3 

1 

2 

12-14  LST 

» 

* 

» 

» 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

15-17  LST 

1 

1 

1 

4 

4 

1 

1 

2 

2 

2 

3 

1 

2 

18-20  LST 

* 

» 

» 

» 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

21-23  LST 

1 

1 

2 

2 

// 

2 

2 

2 

3 

1 

2 

ALL  HOURS 

« 

» 

» 

* 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

96 


RmARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE,  #  -  0.0  <  0.5,  MI  -  STATUTE  MILES 

t  -  based  only  on  available  data,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  C*  <  12  MONTHS/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  FOR  7707-8512  HRLY 

2. 

3. 


5.  %  FREQ  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY  (CIG/VIS)  <  800/2  MI; 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

* 

t 

» 

» 

» 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

03-05 

LST 

12 

5 

3 

9 

23 

29 

24 

24 

16 

12 

9 

6 

06-08 

LST 

» 

» 

» 

» 

« 

> 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

09-11 

LST 

9 

9 

9 

10 

15 

15 

21 

25 

20 

17 

12 

4 

14 

12-14 

LST 

« 

» 

• 

» 

» 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

15-17 

LST 

7 

8 

6 

10 

12 

7 

10 

10 

14 

14 

8 

5 

9 

18-20 

LST 

« 

» 

» 

« 

• 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

21-23 

LST 

5 

7 

4 

10 

16 

16 

17 

17 

18 

10 

7 

5 

11 

ALL  HOURS 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

6.  i 

FREQ  OF  CIG/VIS 

<  500/1 

.5  MI; 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

» 

> 

» 

» 

• 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

03-05 

LST 

11 

5 

3 

9 

20 

25 

24 

20 

13 

7 

6 

5 

12 

06-08 

LST 

« 

» 

» 

» 

» 

• 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

09-11 

LST 

8 

8 

8 

8 

14 

12 

17 

17 

15 

11 

9 

4 

11 

12-14 

LST 

« 

» 

« 

» 

» 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

15-17 

LST 

7 

8 

6 

9 

10 

6 

8 

7 

9 

11 

6 

4 

8 

18-20 

LST 

* 

» 

» 

« 

» 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

21-23 

LST 

k 

6 

4 

9 

14 

15 

15 

13 

16 

6 

4 

4 

9 

ALL  HOURS 

* 

» 

» 

« 

» 

« 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

7.  % 

FREQ  OF  CIG/VIS 

<  300/1 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

• 

» 

» 

» 

» 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

03-05 

LST 

5 

3 

3 

7 

18 

22 

22 

16 

13 

4 

4 

3 

10 

06-08 

LST 

» 

» 

» 

» 

« 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

09-11 

LST 

5 

6 

5 

5 

11 

10 

13 

12 

11 

8 

4 

3 

9 

12-14 

LST 

» 

» 

» 

» 

« 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

15-17 

LST 

4 

6 

3 

8 

8 

5 

5 

5 

7 

8 

3 

3 

5 

18-20 

LST 

» 

» 

« 

« 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

21-23 

LST 

2 

4 

3 

6 

12 

12 

14 

9 

13 

4 

2 

3 

7 

ALL  HOURS 

» 

» 

* 

» 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

8.  % 

FREQ  OF 

•  CIG/VIS 

<  100/0 

^25  M] 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

* 

» 

» 

» 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

03-05 

LST 

3 

1 

1 

2 

8 

13 

14 

12 

7 

2 

1 

# 

5 

06-08 

LST 

» 

» 

» 

» 

« 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

09-11 

LST 

1 

2 

# 

1 

5 

4 

6 

6 

5 

3 

1 

1 

3 

12-14 

LST 

» 

» 

» 

» 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

15-17 

LST 

2 

2 

1 

2 

3 

1 

2 

1 

3 

3 

# 

0 

2 

18-20 

LST 

» 

» 

» 

* 

• 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

21-23 

LST 

1 

2 

1 

2 

8 

6 

7 

6 

9 

1 

1 

2 

4 

ALL  HOURS 

» 

» 

• 

» 

• 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 
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OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUTtlARY 


STATION:  PELLY  BAY,  NVT,  CANADA 
LOCATION;  68'’26’N,  89°36'W 
PREPARED  BY:  USAFETAC/ECR ,  OCT  1986 


STATION  #:  719190 

ELEVATION  (FEET);  29^1 
PERIOD;  JUL  77  -  DEC  85 


ICAO  ID;  CYUF 
LST  -  CMT:  -6 
6  HRLY 


SOURCE 

NO.  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN 

1.  TEMPERATURE  (®F) 


EXTREME  MAX 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

MEAN  DLY  MAX 

1 

-21 

-24 

-18 

-3 

19 

36 

MEAN 

1 

-25 

-27 

-21 

-8 

15 

33 

MEAN  DLY  MIN 

1 

-29 

-30 

-25 

-12 

12 

30 

EXTREME  MIN 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

#  DAYS  >  90 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  T  32 

1 

31 

28 

31 

30 

V 

21 

#  DAYS  T  0 

1 

31 

28 

29 

24 

4 

0 

2.  PRECIPITATION 

(INCHES) 

MAXIMUM 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

MEAN 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

MINIMUM 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

MAX  24  HR 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

#  DAYS  >  0.01 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

#  DAYS  y  0.5 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

3.  SNOWFALL  (INCHES) 


JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

ft 

ft 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

48 

44 

31 

14 

-4 

-16 

10 

43 

40 

28 

11 

-8 

-20 

6 

40 

36 

26 

8 

-12 

-24 

3 

ft 

ft 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

10 

25 

31 

30 

31 

307 

0 

0 

0 

7 

24 

31 

178 

ft 

ft 

« 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

MEAN 
MAXIMUM 
MAX  2H  HR 
DAYS  >  0.1 
#  DAYS  y  1 .5 


ft 

ft 

ft 

ft 

ft 


4.  MEAN  RELATIVE  HUMIDITY  (?)  /  VAPOR  PRESSURE  (IN  Hg)  /  DEWPOINT  (®F) 


RH  (06  LST)  1 

75 

75 

76 

80 

88 

91 

87 

91 

93 

88 

80 

75 

84 

RH  (12  LST)  1 

74 

75 

75 

80 

88 

88 

77 

84 

92 

88 

79 

75 

82 

VAPOR  PRESS  1 

.02 

.02 

.02 

.03 

.09 

.17 

.23 

.21 

.15 

.08 

.03 

.02 

.10 

DEWPOINT 

« 

» 

» 

« 

» 

» 

« 

* 

» 

« 

5.  SURFACE  WINDS  (16  PT/KNOTS)  /  99.95?  HIGHER  PRESSURE  ALTITUDE  (FEET) 


PVLG  DRCTN  1 

W 

W 

W 

W 

W 

NW 

N 

W 

N 

W 

W 

W 

W 

MEAN  SPEED 
(PVLG  DRCTN)  1 

14 

13 

14 

14 

11 

11 

8 

11 

10 

11 

13 

12 

13 

MEAN  SPEED 
(ALL  OBS)  1 

10 

9 

10 

10 

9 

9 

8 

10 

10 

10 

10 

9 

10 

MAX  (PK  GST) 

* 

» 

« 

K 

« 

« 

K 

» 

» 

» 

» 

PRESSURE  ALT  1 

1800 

1800 

1750 

1600 

1500 

1450 

1600 

1550 

1500 

1700 

1700 

1800 

1800 

6.  MEAN  CLOUD 

COVER 

(EIGHTHS)  / 

THUNDERSTORMS  / 

FOG 

/  BLOWING  SAND 

&  DUST  (BNBD) 

CLD  COVER 

1 

2  2 

3  3 

5 

6 

6 

6 

7 

6 

4  3 

5 

m  7 

1 

§  ? 

lS 

1§ 

i8 

i8 

ie 

1? 

i8  8 

13^ 

DAYS  BNBD  <  7 

1 

0  0 

6  0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0  0 

JAN  FEB 

MAR  APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV  DEC 

ANN 
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REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAIUBLE  #  -  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5%,  AS 
APPLICABLE  $  -  H  CALM  >  PVLG  DRCTN 

«  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTH/YEAR 

SOURCFfS):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  JUL  77  -  DEC  85  6  HRLY 

2. 

3. 


7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  {%  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 
(CIG/VIS)  <  3000/3  STATUTE  MILES  (MI)  (SOURCE  NO.  1); 


JAN 

FEB 

MAR 

00-02 

LST 

23 

21 

22 

03-05 

LST 

* 

« 

» 

06-08 

LST 

22 

20 

23 

09-11 

LST 

« 

* 

» 

12-14 

LST 

30 

26 

26 

15-17 

LST 

« 

» 

18-20 

LST 

27 

25 

30 

21-23 

LST 

* 

ft 

ALL  HOURS 

ft 

8.  % 

FREQ 

OF  CIG/VIS  < 

1500/3 

JAN 

FEB 

MAR 

00-02 

LST 

19 

16 

19 

03-05 

LST 

« 

ft 

06-08 

LST 

19 

15 

20 

09-11 

LST 

ft 

12-14 

LST 

25 

21 

23 

15-17 

LST 

ft 

18-20 

LST 

19 

21 

24 

21-23 

LST 

« 

ft 

ALL  HOURS 

ft 

9.  % 

FREQ 

OF  CIG/VIS  < 

1000/2 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

26 

54 

61 

43 

54 

ft 

» 

ft 

ft 

31 

62 

65 

48 

56 

ft 

» 

ft 

ft 

31 

52 

58 

43 

52 

» 

ft 

» 

ft 

ft 

32 

51 

52 

42 

45 

ft 

» 

ft 

ft 

ft 

» 

ft 

ft 

MI  (SOURCE 

NO.  1): 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

22 

45 

50 

32 

37 

« 

ft 

« 

ft 

ft 

27 

49 

55 

38 

46 

» 

ft 

» 

ft 

ft 

27 

42 

39 

31 

40 

ft 

ft 

» 

ft 

ft 

29 

39 

31 

23 

26 

ft 

ft 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

« 

ft 

ft 

MI  (SOURCE  NO.  1): 


SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

74 

64 

37 

32 

43 

ft 

ft 

» 

ft 

ft 

78 

63 

36 

31 

45 

ft 

ft 

• 

ft 

ft 

75 

62 

39 

32 

44 

ft 

ft 

* 

ft 

ft 

74 

71 

38 

34 

43 

ft 

ft 

« 

ft 

ft 

ft 

ft 

« 

ft 

ft 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

61 

49 

30 

25 

34 

ft 

ft 

* 

ft 

ft 

65 

47 

30 

26 

37 

ft 

ft 

« 

ft 

ft 

61 

53 

34 

29 

35 

ft 

ft 

« 

ft 

ft 

56 

59 

32 

28 

32 

ft 

ft 

« 

ft 

ft 

ft 

ft 

t 

ft 

ft 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

14 

11 

15 

16 

32 

43 

27 

29 

46 

40 

24 

18 

26 

03-05  LST 

ft 

ft 

» 

» 

» 

» 

« 

« 

« 

* 

» 

« 

ft 

06-08  LST 

15 

11 

16 

21 

36 

45 

35 

42 

52 

36 

23 

17 

27 

09-11  LST 

ft 

ft 

» 

» 

» 

» 

» 

« 

» 

» 

« 

» 

ft 

12-14  LST 

20 

15 

16 

20 

30 

32 

22 

27 

41 

42 

23 

22 

26 

15-17  LST 

ft 

ft 

» 

» 

« 

» 

» 

» 

« 

« 

« 

» 

ft 

18-20  LST 

15 

16 

17 

24 

31 

23 

16 

16 

37 

45 

22 

19 

23 

21-23  LST 

ft 

ft 

» 

« 

« 

» 

« 

» 

» 

» 

ft 

ALL  HOURS 

ft 

ft 

« 

» 

» 

* 

« 

« 

« 

» 

ft 

10,  %  FREQ 

OF  CIG/VIS  < 

200/0. 

5  MI 

(SOURCE 

NO. 

1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

6 

5 

5 

8 

22 

29 

21 

19 

23 

21 

12 

7 

15 

03-05  LST 

ft 

ft 

» 

» 

« 

* 

« 

« 

» 

« 

« 

« 

ft 

06-08  LST 

6 

5 

5 

8 

21 

32 

27 

29 

33 

21 

9 

5 

17 

09-11  LST 

ft 

ft 

» 

« 

» 

« 

» 

« 

» 

» 

« 

« 

ft 

12-14  LST 

4 

5 

4 

8 

16 

18 

13 

12 

21 

20 

9 

5 

11 

15-17  LST 

ft 

ft 

« 

« 

» 

» 

« 

» 

» 

« 

* 

« 

ft 

18-20  LST 

4 

4 

4 

12 

17 

14 

11 

9 

17 

24 

10 

7 

11 

mom 

ft 

ft 

ft 

ft 

* 

* 

» 

« 

» 

» 

« 

« 

« 

* 

» 

« 

* 

» 

» 

» 

» 

» 

ft 

ft 
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OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  Slfftim 


STATION:  PELLY  BAY,  NWT,  CANADA 
LOCATION:  68‘'26'N,  89°3o'W 
PREPARED  BY:  USAFETAC/ECR ,  OCT  1986 


STATION  #:  719190 

ELEVATION  (FEET):  29>i 
PERIOD:  JUL  77  -  DEC  85 


ICAO  ID:  CYUF 
LST  -  CMT:  -6 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  XCURRENCE  ($  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

03-05 

LST 

» 

* 

* 

« 

» 

# 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

06-08 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

09-11 

LST 

* 

* 

« 

» 

» 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

12-14 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

15-17 

LST 

« 

Ik 

« 

« 

» 

« 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

18-20 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

21-23 

LST 

* 

Ik 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ALL  HOURS 

* 

Ik 

Ik 

» 

it 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

2.  % 

FREQ  OF 

'  RAIN  AND/OR  DRIZZLE: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

0 

0 

0 

0 

3 

9 

9 

3 

0 

0 

0 

2 

03-05 

LST 

« 

* 

« 

* 

« 

ik 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

06-08 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

10 

10 

3 

# 

0 

0 

2 

09-11 

LST 

« 

# 

» 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

12-14 

LST 

0 

0 

0 

0 

3 

11 

8 

4 

# 

0 

0 

2 

15-17 

LST 

« 

» 

Ik 

» 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

18-20 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

13 

9 

5 

0 

0 

0 

2 

21-23 

LST 

* 

« 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ALL  HOURS 

* 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

3.  % 

FREQ  OF  SNOW  AND/OR  ICE  PELLETS: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

11 

10 

14 

13 

11 

10 

3 

4 

20 

29 

23 

18 

14 

03-05 

LST 

* 

* 

» 

» 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

06-08 

LST 

10 

10 

7 

8 

16 

9 

2 

5 

18 

25 

25 

19 

13 

09-11 

LST 

» 

» 

* 

ik 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

12-14 

LST 

5 

3 

4 

4 

11 

9 

2 

5 

18 

25 

12 

8 

9 

15-17 

LST 

» 

» 

» 

» 

« 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

18-20 

LST 

9 

8 

6 

8 

15 

11 

1 

2 

15 

30 

20 

18 

12 

21-23 

LST 

» 

« 

K 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ALL  HOURS 

» 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

4.  % 

FREQ  OF  SURFACE 

;  WIND 

SPEEDS 

>  25 

KNOTS 

(INCLUDING  OJSTS): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

4 

4 

5 

7 

4 

0 

2 

2 

4 

2 

5 

2 

3 

03-05 

LST 

» 

« 

» 

» 

n 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

06-08 

LST 

4 

6 

7 

5 

3 

1 

// 

1 

2 

2 

6 

2 

3 

09-1 1 

LST 

* 

» 

» 

» 

* 

« 

ft 

ft 

ft 

ft 

» 

ft 

ft 

12-14 

LST 

8 

8 

5 

5 

3 

1 

1 

2 

2 

6 

4 

3 

4 

15-17 

LST 

» 

» 

» 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

18-20 

LST 

5 

4 

5 

9 

4 

1 

1 

2 

3 

5 

3 

2 

4 

21-23 

LST 

* 

« 

* 

» 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ALL  HOURS 

* 

» 

* 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 
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REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE,  #  -  O.C  <  O.b.  MI  -  STATUTE  MILES 

t  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  2h  HRS/DAY  OR  <  1 2  MONTHS/YEAR 

SOURCE (S);  1.  U3AFETAC  DATSAV  FOR 

2. 

3. 


5.  %  FREQ  OF 

CEILING 

AND/OR 

VISIBILITY 

(CIG/VIS)  < 

800/2  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

13 

11 

15 

16 

31 

42 

26 

29 

40 

37 

23 

18 

25 

03-05  LST 

» 

» 

# 

* 

« 

« 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

06-08  LST 

15 

11 

15 

21 

34 

44 

35 

39 

47 

35 

22 

17 

28 

09-11  LST 

« 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

12-11<  LST 

19 

15 

16 

20 

27 

29 

20 

24 

39 

38 

23 

21 

24 

15-17  LST 

« 

* 

* 

« 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

18-20  LST 

15 

15 

17 

24 

30 

20 

16 

15 

30 

41 

21 

19 

22 

21-23  LST 

» 

* 

* 

# 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ALL  HOURS 

» 

» 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

6.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS 

<  500/1 

.5  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

13 

11 

15 

16 

29 

39 

25 

24 

31 

33 

20 

15 

23 

03-05  LST 

« 

* 

it 

It 

# 

« 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

06-08  LST 

14 

10 

14 

20 

32 

43 

33 

35 

44 

32 

19 

14 

26 

09-11  LST 

« 

It 

It 

« 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

12-14  LST 

16 

14 

15 

20 

25 

24 

18 

19 

32 

35 

21 

20 

22 

15-17  LST 

» 

» 

It 

It 

Ik 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

18-20  LST 

13 

14 

17 

23 

26 

19 

14 

12 

25 

36 

19 

17 

20 

21-23  LST 

« 

» 

It 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ALL  HOURS 

» 

» 

It 

It 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

7.  $  FREQ  OF 

CIG/VIS 

<  300/1 

MI; 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

10 

10 

10 

13 

25 

35 

22 

22 

27 

27 

17 

11 

19 

03-05  LST 

« 

* 

It 

It 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

06-08  LST 

11 

8 

9 

15 

28 

38 

31 

33 

39 

29 

16 

n 

22 

09-11  LST 

• 

« 

« 

It 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

12-14  LST 

8 

10 

10 

16 

22 

22 

17 

15 

29 

31 

16 

12 

17 

15-17  LST 

» 

« 

It 

» 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

18-20  LST 

7 

8 

10 

17 

21 

17 

13 

10 

22 

31 

14 

13 

15 

21-23  LST 

» 

It 

It 

n 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ALL  HOURS 

» 

« 

It 

It 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

8.  i  FREQ  OF 

CIG/VIS 

<  100/C 

1.25 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SLP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

3 

3 

2 

4 

17 

21 

18 

17 

16 

16 

8 

3 

11 

03-05  LST 

« 

« 

It 

» 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

06-08  LST 

2 

2 

1 

4 

17 

26 

23 

26 

24 

15 

7 

2 

12 

09-11  LST 

» 

* 

* 

* 

kk 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

12-14  LST 

3 

2 

2 

8 

13 

14 

11 

11 

17 

16 

6 

3 

9 

15-17  LST 

« 

It 

It 

It 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

18-20  LST 

3 

3 

2 

8 

14 

11 

10 

9 

13 

20 

6 

3 

9 

21-23  LST 

» 

It 

It 

It 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ALL  HOURS 

» 

» 

It 

It 

n 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 
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OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


SIATION:  SHEPHERD  BAY,  NWT,  CANADA  STATION  #:  719110  ICAO  ID:  CYUS 
LOCATION:  68‘>47'N,  93°25'W  ELEVATION  (FEET):  139  LST  -  GMT:  -6 
PREPARED  BY:  USAFETAC/ECR,  OCT  1986  PERIOD:  JUL  77  -  DEC  85 


SOURCE 


NO. 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

ANN 

1.  TEMPERATURE  (®F) 

EXTREME  MAX 

« 

a 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

MEAN  DLY  MAX  1 

-23 

-26 

-19 

-2 

22 

39 

53 

48 

36 

18 

-4 

-17 

11 

MEAN  1 

-30 

-32 

-26 

-10 

16 

35 

47 

43 

32 

13 

-11 

-24 

5 

MEAN  DLY  MIN  1 

-37 

-38 

-32 

-18 

20 

30 

41 

37 

28 

7 

-17 

-31 

-1 

EXTREME  MIN 

« 

* 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

#  DAYS  >  90  1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  T  32  1 

31 

28 

31 

30 

31 

21 

1 

6 

2 

30 

30 

31 

262 

#  DAYS  T  0  1 

31 

28 

30 

26 

7 

0 

0 

0 

0 

10 

26 

31 

189 

2.  PRECIPITATION  (INCHES) 

MAXIMUM  » 

* 

* 

* 

it 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

MEAN 

# 

* 

It 

It 

it 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

MINIMUM 

* 

* 

* 

it 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

MAX  24  HR 

* 

a 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

«  DAYS  >  0.01 

a 

it 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

#  DAYS  T  0.5 

* 

* 

a 

it 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

3.  SNOWFALL  (INCHES) 

MEAN 

* 

It 

* 

it 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

MAXIMUM 

it 

it 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

MAX  24  HR 

it 

* 

it 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

«  DAYS  >  0.1 

it 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

#  DAYS  y  1 .5 

It 

it 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

4.  MEAN  RELATIVE  HUMIDITY  ({)  /  VAPOR  PRESSURE  (IN  Hg)  /  DEWPOINT  (®F) 


RH  (06  LST)  1 

78 

78 

76 

77 

88 

93 

88 

92 

91 

89 

82 

78 

86 

RH  (28  LST)  1 

77 

78 

77 

81 

91 

87 

75 

78 

87 

89 

82 

78 

82 

VAPOR  PRESS  1 

.02 

.02 

.02 

.03 

.09 

.18 

.26 

.24 

.17 

.08 

.03 

.02 

.11 

DEWPOINT 

» 

» 

* 

« 

» 

» 

» 

« 

5.  SURFACE  WINDS  (16  PT/KNOTS)  /  99.95$  HIGHEST  PRESSURE  ALTITUDE  (FEET) 


PVLG  DRCTN 

MEAN  SPEED 

1 

SE 

S 

SE 

SE 

NW 

NW 

NW 

NW 

N 

NW 

SE 

SE 

NW 

(PVLG  DRCTN) 
MEAN  SPEED 

1 

6 

8 

8 

11 

14 

11 

12 

14 

12 

11 

8 

6 

12 

(ALL  OBS) 

1 

9 

9 

9 

11 

10 

10 

11 

12 

11 

11 

10 

8 

10 

MAX  (PK  GST) 

« 

PRESSURE  ALT 

1 

900 

850 

800 

700 

750 

750 

700 

850 

800 

950 

900 

900 

950 

6.  MEAN  CLOUD 

COVER 

(EIGHTHS)  / 

THUNDERSTORMS  / 

FOG 

/  BLOWING 

SAND 

&  DUST  (BNBD) 

CLD  COVER 

1 

3 

3 

3 

3 

6 

6 

6 

6 

7 

6 

5 

4 

5 

m  7 

1 

l8 

1? 

l8 

9 

1? 

1? 

J 

8 

? 

l8 

8 

i8 

lie 

DAYS  BNBD  <  7 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

ANN 
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REMARKS:  »  =  DATA  NOT  AVAILABLE  #  -  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5*,  AS 
APPLICABLE  $  -  *  CALM  >  PVLG  DRCTN 

<t  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTH/YEAR 
SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  7707-8512 


7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (*  FRES)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 
(CIG/VIS)  <  3000/3  STATUTE  MILES  (MI)  (SOURCE  NO.  1): 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DX 

ANN 

00-02  LST 

* 

* 

» 

» 

» 

» 

» 

« 

» 

» 

» 

« 

« 

03-05  LST 

» 

» 

« 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

« 

« 

» 

06-08  LST 

26 

23 

21 

24 

57 

59 

41 

51 

61 

58 

32 

26 

40 

09-11  LST 

27 

31 

24 

28 

56 

54 

40 

49 

65 

58 

40 

28 

42 

12-14  LST 

30 

29 

23 

25 

51 

50 

35 

45 

63 

56 

39 

32 

40 

15-17  LST 

27 

26 

23 

27 

50 

46 

32 

36 

57 

57 

41 

27 

37 

18-20  LST 

26 

25 

22 

22 

46 

43 

29 

33 

58 

55 

34 

25 

35 

21-23  LST 

« 

« 

« 

» 

» 

« 

» 

» 

» 

« 

« 

ALL  HOURS 

» 

» 

* 

« 

« 

« 

» 

« 

» 

» 

8.  *  FREQ 

OF  CIG/VIS  < 

1500/3 

MI  (SOURCE 

NO.  1) 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DX 

ANN 

00-02  LST 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

« 

» 

« 

» 

» 

03-05  LST 

« 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

« 

» 

« 

» 

« 

06-08  LST 

22 

19 

17 

22 

43 

41 

24 

34 

35 

41 

20 

20 

28 

09-11  LST 

24 

28 

20 

25 

44 

34 

24 

27 

37 

41 

26 

21 

29 

12-14  LST 

26 

26 

20 

23 

40 

30 

18 

21 

34 

39 

29 

25 

28 

15-17  LST 

25 

23 

21 

25 

39 

23 

15 

15 

30 

38 

29 

22 

25 

18-20  LST 

23 

22 

18 

20 

34 

23 

13 

15 

29 

39 

25 

19 

23 

21-23  LST 

» 

» 

» 

« 

» 

« 

» 

» 

» 

« 

» 

» 

» 

ALL  HOURS 

» 

» 

« 

» 

« 

» 

» 

» 

» 

» 

« 

» 

9.  *  FREQ 

OF  CIG/VIS  < 

1000/2 

MI  (SOURCE 

NO.  1) 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DX 

ANN 

00-02  LST 

» 

» 

» 

» 

« 

« 

» 

« 

« 

» 

03-05  LST 

« 

» 

» 

» 

» 

« 

* 

» 

« 

« 

06-08  LST 

16 

16 

13 

18 

28 

30 

17 

21 

19 

20 

12 

14 

19 

09-11  LST 

19 

23 

15 

21 

31 

22 

13 

16 

17 

22 

20 

15 

20 

12-14  LST 

22 

21 

15 

21 

28 

20 

9 

11 

16 

23 

22 

20 

19 

15-17  LST 

21 

20 

16 

21 

23 

14 

8 

9 

14 

23 

24 

17 

18 

18-20  LST 

18 

18 

14 

17 

1 8 

14 

7 

9 

13 

20 

20 

13 

15 

21-23  LST 

* 

« 

» 

* 

» 

* 

« 

» 

» 

* 

« 

« 

« 

ALL  HOURS 

» 

» 

* 

« 

» 

» 

» 

» 

« 

ft 

10.  *  FREQ  OF  CIG/VIS  < 

200/0. 

.5  MI 

(SOURCE  NO. 

1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

» 

* 

» 

» 

« 

» 

» 

« 

» 

» 

« 

» 

ft 

03-05  LST 

« 

» 

» 

» 

« 

» 

» 

» 

» 

» 

« 

ft 

06-08  LST 

5 

6 

4 

6 

10 

9 

6 

6 

4 

4 

3 

3 

6 

09-11  LST 

8 

9 

7 

7 

7 

2 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

5 

12-14  LST 

8 

10 

6 

7 

3 

4 

1 

# 

1 

4 

6 

6 

5 

15-17  LST 

8 

10 

8 

6 

2 

3 

# 

# 

1 

3 

7 

3 

4 

18-20  LST 

7 

7 

4 

4 

2 

3 

1 

1 

2 

4 

6 

3 

4 

» 

« 

» 

« 

» 

» 

» 

« 

» 

« 

« 

» 

ft 

* 

» 

« 

» 

» 

» 

tt 

» 

ft 
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OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMWiY 


STATION:  SHEPHERD  BAY,  NWT,  CANADA 
LOCATION:  68®^7'N,  93‘’25'W 
PREPARED  BY:  USAFETAC/ECR,  OCT  1986 


STATION  #:  719110  ICAO  ID:  CYUS 

ELEVATICW  (FEET):  139  LST  =  OfT:  -6 

PERIOD;  JUL  77  -  DEC  85 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (%  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS; 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

« 

» 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

03-05  LST 

» 

» 

» 

« 

X 

« 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

06-08  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

09-11  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

12-14  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

15-17  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

18-20  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

21-23  LST 

» 

» 

» 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

ALL  HOURS 

* 

* 

» 

« 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

2.  %  FREQ  OF  RAIN  AND/OR  DRIZZLE: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

» 

» 

X 

X 

X 

X 

K 

X 

X 

X 

X 

03-05  LST 

« 

» 

» 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

06-08  LST 

0 

0 

0 

0 

# 

4 

12 

12 

9 

1 

0 

0 

3 

09-11  LST 

0 

0 

0 

0 

2 

5 

13 

10 

9 

1 

0 

0 

3 

12-14  LST 

0 

0 

0 

0 

1 

5 

11 

9 

7 

1 

0 

0 

3 

15-17  LST 

0 

0 

0 

0 

1 

7 

10 

10 

7 

1 

0 

0 

3 

18-20  LST 

0 

0 

0 

0 

# 

7 

9 

8 

8 

1 

0 

0 

3 

21-23  LST 

» 

« 

» 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

ALL  HOURS 

» 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

3.  %  FREQ  OF 

SNOW  AND/OR  ICE  PELLETS: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

* 

» 

« 

« 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

03-05  LST 
06-08  LST 

« 

43 

« 

« 

18 

* 

15 

X 

23 

X 

14 

X 

0 

X 

3 

X 

11 

X 

28 

X 

30 

X 

45 

X 

21 

09-11  LST 

37 

2| 

18 

15 

26 

12 

# 

3 

12 

29 

23 

38 

19 

12-14  LST 

21 

13 

16 

11 

24 

9 

1 

2 

12 

28 

19 

25 

1 5 

15-17  LST 

27 

12 

12 

14 

23 

5 

1 

1 

12 

28 

21 

37 

16 

18-20  LST 

43 

19 

16 

10 

16 

7 

1 

2 

11 

30 

25 

39 

18 

21-23  LST 

* 

» 

* 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

ALL  HOURS 

* 

» 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

4.  %  FREQ  OF  SURFACE 

WIND 

SPEEDS 

>  25 

KNOTS 

(INCLUDING  GUSTS): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

» 

» 

« 

X 

X 

X 

Ik 

X 

X 

X 

X 

X 

03-05  LST 

« 

* 

» 

X 

X 

X 

X 

Ik 

X 

X 

X 

X 

X 

06-08  LST 

2 

2 

1 

3 

2 

1 

1 

1 

4 

3 

4 

1 

2 

09-1 1  LST 

1 

2 

1 

4 

3 

1 

2 

2 

4 

4 

3 

1 

2 

12-14  LST 

3 

3 

2 

5 

3 

1 

3 

3 

6 

4 

3 

1 

3 

15-17  LST 

2 

3 

2 

5 

3 

1 

4 

D 

5 

4 

3 

2 

3 

18-20  LST 

1 

3 

4 

5 

4 

1 

3 

6 

4 

3 

3 

1 

3 

21-23  LST 

* 

» 

« 

X 

X 

X 

X 

kk 

X 

X 

X 

X 

X 

ALL  HOURS 

* 

» 

» 

X 

X 

X 

X 

* 

X 

X 

X 

X 

X 
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REMARKS:  *  =  DATA  NOT  AVAILABLE.  #-0.0<0.5,  MI-  STATUTE  MILES 

<t  =  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  HRS/DAY  OR  <  1 2  MONTHS/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  FOR  7707  -  851 2 

2. 

3. 


5.  %  FREQ  OF  CEILING 

AND/OR 

VISIBILITY 

(CIG/VIS)  < 

800/2  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST  * 

» 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

03-05  LST  * 

» 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

06-08  LST  15 

15 

12 

18 

28 

26 

15 

17 

14 

17 

11 

13 

17 

09-11  LST  18 

22 

14 

21 

27 

18 

12 

14 

13 

18 

20 

14 

18 

12-14  LST  22 

21 

15 

21 

23 

16 

7 

8 

9 

20 

22 

18 

17 

15-17  LST  21 

20 

16 

21 

18 

11 

5 

5 

9 

20 

16 

15 

18-20  LST  18 

19 

14 

17 

15 

11 

5 

6 

9 

18 

2^ 

12 

14 

21-23  LST  * 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

ALL  HOURS  * 

» 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

6.  %  FREQ  OF  CIG/VIS 

<  500/1 

1.5  MI 

; 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST  * 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

03-05  LST  * 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

06-08  LST  14 

14 

12 

16 

23 

22 

11 

13 

10 

13 

11 

12 

14 

09-11  LST  16 

20 

13 

20 

22 

12 

7 

9 

10 

15 

18 

13 

15 

12-14  LST  20 

19 

14 

21 

16 

10 

4 

4 

6 

14 

19 

17 

14 

15-17  LST  20 

18 

15 

20 

13 

7 

3 

0 

6 

14 

21 

15 

13 

18-20  LST  17 

17 

13 

16 

11 

9 

4 

4 

r 

0 

14 

16 

11 

12 

21-23  LST  * 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

ALL  HOURS  * 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

7.  ?  FREQ  OF  CIG/VIS 

<  300/1 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  :^T  * 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

03-05  LST  » 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

06-08  LST  11 

12 

8 

11 

17 

17 

9 

9 

7 

9 

8 

9 

1 1 

09-11  LST  15 

18 

11 

16 

13 

8 

5 

6 

7 

10 

14 

9 

11 

12-14  LST  14 

17 

12 

15 

9 

7 

3 

2 

3 

9 

14 

12 

1 1 

15-17  LST  14 

16 

13 

15 

8 

5 

2 

2 

3 

10 

16 

9 

9 

1 8-20  LST  1 3 

16 

12 

11 

5 

6 

2 

2 

3 

10 

13 

7 

8 

21-23  LST  « 

* 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

ALL  HOURS  » 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

8.  %  FREQ  OF  CIG/VIS 

<  100/0 

.25  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST  * 

* 

« 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

03-05  LST  * 

* 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

06-08  LST  2 

2 

2 

3 

4 

3 

3 

3 

3 

2 

1 

2 

3 

09-11  1ST  4 

3 

3 

4 

3 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

12-14  1ST  4 

2 

4 

4 

1 

1 

# 

0 

1 

2 

3 

2 

2 

15-17  LST  5 

3 

5 

2 

1 

1 

0 

1 

1 

4 

2 

2 

1 8-20  LST  5 

3 

4 

1 

1 

2 

# 

1 

1 

1 

3 

2 

2 

21-23  LST  * 

« 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

ALL  HOURS  * 

« 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  TUKTOYAKTUK,  NWT,  CANADA 
LOCATION:  69  27'  N  133  00'  W 
PREPARED  BY:  USAFETAC/ECR ,  JAN  198? 


STATION  #:  719590  ICAO  ID;  CYUB 

ELEVATION  (FEET):  59  LST  -  (JIT:  -7 

PERIOD:  VARIED 


SOURCE 


NO. 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1.  TEMPERATURE  (“ 

'F) 

EXTREME  MAX 

3 

25 

27 

23 

39 

56 

73 

82 

76 

71 

41 

24 

23 

82 

MEAN  DLY  MAX 

1 

-9 

-14 

-10 

6 

27 

48 

56 

53 

41 

21 

3 

-9 

18 

MEAN 

1 

-14 

-18 

-15 

1 

22 

42 

49 

48 

36 

19 

-1 

-13 

15 

MEAN  DLY  MIN 

1 

-17 

-22 

-19 

-3 

18 

36 

45 

44 

34 

15 

-5 

-16 

10 

EXTREME  MIN 

3 

-48 

-49 

-41 

-35 

-24 

21 

28 

30 

15 

-20 

-33 

-47 

-49 

#  DAYS  >  90 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  T  32 

1 

31 

28 

31 

30 

30 

13 

# 

# 

12 

31 

30 

31 

267 

#  DAYS  T  0 

1 

27 

27 

31 

19 

2 

0 

0 

0 

0 

5 

21 

29 

161 

2.  PRECIPITATION 

(INCHES) 

MAXIMUM 

* 

» 

« 

» 

» 

* 

« 

X 

MEAN 

3 

.12 

.24 

.13 

.25 

.29 

.21 

1.12  1.11 

.83 

.52 

.17 

.16 

5.1 

MINIMUM 

« 

* 

» 

» 

» 

» 

» 

MAX  24  HR 

» 

« 

» 

n 

* 

* 

» 

« 

« 

« 

» 

» 

#  DAYS  >  0.01 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

3 

3 

2 

1 

19 

#  DAYS  y  0.5 

* 

» 

« 

« 

» 

« 

» 

» 

» 

» 

» 

3.  SNOWFALL  (INCHES) 

MEAN 

« 

« 

« 

« 

» 

* 

» 

» 

MAXIMUM 

* 

* 

* 

» 

* 

» 

* 

* 

» 

* 

» 

MAX  24  HR 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

« 

« 

X 

#  DAYS  >  0.1 

* 

* 

* 

« 

» 

* 

* 

* 

» 

* 

X 

#  DAYS  T  1 .5 

* 

« 

» 

* 

* 

» 

* 

* 

* 

* 

* 

X 

4.  MEAN  RELATIVE 

HUMIDITY  {%)  / 

VAPOR  PRESSURE  (IN  Hg)  / 

DEWPOINT  ( 

op) 

RH  (05  LST) 

1 

79 

75 

76 

82 

89 

88 

89 

90 

92 

90 

81 

77 

84 

RH  (17  LST) 

1 

77 

77 

77 

84 

89 

71 

71 

75 

83 

89 

82 

77 

79 

VAPOR  PRESS 

1 

.02 

.02 

.02 

.05 

.12 

.21 

.30 

.29 

.20 

.10 

.04 

.02 

.12 

DEWPOINT 

« 

* 

* 

« 

* 

» 

« 

» 

» 

« 

X 

5.  SURFACE  WINDS 

(16 

PT/KNOTS)  /  99.95$  HIGHEST 

PRESSURE 

ALTITUDE  (FEET) 

PVLG  DRCTN 

MEAN  SPEED 

1 

$ESE 

W 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

(PVLG  DRCTN) 
MEAN  SPEED 

1 

11 

11 

10 

10 

11 

11 

10 

10 

11 

9 

11 

10 

10 

(ALL  OBS) 

1 

9 

9 

8 

8 

9 

10 

9 

10 

10 

10 

9 

9 

9 

MAX  (PK  GST) 

« 

» 

» 

« 

« 

« 

* 

X 

PRESSURE  ALT 

1 

750 

550 

500 

350 

400 

450 

450 

550 

600 

750 

950 

850 

950 

6.  MEAN  CLOUD 

COVER 

(EIGHTHS)  / 

THUNDERSTORMS  / 

FOG 

/  BLOWING 

SAND 

&  DUST  (BNBD) 

CLD  COVER 

1 

3 

4 

3 

4 

5 

4 

5 

6 

6 

6 

5 

4 

5 

mi  m  7 

1 

! 

2 

? 

2 

0 

5 

0 

5 

§ 

5 

9 

2 

§ 

i,e 

DAYS  BNBD  <  7 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 
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REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE  #  -  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5J,  AS 
APPLICABLE  $  -  $  CALM  >  PVLG  DRCTN 

0  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTH/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  7707-8512  6  HRLY 

2. 

3.  WORLDWIDE  AIRFIELD  CLIMATIC  DATA  SUMMARY  7  YR  POR 


7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  ($  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 
(CIG/VIS)  <  3000/3  STATUTE  MILES  (MI)  (SOURCE  NO.  1): 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

* 

« 

« 

» 

« 

* 

« 

X 

X 

X 

X 

03-05  LST 

18 

15 

13 

24 

39 

30 

41 

56 

49 

58 

29 

15 

32 

06-08  LST 

» 

* 

* 

« 

« 

« 

« 

X 

X 

X 

X 

09-11  LST 

20 

20 

13 

22 

41 

25 

33 

53 

54 

55 

26 

17 

32 

12-14  LST 

* 

* 

« 

* 

» 

« 

« 

« 

X 

X 

X 

X 

15-17  LST 

20 

16 

11 

21 

36 

18 

25 

35 

47 

47 

28 

18 

27 

18-20  LST 

» 

K 

* 

» 

« 

» 

« 

« 

X 

X 

X 

X 

21-23  LST 

18 

13 

11 

23 

37 

24 

33 

39 

47 

51 

32 

18 

29 

ALL  HOURS 

* 

* 

* 

« 

« 

» 

X 

X 

X 

X 

8.  %  FREQ 

OF  CIG/VIS  < 

JAN  FEB 

1500/3 

MAR 

MI  (SOURCE 

APR  MAY 

NO.  1) 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

» 

» 

» 

* 

* 

» 

« 

« 

X 

X 

X 

X 

03-05  LST 

13 

10 

6 

19 

33 

27 

35 

45 

33 

33 

18 

9 

23 

06-08  LST 

« 

* 

» 

* 

« 

» 

X 

X 

X 

X 

09-11  LST 

15 

16 

9 

16 

32 

21 

28 

44 

37 

23 

18 

12 

22 

12-14  LST 

» 

* 

» 

* 

» 

» 

* 

» 

X 

X 

X 

X 

15-17  LST 

17 

14 

7 

15 

28 

13 

21 

19 

31 

31 

18 

13 

19 

18-20  LST 

» 

» 

* 

« 

« 

» 

» 

« 

X 

X 

X 

X 

21-23  LST 

15 

8 

6 

15 

28 

18 

27 

33 

31 

27 

21 

13 

20 

ALL  HOURS 

« 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

X 

X 

X 

X 

9.  %  FREQ 

OF  CIG/VIS  < 

JAN  FEB 

1000/2 

MAR 

MI  (SOURCE 

APR  MAY 

NO.  1) 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

* 

* 

» 

* 

* 

» 

« 

* 

X 

X 

X 

X 

03-05  LST 

10 

6 

3 

12 

21 

17 

27 

28 

19 

14 

9 

5 

14 

06-08  LST 

» 

» 

* 

* 

» 

» 

» 

X 

X 

X 

X 

09-11  LST 

11 

10 

7 

12 

23 

15 

19 

28 

26 

23 

10 

7 

16 

12-14  LST 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

X 

X 

X 

X 

15-17  LST 

15 

10 

5 

11 

16 

10 

15 

10 

19 

18 

10 

10 

12 

18-20  LST 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

* 

X 

X 

X 

X 

21-23  LST 

10 

6 

4 

13 

20 

13 

19 

21 

20 

15 

12 

7 

13 

ALL  HOURS 

» 

* 

« 

» 

» 

X 

X 

X 

X 

10.  $  FREQ  OF  CIG/VIS  < 

JAN  FEB 

200/0, 

MAR 

,5  MI 

APR 

(SOURCE  NO. 

MAY  JUN 

1): 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

« 

X 

X 

X 

X 

03-05  LST 

3 

0 

# 

5 

3 

3 

6 

3 

2 

0 

0 

2 

2 

06-08  LST 

» 

» 

» 

* 

» 

» 

« 

« 

» 

X 

X 

X 

X 

09-11  LST 

3 

2 

1 

2 

2 

1 

1 

4 

3 

1 

1 

2 

12-14  LST 

» 

* 

« 

* 

» 

» 

» 

» 

* 

X 

X 

X 

X 

15-17  LST 

3 

3 

1 

1 

2 

1 

0 

0 

1 

1 

# 

2 

1 

18-20  LST 

« 

« 

« 

« 

« 

» 

« 

» 

X 

X 

X 

X 

$ 

; 

1 

5 

§ 

1 

2 

2 

2 

1 

1 

2 
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OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUPPLEMENT 


STATION:  TUKTOYAKTUK,  NWT,  CANADA 
LOCATION:  69  27’N  1 33  OO’W 
PREPARED  BY:  USAFETAC/ECR,  JAN  1987 


STATION  719590 
ELEVATION  (FEET):  59 
PERIOD:  7707-851231 


ICAO  ID:  CYUB 
LST  =  GMT:  -7 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  i%  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS : 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  1ST 

* 

» 

* 

* 

* 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

* 

03-05  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

06-08  LST 

* 

* 

» 

» 

« 

» 

» 

« 

» 

» 

» 

# 

# 

09-11  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

12-14  LST 

* 

» 

» 

» 

» 

« 

* 

« 

» 

» 

» 

# 

» 

15-17  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

18-20  LST 

» 

# 

* 

» 

» 

» 

* 

» 

» 

» 

» 

» 

# 

21-23  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

ALL  HOURS 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

* 

» 

» 

2.  %  FREQ  OF 

RAIN  AND/OR  DRIZZLE: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

» 

» 

« 

» 

» 

» 

» 

« 

* 

« 

* 

« 

* 

03-05  LST 

0 

0 

C 

0 

1 

2 

12 

14 

8 

# 

0 

0 

3 

06-08  LST 

K 

» 

« 

» 

» 

* 

» 

» 

» 

» 

# 

♦ 

09-11  LST 

0 

0 

0 

0 

1 

5 

9 

12 

9 

1 

0 

0 

3 

12-14  LST 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

« 

» 

» 

« 

# 

15-17  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

8 

8 

10 

1 

0 

0 

3 

18-20  LST 

)( 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

« 

» 

» 

» 

# 

21-23  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

7 

10 

7 

# 

0 

0 

2 

ALL  HOURS 

* 

• 

» 

» 

» 

» 

» 

« 

» 

* 

» 

# 

3.  %  FREQ  OF 

SNOW  AND/OR  ICE  PELLETS: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 
03-05  LST 

» 

16 

* 

14 

» 

17 

» 

14 

10 

» 

6 

» 

* 

2 

» 

6 

» 

33 

* 

23 

19 

13 

06-08  LST 
09-11  LST 

» 

19 

» 

16 

« 

17 

15 

* 

15 

» 

3 

» 

0 

« 

4 

» 

9 

» 

29 

» 

24 

* 

28 

# 

15 

1 2-1 4  LST 

» 

» 

» 

« 

» 

» 

15-17  LST 

1 6 

14 

9 

12 

11 

1 

1 

2 

10 

30 

23 

21 

13 

18-20  LST 
21-23  LST 

» 

22 

» 

16 

» 

13 

* 

17 

* 

11 

« 

3 

« 

# 

« 

2 

* 

10 

« 

30 

* 

31 

# 

34 

# 

16 

ALL  HOURS 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

* 

o 

o 

SURFACE 

WIND 

SPEEDS 

>  25 

KNOTS 

( INCLUDING  GUSTS) : 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

« 

» 

» 

» 

« 

» 

» 

« 

» 

* 

* 

# 

# 

03-05  LST 

3 

1 

# 

1 

0 

0 

# 

1 

2 

2 

2 

2 

1 

06-08  LST 

« 

» 

» 

» 

* 

» 

» 

» 

» 

* 

# 

> 

09-1 1  LST 

4 

2 

// 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

12-14  LST 

« 

» 

» 

» 

» 

» 

• 

« 

» 

» 

* 

# 

# 

15-17  LST 

2 

1 

0 

1 

# 

0 

1 

2 

2 

2 

3 

2 

1 

18-20  LST 

« 

» 

» 

» 

» 

• 

« 

» 

» 

* 

21-23  LST 

2 

1 

# 

0 

0 

1 

2 

1 

1 

3 

2 

1 

ALL  HOURS 

» 

» 

* 

« 

» 

» 

» 

» 

• 

» 
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REMARKS:  *  =■  DATA  NOT  AVAILABLE,  #-0.0<0.5,  MI  -  STATUTE  MILES 

0  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTHS/YEAR 

SOURrE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  FOR  7701-8512  6  HRLY 

2. 

3. 


5.  % 

FREQ 

OF 

CEILING 

AND/OR 

VISIBILITY 

(CIG/VIS)  < 

800/2 

MI: 

00-02 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

LST 

» 

» 

* 

« 

* 

« 

« 

» 

» 

* 

03-05 

LST 

10 

5 

3 

12 

19 

15 

23 

23 

15 

11 

7 

4 

12 

06-08 

LST 

» 

* 

» 

« 

K 

* 

» 

« 

» 

» 

» 

* 

09-11 

LST 

11 

10 

6 

10 

19 

12 

15 

23 

20 

19 

7 

7 

13 

12-14 

LST 

« 

» 

» 

« 

» 

* 

» 

» 

» 

» 

» 

* 

15-17 

1ST 

15 

10 

5 

9 

14 

9 

14 

6 

14 

16 

9 

10 

10 

18-20 

LST 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

* 

« 

» 

* 

21-23 

LST 

10 

6 

4 

11 

17 

12 

18 

16 

17 

13 

9 

6 

12 

ALL  HOURS 

» 

* 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

K 

» 

* 

» 

* 

6.  % 

FREQ 

OF 

CIG/VIS 

<  500/1 

.5  Mil 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

* 

» 

» 

» 

« 

» 

» 

» 

» 

« 

» 

03-05 

LST 

10 

3 

3 

10 

15 

12 

15 

14 

10 

5 

5 

4 

9 

06-08 

LST 

» 

« 

* 

» 

» 

» 

» 

* 

» 

» 

» 

« 

09-11 

LST 

10 

8 

6 

8 

9 

8 

7 

9 

10 

12 

5 

4 

8 

12-1  4 

LST 

» 

» 

» 

» 

K 

« 

» 

* 

» 

» 

« 

* 

» 

15-17 

LST 

10 

8 

4 

5 

7 

5 

7 

2 

6 

6 

5 

7 

6 

18-20 

LST 

» 

» 

« 

» 

» 

» 

» 

» 

« 

« 

» 

» 

» 

21-23 

LST 

9 

6 

3 

9 

11 

8 

9 

8 

8 

6 

6 

4 

7 

ALL  HOURS 

» 

» 

» 

» 

» 

* 

« 

» 

» 

» 

» 

* 

» 

7.  % 

FREQ 

OF 

CIG/VIS 

<  300/1 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

» 

« 

* 

* 

* 

* 

» 

» 

* 

* 

* 

« 

03-05 

LST 

5 

1 

2 

8 

10 

9 

9 

8 

3 

2 

1 

3 

5 

06-08 

LST 

» 

» 

» 

* 

» 

» 

« 

» 

» 

« 

» 

* 

» 

09-11 

LST 

6 

4 

4 

4 

4 

2 

2 

2 

5 

4 

2 

3 

4 

12-14 

LST 

» 

» 

» 

» 

« 

» 

» 

» 

» 

» 

« 

» 

« 

15-17 

LST 

7 

4 

3 

3 

4 

3 

1 

2 

2 

3 

4 

3 

18-20 

LST 

« 

» 

* 

» 

* 

« 

» 

» 

« 

» 

» 

» 

* 

21-23 

LST 

7 

3 

2 

5 

7 

3 

3 

5 

4 

3 

2 

3 

4 

ALL  HOURS 

« 

* 

» 

« 

« 

* 

« 

* 

« 

* 

« 

» 

* 

8.  % 

FREQ 

OF 

CIG/VIS 

<  100/0 

.25  MI 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

* 

• 

» 

» 

» 

* 

« 

» 

» 

« 

» 

* 

* 

03-05 

LST 

2 

0 

2 

3 

1 

3 

2 

0 

0 

0 

1 

1 

06-08 

LST 

» 

» 

» 

« 

* 

* 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

09-1 1 

LST 

1 

1 

1 

0 

0 

1 

3 

2 

0 

1 

1 

12-14 

LST 

» 

* 

» 

» 

» 

» 

K 

* 

» 

* 

» 

« 

15-17 

fST 

1 

1 

0 

# 

0 

0 

1 

0 

2 

y/ 

18-20 

:^T 

* 

» 

* 

» 

« 

» 

* 

« 

* 

» 

* 

» 

21-23 

LST 

1 

1 

0 

1 

2 

1 

# 

2 

1 

2 

1 

1 

ALl,  HOURS 

» 

« 

» 

« 

* 

» 

» 

» 

« 
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prcparcd  ev  usafetac 

ST*TioHN*Ke  GREENWOOD, 

NOVA  SCOTIA,  CANADA 

PERIOD  VARIED 

STM  LTRS  y 

OCTOBER  1979 

j  N44  59  W64 

55 

ELEV  h:  '•t 

WBAN  NO  14<. 

WMO  NO  “^4 

»»EAM  NUMBER  OF  DAYS  OCCURRENCE  OF 

TT 

"■  I  '“0»  i'Alxl  T  'f-Pf" 

'  ,•».  I  ”  i  ' 

U  T 

- K  T“  '  '1  “  »  I  ^ - ■ 


Ill 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  SHELBURNE,  NS,  CANADA  STATION  ih.  713990  ICAO  ID;  WOS 

LOCATION:  43‘’1t3'N,  OeSoiS'W  ELEVATION  (FEET):  98  LST  -  CKr:-4 

PREPARED  BY:  USAFETAC/BCR,  OCT  1986  PERIOD:  JUL  77  -  DEC  85 


SOURCE 


NO. 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1.  TEMPERATURE  («F) 

3  =  YARMOUTH, 

NOVA 

SCOTIA 

38  MILES  WEST  (716030) 

EXTREME  MAX 

3 

55 

54 

66 

73 

76 

83 

86 

85 

83 

76 

66 

61 

86 

MEAN  DLY  MAX 

1 

30 

35 

39 

48 

57 

66 

64 

63 

65 

56 

47 

38 

51 

MEAN 

1 

25 

29 

32 

40 

49 

57 

56 

56 

58 

49 

41 

32 

46 

MEAN  DLY  MIN 

1 

18 

23 

26 

34 

42 

49 

49 

49 

50 

42 

35 

25 

41 

EXTREME  MIN 

3 

-6 

-12 

-2 

15 

25 

30 

41 

39 

31 

25 

10 

-11 

-12 

#  DAYS  >  90 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  T  32 

1 

29 

23 

24 

14 

3 

if 

0 

0 

if 

5 

15 

23 

135 

#  DAYS  T  0 

1 

3 

1 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

5 

2.  PRECIPITATION  (INCHES) 

PRECIPITATION 

FROM  YARMOUTH, 

NOVA  , 

SCOTIA  (716030) 

MAXIMUM 

* 

* 

* 

it 

* 

« 

it 

it 

it 

it 

» 

MEAN 

3 

4.90 

4.30 

4.30  3-70 

3.40  3.10  3.40 

3.30 

3.70 

4.20 

4.10 

4.80 

47.: 

MINIMUM 

* 

* 

* 

it 

it 

it 

it 

it 

« 

« 

MAX  24  HR 

* 

* 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

a 

» 

#  DAYS  >  01 

3 

11.2 

10.4 

10.1 

9.2 

8.7 

6.8 

7.2 

7.1 

8.0 

8.8 

8.6 

11  .1 

107.: 

#  DAYS  T  0.5 

* 

* 

It 

it 

it 

it 

* 

it 

it 

it 

it 

» 

3.  SNOWFALL 

(INCHES) 

SNOWFALL  1 

FROM 

YARMOUTH, 

NOVA  SCOTIA  (716030) 

MEAN 

3 

20.6 

21.8 

13.1 

5.1 

.1 

0 

0 

0 

0 

,2 

3.2 

15.7 

47.2 

MAXIMIW 

* 

it 

it 

it 

* 

it 

it 

it 

it 

« 

MAX  24  HR 

* 

* 

it 

it 

it 

* 

it 

it 

it 

it 

* 

#  DAYS  >  0.1 

It 

It 

It 

it 

a 

it 

» 

n 

it 

it 

it 

» 

#  DAYS  T  1 .5 

3 

4.3 

3.9 

1.7 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

.5 

3.2 

13.6 

4.  MEAN  RELATIVE  HUMIDITY  ($)  / 

VAPOR 

PRESSURE  (IN  Hg)  / 

DEWPOINT  (‘ 

^F) 

112 


REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE  #  -  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5*,  AS 
APPLICABLE  $  -  *  CALM  >  PVLG  DRCTN 

t  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTH/YEAR 

SOJRCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  8007-8512 

2. 

3.  WORLDWIDE  AIRFIELD  CLIMATIC  DATA  SUMMARIES  (YARMOUTH,  NOVA  SCOTIA) 

UP  TO  90  YR  POR 


7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (*  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 
(CIG/VIS)  <  3000/3  STATUTE  MILES  (MI)  (SOURCE  NO.  1): 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

38 

44 

V 

37 

48 

42 

49 

44 

35 

24 

39 

35 

39 

03-05  LST 

38 

46 

41 

43 

52 

46 

55 

52 

42 

24 

34 

35 

42 

06-08  LST 

46 

45 

42 

45 

49 

43 

53 

58 

45 

31 

38 

44 

44 

09-11  LST 

42 

42 

47 

44 

42 

39 

40 

40 

3^1 

31 

37 

46 

40 

12-14  LST 

40 

46 

47 

40 

40 

33 

32 

34 

28 

30 

41 

49 

38 

15-17  LST 

43 

44 

41 

34 

38 

27 

31 

28 

22 

28 

40 

45 

35 

18-20  LST 

40 

^3 

38 

33 

29 

32 

33 

22 

26 

36 

43 

3^ 

21-23  LST 

39 

41 

39 

37 

41 

36 

39 

^<3 

27 

23 

43 

41 

37 

ALL  HOURS 

41 

44 

41 

39 

44 

37 

41 

40 

32 

27 

39 

43 

39 

8.  %  FREQ 

OF  CIG/VIS  < 

1500/3 

MI  (SOURCE 

NO,  1) 

; 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

24 

28 

29 

30 

43 

37 

45 

39 

32 

18 

27 

21 

31 

03-05  LST 

24 

31 

31 

32 

46 

42 

53 

47 

39 

16 

22 

24 

3^1 

06-08  LST 

26 

32 

32 

36 

44 

41 

50 

44 

40 

21 

26 

26 

35 

09-11  LST 

23 

28 

31 

31 

36 

32 

36 

32 

27 

18 

23 

29 

29 

12-14  LST 

22 

25 

29 

21 

30 

25 

24 

24 

19 

16 

24 

28 

24 

15-17  LST 

26 

21 

28 

18 

26 

20 

24 

22 

16 

16 

24 

29 

23 

18-20  LST 

26 

25 

27 

23 

31 

25 

27 

27 

18 

17 

22 

25 

24 

21-23  LST 

22 

27 

30 

27 

37 

32 

36 

38 

24 

17 

25 

26 

28 

ALL  HOURS 

25 

27 

30 

27 

37 

32 

37 

34 

27 

17 

24 

26 

29 

9.  *  FRES 

OF  CIG/VIS  < 

1000/2 

MI  (SOURCE 

NO,  1) 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

18 

22 

24 

26 

40 

35 

44 

28 

13 

22 

17 

27 

03-05  LST 

18 

24 

26 

28 

40 

39 

51 

44 

35 

11 

19 

19 

30 

06-08  LST 

18 

26 

27 

30 

38 

36 

45 

41 

33 

18 

20 

21 

30 

09-11  LST 

17 

22 

27 

25 

30 

25 

31 

27 

20 

13 

18 

21 

23 

12-14  LST 

14 

16 

26 

18 

23 

19 

19 

19 

14 

13 

19 

19 

18 

15-17  LST 

17 

16 

25 

16 

21 

19 

19 

20 

11 

13 

20 

23 

18 

13-20  LST 

15 

20 

25 

19 

26 

25 

24 

22 

13 

14 

17 

18 

20 

21-23  LST 

16 

19 

26 

24 

32 

30 

35 

35 

20 

1 3 

20 

21 

23 

ALL  HOURS 

17 

21 

26 

23 

31 

29 

34 

30 

22 

14 

19 

20 

24 

10,  i  fret: 

1  OF  CIG/VIS  < 

200/0, 

.5  MI 

(SOURCE  NO. 

1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

t»V 

DEC 

ANN 

00--02  LST 

3 

5 

9 

7 

13 

15 

25 

18 

10 

3 

6 

3 

10 

03-05  LST 

2 

7 

9 

10 

12 

13 

32 

20 

14 

3 

5 

3 

11 

06-08  LST 

1 

4 

8 

9 

13 

14 

25 

22 

12 

0 

4 

3 

10 

09-11  LST 

2 

3 

6 

6 

7 

5 

8 

5 

2 

3 

3 

4 

5 

12-14  LST 

1 

2 

2 

4 

1 

4 

3 

3 

# 

2 

2 

4 

2 

15-17  LST 

3 

2 

4 

5 

2 

7 

4 

4 

1 

1 

2 

3 

3 

18-20  LST 

4 

5 

5 

6 

8 

9 

10 

9 

4 

2 

4 

2 

6 

21-23  LST 
ALL  HOURS 

2 

3 

5 

? 

? 

11 

9 

14 

10 

U 

1 

I 

2 

3 

8 

7 

OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SIM«RY 


STATION;  SHELBURNE,  NS,  CANADA  STATION  #:  713990  ICAO  ID;  WOS 

LOCATION;  US^'IS'N,  065®15’W  ELEVATION  (FEET):  98  LST  -  CUT:  -4 

PREPARED  BY;  USAFETAC/BCR ,  OCT  1986  PERIOD;  JUL  77  -  DEC  85 


1 . 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  {%  FREQ)  OF 


THUNDERSTORMS: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

0 

0 

0 

0 

# 

# 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

03-05  LST 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

2 

0 

# 

0 

0 

0 

# 

06-08  LST 

0 

0 

0 

1 

0 

# 

1 

1 

# 

# 

# 

0 

# 

09-11  LST 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

# 

* 

# 

0 

0 

0 

# 

12-14  LST 

0 

0 

0 

# 

0 

0 

1 

# 

0 

0 

0 

0 

# 

15-17  LST 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

0 

# 

0 

0 

0 

# 

18-20  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

# 

0 

# 

21-23  LST 

0 

0 

0 

# 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

ALL  HOURS 

0 

0 

# 

# 

# 

» 

1 

# 

# 

# 

If 

0 

# 

2.  $  FREQ  OF 

RAIN 

JAN 

AND/OR  1 

FEB 

DRIZZLE; 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

8 

9 

11 

ly 

19 

15 

12 

14 

11 

8 

14 

14 

13 

03-05  LST 

9 

15 

18 

18 

27 

13 

12 

13 

11 

12 

13 

15 

15 

06-08  LST 

9 

12 

’3 

17 

22 

17 

16 

13 

11 

15 

19 

15 

15 

09-11  LST 

10 

14 

14 

16 

18 

13 

10 

11 

10 

16 

17 

18 

14 

12-14  LST 

n 

i 

8 

13 

14 

15 

15 

17 

14 

10 

10 

9 

13 

17 

14 

15-17  LST 

14 

15 

17 

16 

10 

10 

9 

11 

18 

19 

14 

18-20  LST 

8 

11 

14 

15 

18 

14 

8 

9 

11 

13 

19 

21 

14 

21-23  LST 

11 

10 

16 

14 

20 

12 

7 

13 

12 

12 

20 

18 

13 

ALL  HOURS 

9 

12 

14 

16 

19 

15 

10 

11 

10 

13 

17 

17 

14 

3.  %  FREQ  OF 

SNOW 

JAN 

AND/OR 

FEB 

ICE  PELLETS; 

MAR  APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

18 

12 

8 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

12 

5 

03-05  LST 

24 

11 

12 

6 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

12 

6 

06-08  LST 

24 

10 

12 

6 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

12 

5 

09-11  LST 

25 

16 

10 

9 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

16 

7 

12-14  LST 

23 

12 

5 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

15 

5 

15-17  LST 

24 

13 

8 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

13 

5 

18-20  LST 

22 

11 

9 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

12 

5 

21-23  LST 

25 

10 

12 

6 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

3 

11 

6 

ALL  HOURS 

23 

12 

10 

6 

# 

0 

0 

0 

0 

# 

2 

13 

6 

1,  FREQ  OF  SURFACE  WIND  SPEEDS  >  25  KNOTS  (INCLUDING  GUSTS); 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

8 

7 

8 

6 

1 

2 

1 

0 

1 

1 

5 

8 

4 

03-05  LST 

6 

7 

6 

5 

2 

3 

1 

1 

1 

1 

5 

9 

4 

06-08  LST 

7 

5 

10 

7 

2 

4 

# 

1 

If 

1 

5 

9 

4 

09-11  LST 

5 

6 

11 

8 

2 

3 

# 

1 

1 

5 

7 

9 

5 

12-14  LST 

10 

9 

18 

18 

6 

7 

2 

3 

8 

11 

11 

8 

15-17  LST 

7 

9 

21 

16 

4 

6 

2 

2 

1 

6 

10 

9 

7 

18-20  LST 

7 

6 

12 

9 

4 

3 

1 

1 

1 

5 

8 

5 

21-23  LST 

5 

7 

12 

7 

1 

2 

f 

1 

# 

1 

5 

8 

3 

ALL  HOURS 

7 

7 

7 

10 

3 

4 

1 

1 

1 

3 

7 

9 

5 

114 


REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE,  #-0.0<0.5,  MI-  STATUTE  MILES 

0  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTHS/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  FOR  8007-8512 

2. 

3.  WORLDWIDE  AIRFIELD  CLIMATIC  DATA  SUttlARIES  (YARMOUTH,  NOVA  SCOTIA) 
UP  TO  90  YEARS  POR 


5.  %  FREQ  OF  CEILING  AND/OR 

VISIBILITY 

(CIG/VIS)  < 

800/2  MI: 

00-02  Lsr 

JAN 

FEB 

MAh 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

14 

22 

23 

22 

36 

34 

44 

28 

11 

18 

15 

25 

03-05  LST 

15 

23 

25 

25 

37 

38 

49 

43 

33 

11 

18 

17 

28 

06-08  LST 

16 

24 

25 

26 

35 

33 

44 

40 

30 

15 

18 

18 

26 

09-11  LST 

16 

17 

23 

21 

25 

23 

29 

24 

18 

12 

16 

17 

20 

12-14  LST 

13 

25 

16 

19 

18 

11 

12 

1Z 

17 

16 

15-17  LST 

15 

14 

24 

15 

19 

18 

18 

17 

10 

12 

18 

16 

16 

18-20  LST 

13 

il 

24 

17 

23 

23 

2S 

21 

12 

12 

15 

16 

18 

21-23  LST 

14 

1b 

22 

21 

29 

29 

34 

30 

18 

12 

18 

19 

22 

ALL  HOURS  15  18 

6.  %  FREQ  OF  CIG/VIS  <  500/1 

24 

1.5  MI 

20 

28 

27 

32 

25 

20 

12 

17 

17 

22 

00-02  LST 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

8 

15 

18 

16 

29 

28 

40 

30 

21 

8 

12 

9 

18 

03-05  LST 

7 

15 

17 

21 

30 

30 

44 

38 

24 

9 

12 

9 

21 

06-08  LST 

11 

17 

17 

20 

28 

26 

41 

35 

23 

13 

12 

9 

21 

09-11  LST 

12 

11 

13 

17 

18 

17 

21 

19 

12 

9 

11 

10 

14 

12-14  LST 

9 

8 

15 

12 

11 

13 

12 

13 

7 

7 

9 

11 

11 

15-17  LST 

11 

9 

15 

12 

13 

15 

14 

12 

7 

7 

9 

12 

11 

18-20  LST 

10 

10 

14 

12 

l8 

20 

20 

15 

10 

8 

10 

10 

13 

21-23  LST 

8 

11 

16 

14 

23 

23 

29 

26 

14 

8 

11 

10 

16 

ALL  HOURS  10 

7.  %  FREQ  OF  CIG/VIS 

12 

<  300/1 

16 

MI: 

13 

21 

22 

28 

24 

15 

9 

11 

10 

16 

00-02  LST 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

ANN 

4 

10 

9 

19 

19 

33 

33 

13 

6 

9 

5 

14 

03-05  LST 

3 

10 

14 

16 

18 

21 

37 

28 

20 

6 

8 

6 

16 

06-08  LST 

6 

11 

11 

14 

19 

21 

34 

29 

19 

10 

7 

6 

16 

09-11  LST 

10 

8 

10 

11 

13 

13 

15 

12 

6 

5 

7 

7 

10 

12-14  LST 

5 

6 

7 

9 

6 

11 

8 

7 

2 

3 

5 

6 

6 

15-17  LST 

7 

5 

9 

9 

7 

11 

8 

7 

3 

2 

4 

7 

7 

18-20  LST 

7 

6 

8 

9 

15 

16 

12 

7 

5 

7 

5 

9 

21-23  LST 

6 

7 

12 

9 

1^ 

18 

25 

21 

11 

5 

9 

6 

12 

ALL  HOURS  6  9 

8.  %  FREQ  OF  CIG/VIS  <  100/C 

11  11 

1.25  MI: 

14 

16 

22 

19 

10 

5 

7 

6 

11 

00-02  LST 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DX 

ANN 

1 

2 

4 

2 

6 

6 

14 

12 

6 

1 

3 

1 

5 

03-05  LST 

2 

4 

6 

4 

7 

5 

18 

12 

8 

1 

3 

1 

6 

06-08  LST 

# 

1 

6 

4 

6 

5 

15 

13 

7 

2 

2 

1 

5 

09-11  LST 

1 

1 

3 

3 

2 

2 

8 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

12-14  LST 

0 

1 

» 

1 

0 

2 

2 

# 

0 

# 

1 

# 

1 

15-17  LST 

1 

1 

2 

2 

# 

2 

1 

1 

# 

0 

0 

1 

1 

18-20  LST 

2 

2 

3 

2 

4 

5 

5 

5 

1 

# 

1 

1 

3 

21-23  LST 

1 

2 

6 

1 

5 

10 

11 

11 

3 

1 

3 

1 

5 

ALL  HOURS 

1 

2 

4 

2 

4 

5 

9 

•7 

1 

3 

1 

2 

1 

4 
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OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  BIG  TROUT  LAKE,  ONT,  CANADA 
LOCATION:  53®'»9’N,  89®5VW 
PREPARED  BY:  USAFETAC/ECR ,  OCT  1986 


STATION  #;  718480 

ELEVATION  (FEET):  734 
PERIOD:  VARIED 


ICAO  ID:  CYTL 
LST  -  OfT:  -6 


SOURCE 


NO. 

1.  TEMPERATURE  (®F) 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

EXTREJffi  MAX 

3 

35 

41 

53 

70 

86 

89 

96 

87 

84 

75 

50 

40 

96 

MEAN  DLY  MAX 

3 

-1 

4 

18 

34 

48 

61 

70 

67 

56 

42 

22 

5 

36 

MEAN 

3 

-11 

-7 

5 

23 

38 

52 

61 

59 

49 

36 

16 

-3 

27 

MEAN  DLY  MIN 

3 

-21 

-18 

-8 

11 

28 

42 

51 

59 

41 

39 

19 

-11 

17 

EXTREME  MIN 

3 

-54 

-52 

-45 

-26 

-5 

19 

32 

30 

18 

-2 

-32 

-48 

-54 

#  DAYS  >  90 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

#  DAYS  Z  32 

1 

31 

28 

31 

27 

17 

3 

0 

# 

5 

19 

28 

31 

220 

#  DAYS  T  0 

1 

28 

22 

19 

5 

# 

0 

0 

0 

0 

# 

# 

8 

82 

2.  PRECIPITATION  (INCHES) 


MAX 

ft 

ft 

« 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

» 

MEAN 

3 

1.15 

1 .02 

.68 

1.21 

1.78  3.04 

3.96 

3.66 

2.93  2.10 

2.04 

1.17 

24.7 

MIN 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

« 

ft 

ft 

» 

» 

MAX  24  HR 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

» 

ft 

ft 

» 

* 

#  DAYS  >0.01 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

» 

ft 

ft 

« 

« 

#  DAYS  y  0.5 

# 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

» 

ft 

ft 

« 

» 

3.  SNOWFALL 

(INCHES) 

MEAN 

3 

11.5 

10.2  6.6 

8.9 

8.5 

.1 

.1 

0 

2.3 

8.7 

18.4 

9.8 

85.1 

MAXIMUM 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

» 

ft 

ft 

« 

# 

MAX  24  HR 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

« 

ft 

ft 

» 

« 

#  DAYS  >  0.1 

3 

3-7 

3.3  2.2 

3.8 

5.3 

6.8 

7.9 

7.5 

6.7 

5.2 

5.1 

3.8 

6.3 

#  DAYS  T  1 .5 

3 

2,i< 

2,1 

1.3 

1.8 

1.7 

0 

0 

0 

.4 

1.8 

ft 

2.0 

» 

4.  MEAN  REUTIVE  HUMIDITY  (f)  /  VAPOR 

PRESSURE  I 

(IN  Hg)  /  DEWPOINT  (' 

>F) 

RH  (05  LST) 

1 

79 

81 

81 

81 

83 

84 

84 

88 

87 

85 

85 

82 

83 

RH  (15  LST) 

1 

75 

75 

72 

60 

53 

58 

55 

62 

66 

73 

79 

78 

67 

VAPOR  PRESS 

1 

.03 

.04 

.06 

.11 

.18 

.28 

.38 

.38 

.25 

.  1  0 

.09 

.04 

.17 

DEWPOINT 

« 

» 

» 

« 

» 

» 

« 

ft 

ft 

« 

» 

5.  SURFACE  WINDS  (16 

PT/KNOTS)  /  99.95*  HIGHEST 

PRESSURE  ALTITUDE  (FEET) 

PVLG  DRCTN 
MEAN  SPEED 

1 

W 

W 

N 

N 

E 

N 

W 

w 

N 

s 

W 

W 

w 

(PVLG  DRCTN) 
MEAN  SPEED 

1 

8 

7 

10 

10 

10 

10 

8 

8 

10 

10 

8 

9 

9 

(ALL  OBS) 

1 

8 

7 

8 

8 

8 

8 

7 

8 

9 

10 

9 

9 

8 

MAX  (PK  GST) 

» 

. 

» 

* 

» 

. 

. 

. 

* 

ft 

» 

« 

PRESSURE  ALT 

1 

1400 

1450  1650 

1200 

1250 

1350 

1300 

1550 

1450 

1550 

1600 

1600 

1600 

6.  MEAN  CLOUD  COVER 

(EIGHTHS)  /  THUNDERSTORMS  / 

FOG  /  BLOWING  SAND  &  DUST  (BNBD) 

CLD  COVER 

1 

5 

5 

5 

5 

5 

6 

5 

6 

6 

6 

6 

5 

5 

Em  m  7 

1 

? 

9 

S 

! 

] 

\ 

§ 

? 

DAYS  BNBD  <  7 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

ANN 
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REMARKS:  *  =  DATA  NOT  AVAILABLE  #  -  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5*,  AS 
APPLICABLE  $  =  $  CALM  >  PVLG  DRCTN 

-  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  2U  HRS/DAY  OR  <  12  MONTH/YEAR 


SOURCE(S): 


1  .  USAFETAC  DATSAV  POR  7707-7512 

2. 

3.  WORLDWIDE  AIRFIELD  CLIMATIC  DATA  SUMMARIES  12-30  YR  POR 


7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (%  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 
(CIG/VIS)  <  3000/3  STATUTE  MILES  (MI)  (SOURCE  NO.  1); 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

22 

21 

19 

20 

24 

22 

11 

20 

29 

41 

45 

29 

25 

03-05 

LST 

26 

22 

22 

22 

29 

27 

17 

27 

3^1 

45 

48 

28 

29 

06-08 

LST 

26 

27 

25 

27 

33 

31 

18 

32 

39 

49 

51 

30 

32 

09-11 

LST 

22 

22 

24 

24 

28 

32 

17 

zl 

44 

52 

51 

32 

32 

12-lM 

LST 

19 

25 

23 

21 

21 

28 

18 

42 

52 

48 

28 

2" 

15-17 

LST 

19 

23 

25 

18 

20 

24 

14 

23 

33 

45 

47 

26 

24 

18-20 

LST 

22 

21 

23 

17 

18 

21 

8 

17 

26 

38 

44 

27 

24 

21-23 

LST 

21 

18 

19 

15 

19 

21 

10 

17 

27 

38 

44 

30 

23 

ALL  HOURS 

22 

22 

23 

21 

24 

25 

14 

23 

34 

45 

47 

29 

27 

CO 

FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

1500/3 

MI  (SOURCE 

NO,  1) 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

12 

13 

13 

10 

17 

16 

8 

15 

19 

23 

27 

19 

16 

03-05 

LST 

16 

14 

14 

15 

22 

20 

12 

22 

24 

26 

28 

20 

20 

06-08 

LST 

17 

17 

14 

19 

26 

24 

14 

26 

31 

33 

34 

23 

23 

09-11 

LST 

15 

15 

14 

14 

18 

21 

12 

22 

29 

32 

37 

22 

21 

12-14 

LST 

12 

13 

16 

9 

11 

16 

8 

15 

21 

30 

33 

19 

25 

15-17 

LST 

12 

12 

17 

9 

10 

13 

6 

10 

15 

26 

32 

19 

23 

18-20 

LST 

12 

12 

14 

9 

9 

12 

5 

8 

15 

22 

27 

18 

20 

21-23 

LST 

11 

11 

12 

7 

10 

13 

6 

12 

17 

21 

27 

19 

21 

ALL  HOURS 

13 

13 

14 

12 

17 

17 

9 

16 

21 

25 

31 

20 

21 

9.  % 

FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

1000/2 

MI  (SOURCE 

NO.  1) 

s 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

5 

9 

8 

5 

9 

9 

5 

10 

9 

16 

12 

9 

03-05 

LST 

8 

10 

7 

7 

12 

13 

9 

16 

13 

14 

15 

11 

11 

06-08 

LST 

10 

10 

9 

12 

15 

18 

10 

20 

22 

19 

19 

1 3 

15 

09-11 

LST 

9 

6 

10 

7 

8 

12 

7 

15 

16 

21 

25 

lo 

13 

12-14 

LST 

6 

6 

10 

4 

7 

8 

4 

8 

9 

19 

20 

11 

9 

15-17 

LST 

5 

7 

9 

4 

6 

8 

4 

6 

8 

15 

18 

10 

8 

18-20 

LST 

6 

5 

9 

4 

6 

9 

2 

5 

10 

13 

16 

10 

8 

21-23 

LST 

5 

7 

8 

5 

6 

9 

4 

7 

10 

12 

16 

11 

8 

ALL  HOURS 

7 

8 

9 

6 

9 

11 

6 

11 

12 

16 

18 

12 

10 

10,  %  FREQ  OF  CIG/VIS  < 

200/0, 

5  MI 

(SOURCE  NO, 

1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

0 

1 

if 

if 

if 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

03-05 

LST 

# 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

2 

1 

2 

1 

1 

06-08 

LST 

# 

if 

1 

1 

2 

1 

if 

2 

1 

1 

3 

# 

1 

09-11 

LST 

1 

1 

1 

0 

if 

0 

if 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

12-14 

LST 

if 

1 

1 

if 

if 

0 

0 

# 

1 

1 

2 

1 

1 

15-17 

LST 

1 

# 

1 

» 

1 

if 

0 

0 

1 

# 

2 

1 

1 

18-20 

LST 

if 

if 

1 

if 

1 

if 

0 

0 

# 

1 

2 

1 

1 

21-23 

LST 

if 

1 

1 

if 

1 

1 

# 

1 

if 

1 

2 

1 

1 

ALL  HOURS 

if 

1 

1 

if 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 
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OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  BIG  TROUT  LAKE,  ONT,  CANADA  STATION  #:  718M80  ICAO  ID:  CYTL 
LOCATION:  53“'<9'N,  89®54'W  ELEVATION  (FEET):  734  LST  -  (KT:  -6 
PREPARED  BY:  USAFETAC/ECR ,  OCT  1986  PERIOD;  JUL  77-DEC  85 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  {%  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

0 

0 

0 

0 

# 

1 

1 

2 

0 

0 

0 

# 

03-05  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

1 

1 

# 

0 

0 

0 

06-08  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

09-11  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

f 

1 

0 

0 

0 

# 

12-14  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

# 

15-17  LST 

0 

0 

0 

0 

# 

2 

5 

1 

# 

0 

0 

0 

1 

18-20  LST 

0 

0 

0 

0 

1 

3 

1 

# 

0 

0 

0 

21-23  LST 

0 

0 

0 

0 

# 

1 

2 

1 

0 

0 

0 

ALL  HOURS 

0 

0 

0 

0 

# 

1 

2 

1 

0 

0 

0 

2.  %  FREQ  OF 

RAIN  AND/OR  DRIZZLE: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  1ST 

0 

1 

1 

2 

8 

17 

11 

15 

20 

11 

2 

1 

7 

03-05  LST 

# 

# 

# 

1 

7 

18 

12 

16 

19 

10 

1 

# 

7 

06-08  LST 

0 

# 

1 

1 

7 

18 

11 

16 

18 

9 

1 

# 

7 

09-11  LST 

0 

1 

1 

2 

10 

18 

12 

16 

19 

10 

2 

# 

8 

12-14  LST 

0 

1 

3 

2 

7 

19 

10 

15 

19 

11 

3 

# 

8 

15-17  LST 

0 

1 

2 

3 

9 

18 

12 

15 

20 

10 

2 

* 

8 

18-20  LST 

# 

# 

2 

3 

10 

19 

12 

14 

19 

12 

2 

# 

8 

21-23  LST 

0 

1 

2 

3 

9 

17 

13 

14 

20 

13 

2 

# 

8 

ALL  HOURS 

0 

1 

2 

2 

8 

18 

12 

15 

19 

11 

2 

8 

3.  %  FREQ  OF 

SNOW  AND/OR  : 

ICE  PELLETS: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

56 

50 

30 

19 

8 

3 

0 

0 

2 

20 

46 

60 

25 

03-05  LST 

60 

56 

34 

20 

10 

3 

# 

0 

4 

23 

49 

60 

27 

06-08  LST 

60 

50 

37 

17 

12 

4 

0 

# 

4 

22 

47 

58 

26 

09-11  LST 

54 

54 

33 

15 

9 

3 

0 

# 

5 

24 

48 

54 

25 

12-14  LST 

53 

47 

24 

11 

4 

2 

0 

0 

4 

24 

50 

57 

23 

15-17  LST 

45 

42 

26 

12 

5 

2 

0 

0 

3 

20 

45 

52 

22 

18-20  LST 

50 

41 

27 

12 

6 

2 

0 

0 

3 

19 

43 

53 

21 

21-23  LST 

58 

49 

29 

14 

6 

2 

0 

0 

2 

18 

46 

56 

22 

ALL  HOURS 

55 

49 

30 

15 

8 

3 

# 

# 

3 

21 

47 

56 

24 

4,  %  FREQ  OF  SURFACE 

WIND 

SPEEDS 

>  25 

KNOTS 

(INCLUDING  GUSTS): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

3 

1 

1 

3 

1 

4 

2 

3 

5 

5 

4 

2 

2 

03-05  LST 

3 

1 

1 

2 

1 

2 

2 

3 

5 

5 

4 

3 

2 

06-08  LST 

2 

# 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

4 

3 

O 

J 

2 

2 

09-11  LST 

3 

1 

3 

1 

2 

1 

3 

4 

3 

4 

2 

2 

12-14  LST 

2 

# 

2 

2 

1 

3 

1 

2 

4 

4 

4 

2 

2 

15-17  LST 

2 

1 

3 

3 

1 

6 

3 

3 

5 

5 

3 

2 

3 

18-20  LST 

2 

1 

3 

4 

1 

5 

6 

4 

6 

6 

4 

3 

4 

21-23  LST 

2 

1 

3 

4 

1 

7 

6 

4 

6 

5 

5 

2 

4 

ALL  HOURS 

2 

1 

2 

3 

1 

4 

3 

3 

5 

4 

4 

2 

3 
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REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE,  #  -  0.0  <  0.5,  MI  -  STATUTE  MILES 

0  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <24  HRS/DAY  C»  <  12  MONTHS/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  FOR  7707-8512 

2. 

3. 


5.  %  FREQ  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY  (CIG/VIS)  <  800/2  MI: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

5 

5 

7 

4 

7 

7 

5 

8 

8 

9 

12 

10 

7 

03-05 

LST 

6 

6 

7 

6 

9 

11 

8 

13 

10 

11 

13 

9 

9 

06-08 

LST 

8 

8 

7 

9 

12 

13 

8 

17 

18 

14 

15 

10 

12 

09-11 

LST 

7 

8 

9 

5 

6 

9 

4 

10 

11 

14 

20 

11 

10 

12-14 

LST 

5 

4 

7 

3 

6 

10 

2 

6 

6 

13 

16 

9 

7 

15-17 

LST 

4 

5 

7 

3 

5 

5 

3 

4 

7 

11 

13 

9 

6 

18-20 

LST 

5 

6 

8 

3 

5 

6 

2 

4 

7 

11 

13 

8 

7 

21-23 

LST 

4 

4 

7 

4 

4 

7 

3 

5 

7 

9 

12 

9 

6 

ALL  HOURS 

6 

6 

7 

5 

7 

9 

4 

8 

9 

12 

14 

9 

8 

6.  % 

FREQ  OF 

CIG/VIS 

<  500/1 

.5  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

3 

2 

5 

3 

3 

3 

2 

5 

4 

6 

8 

6 

4 

03-05 

LST 

5 

4 

6 

4 

4 

5 

4 

8 

5 

6 

9 

5 

5 

06-08 

LST 

5 

6 

5 

5 

5 

5 

3 

8 

7 

6 

10 

5 

5 

09-11 

LST 

3 

6 

5 

3 

2 

2 

1 

4 

4 

5 

11 

6 

4 

12-14 

LST 

3 

2 

4 

2 

2 

8 

# 

1 

3 

5 

10 

5 

4 

15-17 

LST 

3 

3 

6 

2 

3 

1 

1 

1 

3 

5 

8 

6 

4 

18-20 

LST 

3 

4 

5 

3 

2 

2 

1 

1 

3 

5 

9 

6 

4 

21-23 

LST 

3 

2 

5 

3 

2 

3 

2 

2 

2 

5 

9 

6 

4 

ALL  HOURS 

4 

4 

5 

3 

3 

3 

2 

4 

4 

5 

9 

6 

4 

7.  % 

FREQ  OF 

CIG/VIS 

<  300/1 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

2 

2 

3 

2 

2 

3 

1 

1 

2 

4 

6 

3 

3 

03-05 

LST 

3 

2 

2 

3 

3 

4 

1 

4 

4 

3 

6 

2 

3 

06-08 

LST 

2 

3 

3 

3 

3 

2 

1 

4 

2 

3 

6 

2 

3 

09-11 

LST 

2 

3 

3 

2 

# 

# 

# 

1 

1 

3 

7 

3 

2 

12-14 

LST 

2 

2 

2 

1 

1 

2 

0 

# 

2 

3 

7 

3 

2 

15-17 

LST 

1 

2 

4 

2 

2 

# 

0 

1 

2 

5 

3 

2 

18-20 

LST 

2 

2 

3 

2 

1 

1 

0 

1 

3 

5 

3 

2 

21-23 

LST 

1 

1 

3 

2 

1 

2 

1 

1 

3 

6 

3 

2 

ALL  HOURS 

2 

2 

3 

2 

2 

2 

# 

1 

2 

3 

6 

3 

2 

00 

FREQ  OF 

CIG/VIS 

<  100/C 

1.25  MI 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

0 

# 

0 

0 

0 

1 

# 

# 

1 

1 

if 

03-05 

LST 

0 

0 

# 

1 

# 

1 

1 

1 

1 

# 

1 

1 

1 

06-08 

LST 

0 

0 

1 

1 

1 

# 

# 

1 

0 

1 

1 

# 

1 

09-11 

LST 

» 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

1 

1 

0 

# 

12-14 

LST 

0 

# 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

# 

# 

1 

0 

15-17 

LST 

0 

0 

1 

# 

0 

0 

0 

0 

1 

# 

// 

18-20 

LST 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

# 

# 

1 

if 

» 

21-23 

LST 

0 

# 

0 

# 

0 

# 

// 

0 

if 

0 

if 

ALL  HOURS 

# 

# 

// 

1 

if 
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PtEPAlCO  IT 

USAfITAC 

AUGUST 
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ITATMNMUII  0TT*H«  ItP  ONTMIO 
kOOtnOM  N*>  u  NOTf  *0 


MIMS  tt'OfC  It 

IU»  1  *T* 


•THLras:  crm 

•MKM.:  MTO* 

TI»t« 


AWS  CLIMATIC  BRIEF 


leniMtHBlIUlall 


•  S 

54 

t6 

56 

•  7 

6l 

•  A 

62 

$2 

70 

nKMPiKrwpTaiTmi 
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il 
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ma.MurBi 
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fa 
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AMD 
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iS 

JAM  S3-Dec 

)S 

MT(  'OATANO 
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II 

W 
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14 
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15 
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12 
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12 
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12 

21.21 

U 

15 

15 

11 

15 

14 

13 
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12 

14 

16 

11 

u 
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10 
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21 

24 

16 

24 

26 
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25 

27 

16 

20 

21 

12 

If 

21 

11 

If 

If 

10 

21 

21 

ti 

17 

u 

If 

»» 

20 

11 

21 

1> 

IT 

1* 

IT 

1* 

15 

1> 

15 

MC^AIIOtT  UU^fTAC 

OCTOSi*  19" 


SYATIOM  MAMi 
LOCATION 


TORONTO  IVTL  ARI'T.  »3\’M«lO 
N43  4 1  "•>  -•  18 


Pfmoo  19)'-19^6l 

iLiV  :  &09‘ 


ITN  LTRS  •  :rr: 

VIAM  NO  94?91 
VMONO  ‘2<>:4 


AWS  CLIMATIC  BRIEF 


I  nnK?!i  ■nil  gill 


irSTAMrANYOuSKAC  WADS  1  A  CAIWCAT4  N  PtVC  ORCTN  H  1 

lASEO  ON  <  FULL  HOOrMS 
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ir  uiAPfTAC 

OCTOBER  1979 


STATION  MAMl  TrentOn  Atroort.  OnfArio.  CANAflA 

N44  07  W077  32 


AWS  CLIMATIC  BRIEF 


ff»IOI>  ,  VjrtK)  JINLTtS  [yjg 

?S3  FT  wtiMHO  04715 

- n— , - 716210 

'  Mam  HU«»f  •  Of  D«T»  OCCUIItHCf  0» 


A I  SPORT  hASOBOOk 
iASrcRN  CAHAOA 


IKATIC  normals 
CA!iA0!AN  he:  branch 


3  monthly  CANADIAN  RECORDS 

POR  Jan  62- Doc  76 

4  Horld-Mide  Airfield  $;(ffnaries.  Vol  !V 
POR:  UNKNOWN 


USAPETAC  f''T<\v  POR;  Mar  67-Jun  77 


‘  !  V  L  ^s> 

l-HAS  ?’ 

AS  ‘R  ISl 


38 

30 

25 

22 

36 

29 

32 

22 

32 

29 

29 

19 

31 

25 

28 

15 

33 

28 

28 

12 

34 

27 

28 

15 

36 

_ _ 

14 

35 

27 

27 

17 

or  ' 

. n  k  r* 

1  MTL 

CAtH 

U 

5^'- 

n 

11 

15 

20 

29 

39 

22 

18 

12 

u 

20 

16 

20 

36 

40 

24 

21 

19 

16 

26 

22 

27 

36 

36 

27 

23 

16 

17 

17 

22 

24 

35 

31 

24 

17 

16 

17 

11 

16 

19 

37 

34 

22 

14 

9 

12 

7 

9 

16 

32 

37 

20 

16 

19 

19 

21 

21 

20 

19 

21 

19 

18 

16 

16 

15 

18 
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STATION  MAMi  BAOOtvltle.  Qucbcc  .  CANADA 

LOCATION  »4S  20  MTl  00 


AWS  CLIMATIC  BRIEF 


PflMO  VartM  ITHlTtS  eyes 

tLIV  S36  FT  irUNNO  9479S 

,  _ '"""O  717270  . 

It  I  HtAM  HUMtla  oa  DATS  occuaaiNct  or 


I  GIIKTairaitW>l.-1BgTMiCT!ll 
I  ranreMTlIl-BKMMCTI 


unKnmnflminrai 


ilaaks  Source:  l.  AtJSSWO.  POA:  1950  •  1966 

2.  ARPT  Handbook  of  Canada;  POR:  1942  -  1973 

3.  Monthly  Record  for  Canada;  POR  1962  <  1976 

*  Figure  Taken  Out  of  RUSSWO.  ARPT  Handbook  Doubtful 
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OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SIMIARY 


STATION:  CHIBOUGAMAU/CHAPAIS,QUE» ,  CANADA 

LOCATION:  4946'N7431'W 

PREPARED  BY:  USAFETAC/ECR ,  JAN  1987 


STATION  #:  718220 

ELEVATIC»1  (FEET):  1270 
PERIOD:  7701-8512 


ICAO  IP:  YMT 
LST  -  OTT:  -5 


SOURCE 


NO. 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1.  TEMPERATURE  (°F) 

EXTREME  MAX 

» 

* 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

MEAN  DLY  MAX  1 

7 

14 

26 

40 

57 

66 

71 

68 

56 

44 

30 

13 

41 

MEAN  1 

-4 

4 

15 

31 

46 

56 

61 

58 

48 

38 

24 

5 

32 

MEAN  DLY  MIN  1 

-12 

-6 

4 

22 

37 

47 

52 

50 

41 

32 

18 

-3 

24 

EXTREME  MIN 

* 

« 

» 

* 

« 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

#  DAYS  >  90  1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  T  32  1 

31 

27 

31 

26 

13 

2 

0 

0 

5 

21 

28 

31 

215 

#  DAYS  T  0  1 

26 

19 

14 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

17 

78 

2.  PRECIPITATION  (INCHES) 

MAXIMUM  * 

* 

« 

» 

« 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

MEAN 

* 

* 

» 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

MINIMUM 

« 

* 

« 

« 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

MAX  24  HR 

* 

» 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

#  DAYS  >  0.01 

« 

» 

« 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

#  DAYS  T  0.5 

« 

» 

« 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

3.  SNOWFALL  (INCHES) 

MEAN 

* 

» 

* 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

MAXIMUM 

« 

» 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

MAX  24  HR 

* 

* 

» 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

#  DAYS  >  0.1 

* 

« 

* 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

DAYS  T  1 .5 

» 

* 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

4.  MEAN  RELATIVE  HUMIDITY  ($)  /  VAPOR  PRESSURE  (IN  Hg)  /  DEWPOINT  (°F) 


RH  (05  LST)  1 

74 

75 

77 

80 

83 

87 

89 

93 

93 

91 

88 

80 

84 

RH  (15  LST)  1 

72 

66 

56 

57 

53 

54 

56 

58 

68 

72 

80 

78 

64 

VAPOR  PRESS  1 

.04 

.06 

.08 

.13 

.21 

.31 

.38 

.38 

.29 

.20 

.12 

.06 

.19 

DEWPOINT 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

5.  SURFACE  WINDS  (16  PT/KNOTS)  /  99.95$  HIGHEST  PRESSURE  ALTITUDE  (FEET) 


PVLG  DRCTN 

MEAN  SPEED 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

(PVLG  DRCTN) 
MEAN  SPEED 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

(ALL  OBS) 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

MAX  (PK  GST) 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

PRESSURE  ALT 

1 

2550 

1950 

2100  2150 

1900 

1950 

1800 

1750 

1850  2150  2100 

2250 

2550 

6.  MEAN  CLOUD 

COVER 

(EIGHTHS)  / 

THUNDERSTORMS  / 

FOG 

/  BLOWING 

SAND  &  DUST  (BNBD) 

CLD  COVER 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

BMi  m  7 

1 

? 

1 

2 

? 

1 

5 

? 

5 

5 

? 

§ 

§ 

DAYS  BNBD  <  7 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 
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REMARKS:  *  =  DATA  NOT  AVAILABLE  #  -  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5$,  AS 
APPLICABLE  $  -  $  CALM  >  PVLG  DRCTN 

=  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  2k  HRS/DAY  OR  <  12  MONTH/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATS AV  POR  7707-8512 

2. 

3. 


7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  ($  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 


(CIG/VIS)  <  3000/3  STATUTE 

MILES  (MI) 

(SOURCE 

NO. 

1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

31 

31 

30 

30 

22 

17 

21 

29 

48 

54 

43 

33 

03-05  LST 

32 

29 

29 

41 

33 

29 

24 

30 

43 

51 

52 

46 

37 

06-08  LST 

35 

35 

32 

43 

37 

34 

28 

34 

52 

54 

56 

49 

42 

09-11  LST 

34 

32 

32 

40 

36 

33 

32 

34 

56 

55 

59 

48 

41 

12-1^1  LST 

35 

31 

32 

41 

34 

30 

28 

28 

47 

52 

64 

47 

39 

15-17  LST 

35 

32 

31 

37 

29 

24 

18 

22 

34 

47 

57 

47 

31 

18-20  LST 

31 

32 

29 

32 

27 

22 

14 

17 

27 

40 

52 

44 

30 

21-23  LST 

32 

30 

26 

34 

25 

21 

13 

16 

29 

39 

53 

45 

30 

ALL  HOURS 

33 

32 

30 

38 

31 

27 

22 

25 

40 

48 

56 

36 

36 

8.  %  FREQ 

OF  CIG/VIS  < 

1500/3 

MI  (SOURCE 

NO.  1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

22 

24 

15 

24 

18 

14 

11 

13 

16 

29 

37 

28 

21 

03-05  LST 

22 

22 

17 

30 

25 

20 

16 

23 

28 

35 

37 

31 

26 

06-08  LST 

27 

25 

21 

34 

28 

26 

19 

26 

33 

38 

40 

37 

30 

09-11  LST 

27 

26 

22 

29 

23 

19 

17 

17 

29 

38 

42 

36 

27 

12-14  LST 

25 

21 

20 

26 

16 

13 

8 

10 

19 

28 

46 

34 

22 

15-17  LST 

24 

22 

16 

22 

13 

9 

5 

8 

14 

23 

40 

34 

17 

18-2C  LST 

21 

22 

17 

21 

15 

9 

6 

8 

15 

20 

33 

30 

18 

21-23  LST 

22 

22 

1 3 

24 

16 

13 

7 

10 

15 

22 

33 

32 

19 

ALL  HOURS 

24 

23 

18 

26 

19 

15 

11 

14 

21 

29 

39 

33 

23 

9.  %  FREQ 

OF  CIG/VIS  < 

1000/2 

MI  (SOURCE 

NO.  1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

12 

13 

10 

16 

12 

8 

6 

8 

10 

19 

24 

16 

12 

03-05  LST 

12 

12 

11 

18 

17 

13 

11 

17 

17 

21 

22 

20 

16 

06-08  LST 

16 

16 

23 

19 

16 

12 

17 

24 

26 

23 

22 

19 

09-11  LST 

16 

16 

14 

20 

15 

10 

10 

7 

19 

21 

26 

24 

17 

12-14  LST 

15 

12 

11 

17 

9 

5 

3 

4 

11 

16 

27 

20 

13 

15-17  LST 

17 

12 

9 

15 

8 

5 

2 

4 

8 

15 

24 

20 

12 

18-20  LST 

13 

12 

8 

15 

8 

6 

3 

5 

9 

12 

19 

18 

11 

21-23  LST 

12 

13 

7 

13 

10 

7 

4 

6 

8 

15 

21 

20 

11 

ALL  HOURS 

14 

13 

10 

17 

12 

9 

6 

9 

13 

18 

23 

13 

14 

10.  %  FREQ 

!  OF  CIG/VIS  < 

200/0, 

.5  MI 

(SOURCE  NO.  1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

1 

0 

1 

# 

1 

1 

# 

# 

2 

# 

# 

1 

03-05  LST 

0 

1 

1 

2 

1 

2 

2 

2 

3 

2 

1 

1 

2 

06-08  LST 

# 

1 

# 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

1 

# 

1 

09-11  LST 

0 

# 

1 

1 

# 

0 

0 

0 

1 

1 

# 

# 

12-14  LST 

# 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

1 

1 

» 

15-17  LST 

1 

0 

1 

1 

0 

0 

# 

0 

0 

# 

1 

1 

18-20  LST 

1 

# 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

# 

ALL^Solii 

1 

# 

1 

1 

1 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

f 

2 

1 

# 

1 

t 

1 
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OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUPPLEMENT 


STATION:  CHIBOUGAMAU/CHAPAIS.QUE’,  CANADA  STATION#:  718220  ICAO  ID;  YMT 

LXATION:  49  46'N  74  31 'W  ELEVATION  (FEET);  1270  LST  -  (MT;  -5 

BY;  USAFETAC/ECR,  JAN  1987  PERIOD;  7701-8512 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (t  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS; 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DTC 

ANN 

00-02  LST 

» 

K 

« 

» 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

03-05  LST 

* 

* 

« 

« 

« 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

06-08  LST 

« 

* 

» 

» 

» 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

09-11  LST 

K 

* 

« 

» 

« 

« 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

12-14  LST 

» 

* 

» 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

15-17  LST 

* 

* 

« 

« 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

18-20  LST 

« 

* 

* 

« 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

21-23  LST 

» 

« 

» 

« 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

ALL  HOURS 

« 

« 

» 

« 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

2.  %  FREQ  OF  RAIN  AND/OR  : 

DRIZZLE; 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

» 

» 

« 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

03-05  LST 

« 

* 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

06-08  LST 

* 

» 

« 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

09-11  LST 

« 

» 

« 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

12-14  LST 

» 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

15-17  LST 

» 

« 

« 

« 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

18-20  LST 

« 

» 

» 

« 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

21-23  LST 

» 

« 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

ALL  HOURS 

» 

» 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

3.  %  FREQ  OF  SNOW  AND/OR 

ICE  PELLETS; 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

* 

* 

» 

* 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

03-05  LST 

* 

* 

» 

* 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

06-08  LST 

* 

* 

« 

* 

« 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

09-11  LST 

* 

« 

* 

« 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

12-14  LST 

* 

* 

» 

« 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

15-17  LST 

« 

« 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

18-20  LST 

« 

« 

» 

« 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

21-23  LST 

» 

» 

» 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

ALL  HOURS 

» 

» 

« 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

4.  %  FREQ  OF  SURFACE  WIND  SPEEDS  >  25  KNOTS  (INCLUDING  GUSTS); 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


JAN 

1 

0 

# 

2 

2 

2 

2 

1 

1 


FEB  MAR  APR  MAY 
112# 
#12# 
#12  1 
1134 

#342 

#322 

111# 

#11# 

#221 


JUN  JUL 

#  # 

0  # 

2  1 

4  2 

3  4 

3  2 

1  1 

1  1 

2  1 


AUG  SEP 

#  # 

0  # 

#  # 

1  2 

2  2 

2  1 

#  1 

#  2 

1  1 


XT  NOV 

1  1 

1  1 

1  1 

2  2 

3  2 

2  2 

1  2 

1  1 

1  1 


DEC  ANN 

1  1 

1  1 

2  1 

2  2 

1  2 

1  2 

1  1 

1  1 

1  1 
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REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE,  #-0.0<0.5,  MI-  STATUTE  MILES 

0  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTHS/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  FOR  7701-8512 

2. 

3. 


5.  %  FREQ  OF  CEILING  AND/OR 

VISIBILITY 

(CIG/VIS)  <  800/2  MI; 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

10 

11 

9 

1 3 

9 

7 

5 

6 

8 

13 

19 

14 

10 

03-05  LST 

10 

11 

9 

Id 

13 

10 

10 

13 

14 

17 

19 

16 

13 

06-08  LST 

13 

13 

11 

18 

15 

12 

10 

12 

20 

21 

18 

17 

15 

09-11  LST 

13 

13 

11 

16 

11 

6 

8 

5 

13 

16 

20 

18 

13 

12-14  LST 

13 

8 

10 

12 

6 

3 

1 

2 

9 

12 

20 

15 

9 

15-17  LST 

15 

9 

8 

12 

5 

3 

2 

3 

6 

11 

20 

16 

9 

18-20  LST 

11 

11 

8 

13 

5 

5 

2 

4 

6 

9 

16 

15 

9 

21-23  LST 

10 

12 

6 

11 

9 

5 

3 

5 

7 

12 

17 

17 

10 

ALL  HOURS 

12 

10 

9 

14 

9 

6 

5 

6 

10 

14 

19 

16 

11 

6.  %  FREQ  OF  CIG/VIS 

<  500/1 

.5  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

6 

7 

5 

9 

5 

4 

3 

2 

3 

6 

9 

7 

6 

03-05  LST 

5 

7 

6 

9 

7 

6 

6 

6 

7 

9 

9 

8 

7 

06-08  LST 

7 

8 

8 

9 

6 

5 

4 

7 

9 

9 

9 

10 

8 

09-11  LST 

8 

8 

6 

8 

4 

2 

2 

1 

5 

8 

12 

10 

6 

12-14  LST 

8 

4 

6 

6 

1 

# 

1 

# 

4 

6 

9 

9 

5 

15-17  LST 

10 

5 

5 

7 

1 

1 

1 

1 

2 

4 

12 

11 

5 

18-20  LST 

8 

7 

6 

9 

3 

2 

1 

2 

1 

4 

8 

9 

5 

21-23  LST 

6 

7 

3 

8 

3 

2 

2 

1 

3 

5 

8 

9 

5 

ALL  HOURS 

7 

7 

0 

8 

4 

3 

3 

3 

4 

6 

10 

9 

6 

7.  %  FREQ  OF  CIG/VIS 

<  300/1 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

4 

4 

2 

4 

3 

1 

1 

# 

1 

4 

3 

3 

3 

03-05  LST 

2 

4 

3 

5 

3 

3 

3 

4 

4 

5 

4 

4 

4 

06-08  LST 

3 

4 

5 

4 

1 

2 

2 

3 

4 

5 

4 

5 

4 

09-11  LST 

3 

3 

4 

3 

1 

0 

# 

0 

1 

3 

4 

5 

2 

12-14  LST 

4 

1 

2 

3 

# 

0 

// 

1 

2 

4 

5 

2 

15-17  LST 

5 

2 

2 

3 

# 

0 

# 

0 

# 

1 

5 

5 

2 

18-20  LST 

4 

4 

2 

4 

1 

0 

0 

# 

# 

2 

3 

4 

2 

21-23  LST 

3 

3 

1 

4 

2 

1 

1 

1 

3 

2 

3 

2 

ALL  HOURS 

4 

3 

3 

4 

1 

1 

1 

1 

2 

3 

4 

4 

3 

8.  %  FREQ  OF  CIG/VIS 

<  100/0 

.25  MI 

; 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

0 

0 

0 

1 

# 

1 

# 

# 

# 

1 

0 

0 

# 

03-05  LST 

0 

0 

# 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

0 

# 

1 

06-08  LST 

0 

U 

# 

If 

# 

# 

1 

1 

1 

0 

0 

# 

09-11  LST 

0 

0 

# 

# 

0 

0 

0 

0 

# 

1 

0 

# 

12-14  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

# 

0 

# 

15-17  LST 

0 

0 

# 

# 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

# 

18-20  LST 

0 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

21-23  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

# 

0 

# 

ALL  HOURS 

0 

» 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

1 

# 

# 
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OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  FT  CHIMO,  CANADA  (QUEBEC) 
LOCATION:  58050' N,  68025'W 
PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  DEC  1985 


STATION  #:  719060  ICAO  ID:  CYVP 

ELEVATION  (FEET):  112  LST  -  GMT  -5 

PERIOD:  VARIED 


SOURCE 


NO. 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1.  TEMPERATURE 

’f) 

EXTREME  MAX 

1 

36 

43 

43 

57 

77 

79 

84 

84 

81 

55 

50 

39 

84 

MEAN  DLY  MAX 

1 

-1 

1 

9 

25 

40 

55 

61 

60 

48 

36 

23 

4 

31 

MEAN 

1 

-9 

-7 

1 

17 

34 

47 

53 

52 

42 

32 

17 

-2 

24 

MEAN  DLY  MIN 

1 

-16 

-14 

-7 

9 

28 

38 

44 

44 

36 

27 

1 1 

-8 

17 

EXTREME  MIN 

1 

-44 

-41 

-36 

-28 

12 

19 

31 

32 

19 

0 

-19 

-39 

-44 

#  DAYS  >  90 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  T  32 

1 

31 

28 

31 

29 

25 

7 

# 

# 

10 

24 

29 

31 

20 

#  DAYS  T  0 

1 

27 

24 

23 

11 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

7 

23 

111 

2.  PRECIPITATION 

(INCHES) 

MAXIMUM 

« 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

ft 

ft 

MEAN 

2 

.82 

.56 

.80 

.84 

1.19 

1 .27 

2.29 

2.52 

1.94 

1 .53 

1 .47 

1  .1  4 

16.4 

MINIMUM 

» 

» 

» 

» 

» 

« 

* 

« 

ft 

ft 

MAX  2H  HR 

* 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

ft 

ft 

#  DAYS  >0.01 

2 

2 

1 

3 

2 

3 

4 

7 

6 

6 

4 

2 

3 

43 

#  DAYS  To. 5 

» 

* 

» 

» 

» 

* 

« 

« 

« 

ft 

ft 

3.  SNOWFALL 

(INCHES) 

MEAN 

2 

8.2 

5.6 

7.8 

6.7 

5.2 

1.6 

# 

0.6 

8.4 

14.2 

10.5 

68.8 

MAXIMUM 

» 

» 

» 

» 

K 

» 

» 

« 

ft 

ft 

ft 

MAX  2i)  HR 

» 

« 

» 

» 

» 

» 

ft 

ft 

ft 

#  DAYS  >0.1 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

ft 

ft 

ft 

#  DAYS  >1.5 

2 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

1 

2 

3 

14 

U.  MEAN  RELATIVE 

HUMIDITY  it) 

/  VAPOR  PRESSURE 

(IN  Hg) 

1  /  DEWPOINT 

(°F) 

RH  (04  LST) 

1 

71 

71 

74 

80 

85 

83 

85 

85 

87 

84 

81 

74 

80 

RH  (14  LST) 

1 

68 

67 

66 

68 

69 

60 

59 

60 

65 

75 

77 

73 

67 

VAPOR  PRESS 

1 

.03 

.03 

.05 

.08 

.15 

.21 

.27 

.28 

.20 

.15 

.08 

.04 

.14 

DEWPOINT 

1 

-16 

-14 

-7 

10 

26 

36 

42 

42 

34 

26 

12 

-8 

16 

5.  SURFACE  WINDS 

(16  PT /KNOTS) 

/  99 

.95%  HIGHEST 

PRESSURE  ALTITUDE 

(FEET) 

PVLG  DHCTN 
MEAN  SPEED 

1 

SW 

W 

W 

W 

N 

N 

W 

W 

W 

W 

WNW 

SW 

W 

(PVLG  DRCTN) 
MEAN  SPEED 

1 

8 

11 

1 1 

12 

10 

9 

9 

10 

10 

10 

10 

7 

10 

(ALL  OBS) 

1 

9 

8 

8 

9 

9 

8 

8 

7 

8 

8 

9 

8 

8 

MAX  (PK  aST) 

1 

52 

57 

51 

47 

40 

45 

54 

49 

48 

70 

50 

46 

70 

PRESSURE  ALT 

1 

1200 

1100 

850 

800 

750 

750 

800 

800 

950 

1100 

1  300 

1200 

1300 

6.  MEAN  CLOUD  COVER  (EIGHTHS) 

/  THUNDERSTORMS  / 

FOG  / 

BLOWING  SANE 

1  &  DUST  (BNBD) 

CLD  COVER 

1 

6 

6 

5 

5 

7 

6 

6 

6 

6 

7 

6 

5 

6 

DAYS  TSTMS 

1 

0 

0 

0 

# 

# 

1 

1 

1 

« 

0 

# 

0 

3 

DAYS  FOG  <7 

1 

2 

3 

2 

5 

4 

4 

7 

7 

5 

4 

2 

3 

48 

DAYS  BNBD  <7 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 
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REMARKS:  »  =  DATA  NOT  AVAILABLE  #  »  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5  AS 
APPLICABLE  $  =  $  CALM  >  PVLG  DRCTN 

(f  =  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  1 2  MONTH/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  JUN  77  -  DEC  84 

2.  WORLDWIDE  AIRFIELD  DATA,  POR  5-11  YRS 

3. 


7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (%  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 


(CIG/VIS) 

<  3000/3 

STATUTE 

MILES  (MI) 

(SOURCE 

:  NO. 

1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

27 

29 

25 

45 

47 

34 

33 

29 

35 

46 

33 

28 

34 

03-05 

LST 

34 

32 

27 

47 

53 

38 

39 

36 

41 

47 

36 

24 

38 

06-08 

UST 

33 

35 

30 

42 

57 

39 

38 

36 

43 

50 

42 

30 

40 

09-1  1 

LST 

32 

34 

24 

39 

51 

38 

38 

41 

47 

50 

44 

30 

39 

12-1  4 

LSI 

30 

29 

22 

33 

50 

33 

32 

32 

47 

55 

47 

24 

37 

15-17 

LST 

27 

29 

25 

32 

46 

26 

28 

28 

35 

51 

44 

26 

33 

18-20 

UST 

26 

30 

23 

34 

46 

25 

26 

25 

31 

43 

40 

24 

31 

21-23 

LST 

28 

30 

23 

38 

46 

30 

29 

26 

33 

41 

36 

26 

32 

ALL  HOURS 

30 

31 

25 

39 

50 

33 

33 

32 

39 

48 

40 

27 

36 

8.  % 

FREQ  OF 

CIG/VIS  < 

1500/3 

MI 

(SOURCE 

NO.  1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

UST 

21 

24 

17 

35 

33 

20 

24 

20 

21 

24 

20 

22 

23 

03-05 

LST 

25 

27 

20 

33 

32 

25 

27 

23 

24 

26 

24 

20 

26 

06-08 

UST 

27 

28 

23 

28 

34 

24 

26 

22 

21 

25 

26 

23 

26 

09-11 

LST 

26 

26 

21 

24 

28 

19 

20 

29 

23 

27 

26 

23 

24 

12-1  4 

UST 

25 

22 

19 

17 

25 

13 

16 

15 

17 

25 

29 

18 

20 

15-17 

LST 

22 

24 

18 

17 

21 

11 

10 

13 

14 

22 

25 

18 

18 

18-20 

LST 

24 

24 

17 

23 

24 

11 

12 

1 1 

14 

21 

21 

19 

18 

21-23 

LST 

24 

25 

16 

31 

27 

13 

19 

16 

19 

21 

21 

21 

21 

ALL  HOURS 

24 

25 

19 

26 

28 

17 

20 

18 

19 

24 

24 

20 

22 

9.  $ 

FREQ  OF 

CIG/VIS  < 

1000/2 

MI 

(SOURCE 

NO.  1); 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

UST 

15 

15 

12 

25 

25 

16 

21 

15 

14 

15 

13 

15 

17 

03-05 

LST 

17 

17 

13 

24 

23 

18 

22 

17 

16 

14 

15 

11 

17 

06-08 

UST 

19 

16 

13 

16 

21 

13 

20 

15 

14 

15 

16 

12 

16 

09-11 

LST 

19 

17 

1 1 

13 

15 

9 

11 

10 

10 

14 

14 

14 

13 

12-14 

UST 

17 

12 

10 

10 

15 

6 

8 

7 

5 

16 

16 

10 

1 1 

15-17 

LST 

15 

13 

1 1 

10 

14 

4 

5 

6 

7 

14 

17 

12 

11 

18-20 

UST 

16 

15 

9 

14 

13 

5 

7 

7 

9 

12 

12 

12 

1 1 

21-23 

LST 

15 

18 

11 

20 

19 

7 

15 

12 

13 

12 

13 

12 

14 

ALL  HOURS 

17 

15 

11 

17 

18 

10 

14 

11 

11 

14 

14 

12 

1  4 

1 0.  ; 

1  FREQ  OF 

'  CIG/VIS 

<200/0. 

5  MI 

(SOURCE 

:  NO.  1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

2 

# 

2 

1 

2 

2 

03-05 

LST 

4 

2 

2 

4 

1 

1 

3 

3 

1 

1 

# 

2 

2 

06-08 

LST 

3 

2 

2 

1 

1 

* 

1 

1 

1 

# 

# 

1 

09-1 1 

LST 

4 

2 

1 

1 

# 

0 

0 

0 

0 

# 

1 

1 

1 

12-1  4 

UST 

3 

3 

3 

# 

# 

0 

# 

# 

# 

# 

# 

1 

1 

15-17 

LST 

4 

2 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

# 

# 

0 

1 

1 

18-20 

UST 

3 

1 

1 

1 

# 

0 

# 

# 

# 

1 

0 

1 

1 

21-23 

LST 

3 

2 

1 

1 

1 

0 

1 

2 

# 

1 

0 

1 

1 

ALL  HOURS 

3 

2 

2 

2 

# 

# 

1 

1 

1 

# 

1 

1 
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OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY  SUPPLEMENT 


STATION:  FT  CHIMO,  CANADA  (QUEBEC) 
LOCATION:  58®50'N,  68“25'W 
PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  DEC  1985 


STATION  #:  719060 

ELEVATION  (FEET):  112 
PERIOD:  VARIED 


ICAO  ID:  CYVP 
LST  -  CMT  -5 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  ($  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

# 

03-05 

UST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

9 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

06-08 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

9 

0 

0 

0 

0 

0 

9 

09-11 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

12-14 

LST 

0 

0 

0 

0 

# 

# 

0 

# 

# 

0 

0 

0 

# 

15-17 

UST 

0 

0 

0 

# 

« 

0 

9 

9 

9 

0 

0 

0 

9 

18-20 

UST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

9 

0 

0 

0 

0 

9 

21-23 

UST 

0 

0 

0 

# 

# 

9 

9 

0 

0 

9 

0 

9 

ALL  HOURS 

0 

0 

0 

# 

# 

# 

9 

9 

# 

0 

9 

0 

9 

2.  i 

FREQ 

OF 

RAIN 

AND/OR 

DRIZZLE: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

UST 

0 

1 

1 

2 

2 

15 

17 

15 

1  4 

1 1 

1 

9 

7 

03-05 

UST 

# 

1 

1 

3 

2 

14 

18 

15 

1  4 

13 

1 

1 

7 

06-08 

UST 

« 

# 

# 

3 

2 

18 

21 

17 

15 

11 

9 

1 

7 

09-1 1 

UST 

0 

# 

# 

3 

1 

16 

17 

17 

16 

11 

1 

9 

7 

12-14 

UST 

0 

0 

# 

2 

# 

19 

8 

21 

17 

11 

3 

9 

8 

15-17 

UST 

0 

1 

1 

2 

9 

18 

15 

18 

14 

12 

2 

1 

7 

18-20 

UST 

0 

1 

1 

2 

1 

20 

14 

18 

16 

12 

1 

1 

7 

21-23 

LST 

0 

» 

1 

3 

1 

16 

17 

15 

16 

9 

1 

1 

7 

ALL  HOURS 

# 

1 

# 

2 

1 

17 

17 

1 

15 

1 1 

1 

9 

7 

3.  i 

FREQ 

OF 

SNOW 

AND/OR 

ICE 

PELLETS: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

UST 

57 

53 

38 

35 

24 

3 

0 

0 

5 

20 

40 

51 

27 

03-05 

LST 

59 

56 

43 

35 

24 

5 

9 

0 

4 

24 

41 

49 

28 

06-08 

LST 

62 

56 

40 

36 

26 

5 

9 

9 

6 

26 

46 

52 

30 

09-1 1 

UST 

58 

52 

36 

28 

28 

4 

0 

0 

6 

25 

43 

45 

27 

12-14 

LST 

51 

43 

32 

23 

21 

5 

0 

0 

4 

27 

41 

43 

24 

15-17 

UST 

52 

45 

31 

24 

18 

3 

0 

9 

3 

22 

41 

43 

24 

18-20 

UST 

59 

53 

34 

24 

18 

3 

0 

0 

4 

26 

45 

50 

26 

21-23 

UST 

56 

54 

38 

32 

20 

2 

0 

0 

5 

22 

39 

49 

26 

ALL  HOURS 

57 

51 

36 

30 

23 

4 

9 

9 

5 

24 

42 

48 

29 

4.  * 

FREQ 

OF 

SURFACE  WIND  SPEEDS  > 

25  KNOTS  (INCLUDING 

GUSTS ) : 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

UST 

9 

6 

6 

4 

2 

1 

2 

1 

3 

2 

5 

6 

4 

03-05 

UST 

9 

5 

5 

3 

2 

1 

2 

1 

4 

4 

6 

5 

4 

06-08 

LST 

7 

4 

5 

3 

1 

1 

1 

1 

3 

2 

5 

4 

3 

09-11 

UST 

7 

5 

4 

2 

1 

2 

2 

2 

3 

3 

5 

2 

3 

12-14 

UST 

8 

4 

5 

3 

2 

3 

2 

2 

4 

3 

5 

2 

4 

15-17 

UST 

8 

8 

7 

6 

3 

4 

3 

3 

7 

5 

7 

3 

5 

18-20 

UST 

9 

9 

7 

6 

5 

3 

4 

3 

6 

4 

7 

3 

5 

21-23 

UST 

9 

7 

7 

6 

3 

3 

4 

3 

3 

2 

7 

5 

5 

ALL  HOURS 

8 

6 

6 

4 

2 

3 

2 

2 

4 

3 

6 

4 

4 
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REMARKS : 

»  -  DATA 

NOT  AVAILABLE,  # 

-  0.0 

<  0.5, 

MI 

-  STATUTE 

MILES 

<t  -  BASED 

ONLY 

ON  AVAILABLE 

DATA, 

I.E., 

<  24 

HRS/ DAY  OR 

<  12 

MONTHS /YEAR 

SOURCE (S) : 

1 .  USAFETAC 

DATSAV  FOR  JUL  77 

-  OCT 

84 

3. 

• 

5.  J  FREQ 

OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY  (CIG/VIS) 

<  800/2  MI: 

JAN 

FEB 

MAR  APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

15 

14 

11  22 

20 

14 

20 

12 

12 

14 

11 

15 

15 

03-05  UST 

17 

16 

12  21 

17 

15 

20 

15 

13 

12 

14 

11 

15 

06-08  UST 

18 

15 

12  16 

17 

11 

16 

13 

10 

•12 

14 

11 

14 

09-11  LST 

19 

16 

10  12 

11 

5 

7 

7 

6 

12 

12 

13 

1 1 

12-114  UST 

16 

12 

10  9 

12 

4 

5 

6 

3 

13 

14 

9 

9 

15-17  UST 

14 

13 

11  9 

10 

3 

2 

4 

6 

9 

13 

12 

9 

18-20  UST 

15 

15 

8  13 

11 

4 

5 

5 

7 

9 

10 

11 

9 

21-23  UST 

15 

17 

10  17 

15 

6 

14 

10 

1 1 

9 

10 

11 

12 

ALL  HOURS 

16 

15 

10  15 

14 

8 

11 

9 

9 

11 

12 

12 

12 

6.  >  FREQ 

OF  CIG/VIS  < 

500/1.5  MI: 

JAN 

FEB 

MAR  APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  UST 

12 

8 

8  13 

8 

6 

13 

7 

5 

7 

7 

22 

9 

03-05  UST 

12 

11 

10  14 

8 

9 

13 

9 

7 

5 

9 

20 

9 

06-08  UST 

1 

10 

8  10 

8 

3 

7 

7 

6 

5 

9 

23 

8 

09-11  LST 

15 

11 

7  7 

5 

1 

2 

3 

3 

6 

7 

23 

6 

12-14  LST 

11 

10 

9  6 

5 

1 

1 

2 

1 

7 

8 

18 

5 

15-17  UST 

10 

10 

8  6 

5 

1 

1 

T 

2 

4 

7 

18 

5 

18-20  UST 

12 

10 

5  8 

6 

1 

2 

2 

2 

4 

6 

19 

5 

21-23  UST 

13 

11 

7  9 

6 

3 

7 

6 

4 

5 

6 

21 

7 

ALL  HOURS 

12 

10 

8  9 

7 

1 

6 

5 

4 

5 

7 

20 

7 

7.  t  FREQ 

OF  CIG/VIS  < 

300/1  MI: 

JAN 

FEB 

MAR  APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  UST 

8 

4 

5  7 

3 

4 

7 

5 

2 

4 

4 

5 

5 

03-05  UST 

9 

6 

6  9 

3 

6 

7 

6 

3 

2 

2 

4 

5 

06-08  UST 

10 

5 

5  6 

3 

1 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

4 

09-11  UST 

1 1 

7 

4  4 

2 

# 

» 

0 

1 

2 

3 

5 

3 

A 

12-14  UST 

7 

6 

6  4 

2 

0 

# 

# 

# 

2 

3 

3 

3 

15-17  LST 

7 

6 

6  3 

1 

0 

0 

0 

1 

1 

3 

3 

2 

18-20  UST 

6 

6 

3  5 

2 

# 

1 

1 

1 

1 

2 

3 

3 

21-23  LST 

9 

6 

4  4 

3 

1 

4 

3 

2 

2 

2 

4 

4 

ALL  HOURS 

8 

6 

5  5 

2 

1 

3 

2 

1 

2 

3 

4 

4 

1  8,  %  FREQ  OF  CIO/ VIS  < 

100/0.25  MI: 

JAN 

FEB 

MAR  APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  UST 

1 

1 

1  1 

# 

1 

# 

2 

0 

# 

« 

1 

1 

03-05  UST 

2 

1 

1  2 

0 

# 

1 

2 

1 

# 

0 

# 

1 

06-08  UST 

2 

1 

1  « 

0 

0 

# 

1 

# 

0 

0 

# 

# 

09-11  LST 

3 

2 

#  0 

0 

0 

0 

0 

0 

« 

# 

# 

# 

12-14  UST 

2 

2 

1  0 

0 

0 

# 

# 

# 

0 

0 

1 

# 

15-17  UST 

2 

1 

2  0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

« 

18-20  UST 

2 

1 

1  # 

# 

0 

# 

» 

0 

# 

0 

« 

# 

21-23  UST 

2 

1 

1  # 

0 

0 

1 

0 

« 

0 

# 

# 

ALL  HOURS 

2 

1 

1  # 

# 

# 

# 

1 

# 

# 

# 

# 

1 
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PREPARED  BY  USAFETAC 


STATION  NAME  MONTREAL  UP .  QUEBEC  .  CANADA 
LOCATION  S4S  28  X073  45 


AWS  CLIMATIC  BRIEF 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SU^t^ARY 


STATION:  KOMAKUK  BEACH  YT,  CANADA 
LOCATION:  69'’36'N,  140®10'W 
PREPARED  BY:  USAFETAC/ECR,  DEC  1986 


STATION  #:  719690 

ELEVATION  (FEET):  24 
PERIOD:  7707-8512 


ICAO  ID:  YAJ 
LST  -  OMT:  -8 
6  HRLY 


SOURCE 


NO.  JAN 

1 .  TEMPERATURE  ( “F) 

EXTREME  MAX  * 

MEAN  DLY  MAX  1  -4 

MEAN  1  -8 

MEAN  DLY  MIN  1  -14 

EXTREME  MIN  * 

#  DAYS  >  90  1  0 

#  DAYS  T  32  1  31 

#  DAYS  T  0  1  25 


2.  PRECIPITATION  (INCHES) 


FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

-11 

-10 

3 

25 

44 

51 

-15 

-14 

-2 

23 

38 

43 

-21 

-18 

-6 

18 

34 

38 

• 

» 

» 

» 

» 

« 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

28 

31 

30 

30 

15 

5 

25 

30 

22 

1 

0 

0 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

» 

» 

« 

« 

» 

* 

50 

39 

19 

4 

-4 

18 

42 

33 

13 

-4 

-10 

18 

38 

29 

11 

-6 

-14 

8 

« 

» 

» 

» 

» 

» 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

8 

22 

31 

30 

31 

292 

0 

0 

6 

20 

26 

155 

MAXIMUM 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

MEAN 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

MINIMUM 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

MAX  24  HR 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

#  DAYS  >  0.01 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

#  DAYS  T  0.5 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

3.  SNOWFALL  (INCHES) 

MEAN 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

MAXIM1M 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

MAX  24  HR 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

#  DAYS  >  0.1 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

»  DAYS  T  1.5 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

4.  MEAN  RELATIVE  HUMIDITY 

ii)  / 

VAPOR 

PRESSURE  (IN 

Hg)  / 

DEWPOINT 

(°F) 

RH  (04  LST) 

1 

80 

76 

78 

81 

91 

93 

94 

94 

94 

87 

82 

79 

86 

RH  (16  LST) 

1 

82 

80 

79 

83 

91 

83 

81 

84 

89 

88 

82 

78 

83 

VAPOR  PRESS 

1 

.03 

.03 

.02 

.05 

.12 

.21 

.27 

.26 

.18 

.09 

.04 

.03 

.11 

DEWPOINT 

» 

» 

» 

« 

• 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

« 

« 

5.  SURFACE  WINDS  (16 

PT/KNOTS)  /  99.95$  HIGHEST 

PRESSURE  ALTITUDE  (FEET) 

PVLG  DRCTN 

MEAN  SPEED 

1 

W 

W 

W 

W 

E 

E 

E 

w 

W 

W 

W 

W 

w 

(PVLG  DRCTN) 
MEAN  SPEED 

1 

15 

14 

12 

11 

14 

13 

13 

9 

9 

10 

13 

14 

12 

(ALL  OBS) 

1 

14 

12 

12 

10 

10 

10 

8 

7 

8 

8 

10 

12 

10 

MAX  (PK  GST) 

* 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

ff 

* 

» 

* 

PRESSURE  ALT 

1 

700 

600 

550 

350 

400 

450 

450 

500 

550 

600 

650 

800 

800 

6.  MEAN  CLOUD 

COVER 

(EIGHTHS)  / 

THUNDERSTORMS  / 

FOG 

/  BLOWING 

SAND 

&  DUST  (BNBD) 

CLD  COVER 

1 

3 

3 

3 

4 

5 

5 

5 

6 

6 

6 

4 

4 

S 

7 

1 

S 

§ 

8 

8 

1? 

l8 

l8 

l8 

1? 

§ 

S 

? 

8§ 

DAYS  BNBD  <  7 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 
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REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE  #  -  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5*.  AS 
APPLICABLE  $  -  *  CALM  >  PVLG  DRCTN 

<t  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E. ,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTH/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  7707-8512  6  HRLY 

2. 

3. 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  XCURRENCE  (*  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 
(CIG/VIS)  <  3000/3  STATUTE  MILES  (MI)  (SOURCE  NO.  1): 


00-02  LST 

JAN 

FSB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NO' 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

03-05  LST 

37 

23 

30 

32 

58 

42 

48 

57 

53 

51 

37 

06-08  LST 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

09-1 1  LST 

37 

28 

36 

34 

57 

38 

45 

51 

55 

60 

42 

12-14  LST 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

15-17  LST 

38 

28 

36 

25 

49 

30 

26 

42 

52 

52 

40 

18-20  LST 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

21-23  LST 

40 

24 

29 

25 

56 

33 

30 

52 

56 

49 

38 

ALL  HOURS 

8.  *  FREQ 

OF  CIG/VIS  < 

ft  ft  ft  ft 

1500/3  MI  (SOURCE  NO.  1): 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

00-02  LST 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

N0\ 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

03-05  LST 

31 

16 

23 

22 

47 

37 

39 

46 

36 

31 

24 

06-08  LST 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

09-11  LST 

28 

21 

29 

27 

46 

29 

37 

40 

41 

40 

30 

12-14  LST 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

15-17  LST 

33 

23 

28 

20 

33 

21 

15 

32 

38 

34 

30 

18-20  LST 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

21-23  LST 

32 

16 

22 

20 

40 

21 

21 

39 

42 

28 

27 

ALL  HOURS  *  » 

9.  %  FREQ  OF  CIG/VIS  < 

ft 

1 000/2 

ft  ft  ft 

MI  (SOURCE  NO.  1): 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

00-02  L.ST 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

03-05  LST 

23 

14 

17 

13 

29 

30 

33 

31 

25 

16 

14 

06-08  LST 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

09-11  LST 

24 

15 

22 

20 

25 

23 

27 

27 

33 

26 

18 

12-14  LST 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

15-17  LST 

28 

19 

23 

12 

16 

10 

9 

20 

25 

20 

21 

18-20  LST 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

21-23  LST 

27 

11 

17 

12 

23 

14 

14 

26 

27 

18 

15 

ALL  HOURS 

10,  %  FREQ 

ft  ft 

OF  CIG/VIS  < 

ft  ft 

200/0.5  MI 

ft  ft 

(SOURCE  NO.  1 ) 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

00-02  LST 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

tt 

n 

» 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

03-05  LST 

12 

7 

10 

5 

7 

8 

14 

9 

8 

4 

6 

06-08  LST 

» 

» 

n 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

09-11  LST 

12 

7 

9 

5 

3 

3 

5 

5 

6 

4 

4 

12-14  LST 

« 

» 

}( 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

15-17  LST 

12 

11 

12 

5 

3 

1 

2 

5 

4 

7 

18-20  LST 

« 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

'3  5  19 


OPERATIONM.  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  KOMAKUK  BEACH  YT,  CANADA 
LOCATION;  69°36’N,  1i<0®10»W 
PREPARED  BY:  USAFETAC/ECR ,  DEC  1986 


STATION  #:  719690 
ELEVATia<  (FEET);  2H 
PERIOD;  7707-8512 


ICAO  ID:  YAK 
LST  -  CMT;  -8 
6  HRLY 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (t  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 


00-02 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

LST 

* 

« 

ft 

03-05 

LST 

0 

0 

0 

0 

06-08 

LST 

« 

* 

« 

ft 

09-11 

LST 

0 

0 

0 

0 

12-14 

LST 

* 

X 

« 

ft 

15-17 

LST 

0 

0 

0 

0 

18-20 

LST 

« 

* 

» 

ft 

21-23 

LST 

0 

0 

0 

0 

ALL  HOURS 

« 

ft 

2.  % 

FREQ  OF  RAIN  AND/OR  1 

ORIZZLE 

; 

00-02 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

LST 

« 

» 

ft 

03-05 

LST 

0 

0 

0 

0 

06-08 

LST 

« 

» 

» 

ft 

09-11 

LST 

0 

0 

0 

0 

12-14 

LST 

* 

» 

» 

ft 

15-17 

LST 

0 

0 

0 

0 

18-20 

LST 

# 

Ik 

» 

ft 

21-23 

LST 

0 

0 

0 

0 

ALL  HOURS 

* 

If 

* 

ft 

3.  % 

FREQ  OF  SNOW  AND/OR  ICE  PELLETS: 

00-02 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

LST 

» 

» 

» 

ft 

03-05 

LST 

8 

8 

10 

9 

06-08 

LST 

» 

* 

K 

ft 

09-11 

LST 

9 

9 

7 

10 

12-14 

LST 

« 

« 

ft 

ft 

15-17 

LST 

7 

5 

3 

6 

18-20 

LST 

» 

» 

ft 

ft 

21-23 

LST 

9 

7 

6 

9 

ALL  HOURS 

K 

» 

ft 

ft 

4.  % 

FREQ  OF 

'  SURFACE 

WIND 

SPEEDS 

>  25 

00-02 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

LST 

* 

« 

ft 

ft 

03-05 

LST 

19 

10 

9 

4 

06-08 

LST 

* 

* 

ft 

ft 

09-1 1 

LST 

16 

12 

8 

6 

12-14 

LST 

* 

» 

ft 

ft 

15-17 

LST 

17 

9 

12 

6 

18-20 

LST 

« 

» 

ft 

ft 

21-23 

LST 

17 

10 

7 

2 

ALL  HOURS 

» 

* 

ft 

ft 

MAY 

» 

0 

» 

0 

» 

0 

» 

0 


MAY 

» 

» 

# 

» 

1 


MAY 

» 

6 

» 

9 

* 

6 

» 

4 

» 


MAY 

« 

5 

» 

5 

* 

9 

» 

5 

» 


JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

Ik 

ft 

« 

if 

ft 

ft 

ft 

if 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

» 

ft 

« 

if 

ft 

ft 

ft 

* 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

» 

ft 

« 

if 

ft 

ft 

ft 

t 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

« 

ft 

« 

if 

ft 

ft 

ft 

if 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

« 

ft 

kk 

if 

ft 

ft 

ft 

if 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

* 

ft 

fk 

if 

ft 

ft 

ft 

if 

9 

12 

5 

# 

// 

0 

3 

» 

ft 

» 

if 

ft 

ft 

ft 

if 

3 

10 

10 

6 

# 

0 

0 

2 

« 

ft 

« 

if 

ft 

ft 

ft 

# 

6 

5 

7 

5 

0 

0 

0 

2 

Ik 

ft 

« 

if 

ft 

ft 

ft 

if 

4 

6 

10 

7 

0 

0 

0 

2 

* 

ft 

# 

if 

ft 

ft 

ft 

« 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

» 

ft 

if 

if 

ft 

ft 

ft 

if 

3 

1 

2 

14 

21 

17 

16 

10 

ik 

ft 

if 

if 

ft 

ft 

ft 

# 

6 

# 

4 

17 

24 

15 

14 

10 

» 

ft 

if 

if 

ft 

ft 

ft 

if 

4 

0 

2 

11 

23 

15 

8 

8 

» 

ft 

if 

if 

ft 

ft 

ft 

if 

5 

0 

2 

13 

27 

14 

12 

9 

ft 

if 

if 

ft 

ft 

ft 

if 

(INCLUDING  GUSTS): 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

« 

if 

if 

ft 

ft 

ft 

if 

1 

1 

1 

8 

6 

10 

5 

if 

if 

ft 

ft 

ft 

if 

1 

1 

2 

2 

7 

9 

10 

6 

» 

« 

if 

if 

ft 

ft 

ft 

if 

2 

1 

2 

2 

4 

8 

11 

r 

0 

» 

if 

if 

ft 

ft 

ft 

if 

3 

1 

1 

2 

5 

8 

9 

5 

* 

if 

if 

ft 

ft 

ft 
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REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE,  #  -  0.0  <  0.5,  MI  -  STATUTE  MILES 

t  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTHS/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR7707-8512  6  HRLY 

2. 

3. 


5.  1>  FREQ  OF 

CEILING 

JAN 

AND/OR 

FEB 

VISIBILITY 

MAR  APR 

(CIG/VIS)  <  800/2  MI: 

MAY  JUN  JUL  AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

« 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

ft 

ft 

ft 

03-05  LST 

23 

13 

16 

11 

23 

25 

32 

28 

23 

13 

14 

17 

20 

06-08  LST 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

K 

X 

ft 

ft 

ft 

09-11  LST 

24 

15 

21 

18 

20 

17 

23 

23 

29 

21 

17 

21 

21 

12-14  LST 

» 

X 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

ft 

ft 

ft 

15-17  LST 

28 

19 

22 

10 

14 

7 

8 

15 

20 

15 

19 

22 

17 

18-20  LST 

» 

X 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

ft 

ft 

ft 

21-23  LST 

27 

11 

17 

11 

18 

13 

13 

22 

23 

15 

14 

17 

19 

ALL  HOURS 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

ft 

ft 

ft 

6.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS 

JAN 

<  500/1 

FEB 

.5  MI: 

MAR  APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

« 

X 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

ft 

ft 

ft 

03-05  LST 

21 

13 

15 

10 

17 

20 

25 

22 

19 

16 

13 

17 

17 

06-08  LST 

« 

X 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

ft 

ft 

ft 

09-11  LST 

22 

15 

19 

16 

12 

10 

16 

16 

15 

14 

14 

20 

16 

12-14  LST 

« 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

« 

ft 

ft 

ft 

15-17  LST 

26 

18 

20 

9 

8 

5 

4 

11 

14 

10 

16 

19 

13 

18-20  LST 

* 

X 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

ft 

ft 

ft 

ft 

21-23  LST 

25 

8 

16 

10 

10 

9 

8 

14 

18 

10 

13 

17 

13 

ALL  HOURS 

» 

X 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

ft 

ft 

ft 

ft 

7.  $  FREQ  OF 

CIG/VIS 

JAN 

<  300/1 

FEB 

MI: 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

« 

X 

Ik 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

ft 

ft 

ft 

ft 

03-05  LST 

18 

9 

10 

8 

12 

17 

19 

16 

15 

7 

11 

12 

13 

06-08  LST 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

ft 

ft 

ft 

ft 

09-11  LST 

19 

12 

15 

16 

10 

6 

12 

11 

15 

11 

9 

15 

13 

12-14  LST 

X 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

ft 

ft 

ft 

ft 

15-17  LST 

20 

14 

17 

6 

5 

3 

2 

6 

8 

6 

11 

15 

9 

18-20  LST 

» 

X 

t 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

ft 

ft 

ft 

ft 

21-23  LST 

19 

8 

13 

8 

8 

6 

7 

11 

14 

6 

11 

12 

10 

ALL  HOURS 

» 

X 

X 

X 

K 

X 

X 

X 

ft 

ft 

ft 

ft 

8.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS 

JAN 

<  100/0.25 

FEB  MAR 

MI: 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

ft 

ft 

ft 

ft 

03-05  LST 

7 

4 

5 

2 

5 

5 

9 

6 

5 

2 

3 

6 

5 

06-08  LST 

x 

» 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

ft 

ft 

ft 

ft 

09-11  LST 

8 

4 

6 

3 

1 

2 

4 

3 

3 

2 

3 

8 

4 

12-14  LST 

» 

# 

Ik 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

ft 

ft 

ft 

ft 

15-17  LST 

8 

6 

6 

2 

1 

# 

» 

1 

2 

3 

4 

8 

3 

18-20  LST 

» 

* 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

ft 

ft 

ft 

ft 

21-23  LST 

9 

5 

5 

3 

2 

2 

4 

3 

5 

1 

4 

5 

4 

ALL  HOURS 

» 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

ft 

ft 

ft 

ft 

OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  SHINGLE  POINT,  YT,  CANADA 
LOCATION:  68»56'N, 

PREPARED  BY:  USAFETAC/BCR .  NOV  1986 


STATION  #:  719680 
ELEVATION  (FEETT):  123' 
PERIOD:  7707-8512, 


ICAO  ID:  CYUA 
LST  -  GMT:  -8 
6  HRLY 


SOURCE 
NO.  JAN 

1.  TEMPERATURE  ("F) 


EXTREME  MAX 

MEAN  DLY  MAX 

1 

-n 

MEAN 

1 

-9 

MEAN  DLY  MIN 

1 

-15 

EXTREME  MIN 

#  DAYS  >  90 

1 

0 

#  DAYS  T  32 

1 

31 

#  DAYS  Z  0 

1 

26 

2.  PRECIPITATION 

(INCHES) 

MAXIMUM 

MEAN 

MINIMUM 

MAX  24  HR 

#  DAYS  >  0.01 

#  DAYS  T  0.5 

3.  SMOWFALL  (INCHES) 


FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

» 

• 

» 

» 

ft 

» 

-10 

-7 

5 

28 

50 

59 

-14 

-12 

0 

26 

43 

51 

-19 

-17 

-4 

18 

37 

^15 

» 

» 

« 

» 

ft 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

28 

31 

30 

31 

17 

5 

25 

29 

20 

3 

0 

0 

» 

» 

» 

» 

ft 

# 

» 

» 

« 

» 

ft 

K 

» 

ft 

ft 

• 

« 

» 

ft 

ft 

» 

» 

ft 

ft 

» 

» 

» 

ft 

ft 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

ft 

x 

ft 

* 

ft 

# 

V 

43 

21 

5 

-4 

21 

47 

35 

17 

-3 

-9 

21 

42 

32 

13 

-6 

-15 

10 

ft 

* 

ft 

K 

ft 

» 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

9 

24 

31 

30 

31 

295 

0 

0 

7 

20 

27 

152 

ft 

n 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

* 

ft 

K 

ft 

tk 

ft 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

MEAN 
MAXIMUM 
MAX  24  HR 

#  DAYS  >  0.1 

#  DAYS  T  1 .5 


» 

« 

» 

* 


» 

» 

» 

» 


4.  MEAN  REUTIVE  HUMIDITY  ($)  /  VAPOR  PRESSURE  (IN  Hg)  /  DEWPOINT  (®F) 


» 

* 

» 

» 


5.  SURFACE  WINDS  (16  PT/KNOTS)  /  99.95$  HIGHEST  PRESSURE  ALTITUDE  (FEET) 
1  ESE  W  $W  $WNW  Wl  ‘’ 

9  8  8  8 


RH  (04  LST) 

1 

80 

76 

76 

81 

90 

92 

91 

92 

92 

87 

82 

79 

85 

RH  (16  LST) 

1 

79 

78 

78 

83 

88 

78 

76 

75 

84 

87 

83 

79 

81 

VAPOR  PRESS 

1 

.03 

.03 

.02 

.05 

.13 

.24 

.33 

.29 

.02 

.09 

.05 

.03 

.12 

DEWPOINT 

1 

14 

19 

11 

19 

23 

37 

46 

43 

33 

20 

16 

14 

32 

PVLG  DRCTN 
MEAN  SPEED 
(PVLG  DRCTN) 
MEAN  SPEED 
(ALL  OBS) 

MAX  (PK  GST) 
PRESSURE  ALT 


1 


1 


11 

11 

» 


11 


7 


7 

» 


8 

7 

K 


CLD  COVER  1 

mumi  1 

DAYS  BNBD  <  7  1 


4 

0 


4 

0 


5 

0 


5 

Q 


NNW 

NWN 

WNW 

W 

$W 

SSW 

WNW 

10 

10 

11 

8 

8 

23 

10 

8 

8 

9 

10 

9 

12 

9 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

500 

650 

750 

900 

1050 

1000 

1050 

BLOWING  SAND  & 

DUST  (BNBD) 

5 

6 

6 

6 

5 

4 

5 

68 

0 


JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  ANN 
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REMARKS;  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE  #  -  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  (»  0.5^,  AS 
APPLICABLE  $  -  $  CALM  >  PVLG  DHCTN 

0  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E. ,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTH/YEAR 

SOURCE(S):  t.  OSAFETAC  DATSAV  POR  770701-651231,  6  HRLY 

2. 

3. 


7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  {%  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 
(CIG/VIS)  <  3000/3  STATUTE  MILES  (MI)  (SOURCE  NO.  1): 


00-02  LST 

JAN 

FEB 

X 

MAR 

03-05  LST 

31 

25 

21 

06-08  LST 

# 

X 

09-11  LST 

32 

31 

29 

12-14  LST 

# 

X 

15-17  LST 

3^ 

32 

24 

18-20  LST 

X 

21-23  LST 

32 

26 

18 

ALL  HOURS 

X 

8.  %  FREQ  OF  CIG/VIS  <  1500/3 


JAN 

FEB 

MAR 

00-02 

LST 

X 

03-05 

LST 

21 

20 

12 

06-08 

LST 

n 

X 

09-11 

LST 

22 

27 

18 

12-14 

LST 

» 

X 

15-17 

LST 

25 

28 

14 

18-20 

LST 

* 

X 

21-23 

LST 

23 

21 

11 

ALL  HOURS 

Ik 

X 

9.  % 

FREQ 

OF  CIG/VIS  < 

1000/2 

JAN 

FEB 

MAR 

00-02 

LST 

X 

X 

X 

03-05 

LST 

15 

12 

5 

06-08 

LST 

X 

X 

X 

09-11 

LST 

15 

19 

11 

12-14 

LST 

X 

X 

X 

15-17 

LST 

19 

20 

7 

18-20 

LST 

X 

X 

X 

21-23 

LST 

16 

16 

6 

ALL  HOURS 

X 

X 

X 

10.  5 

(  FREQ  OF  CIG/VIS  < 

200/0 

JAN 

FEB 

MAR 

00-02 

LST 

* 

X 

X 

03-05 

LST 

7 

6 

3 

06-08 

LST 

* 

X 

X 

09-11 

[ST 

6 

3 

1 

12-14 

LST 

X 

X 

15-17 

LST 

11 

8 

2 

18-20 

LST 

* 

X 

X 

£l^M5 

I 

i 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

Ik 

X 

X 

X 

29 

52 

41 

46 

52 

Ik 

X 

X 

X 

32 

48 

40 

46 

49 

* 

X 

X 

X 

24 

39 

30 

32 

37 

X 

X 

X 

29 

45 

35 

36 

43 

X 

X 

X 

MI  (SOURCE 

NO.  1): 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

Ik 

ft 

X 

X 

X 

15 

42 

29 

37 

40 

ft 

X 

X 

X 

22 

37 

29 

36 

40 

Ik 

ft 

X 

X 

X 

16 

26 

20 

22 

26 

Ik 

ft 

X 

X 

X 

18 

31 

24 

26 

32 

ft 

X 

X 

X 

MI  (SOURCE 

NO,  1): 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

X 

X 

X 

X 

X 

9 

29 

21 

21 

27 

X 

X 

X 

X 

X 

15 

24 

20 

22 

23 

X 

X 

X 

X 

X 

10 

14 

14 

12 

15 

X 

X 

X 

X 

X 

11 

18 

17 

15 

19 

X 

X 

X 

X 

X 

.5  MI 

(SOURCE  NO,  1 

): 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

X 

ft 

ft 

X 

X 

3 

10 

13 

8 

10 

X 

ft 

ft 

X 

X 

3 

5 

4 

2 

2 

X 

ft 

ft 

X 

X 

2 

1 

1 

1 

1 

X 

ft 

ft 

X 

X 

1 

H 

SEP 

OCT 

NOV 

DE)C 

ANN 

ft 

X 

ft 

ft 

ft 

49 

51 

32 

33 

39 

ft 

X 

ft 

ft 

ft 

52 

59 

47 

34 

42 

ft 

X 

ft 

ft 

ft 

48 

55 

39 

34 

36 

ft 

X 

ft 

ft 

ft 

51 

52 

34 

29 

36 

ft 

X 

ft 

ft 

ft 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

ANN 

ft 

ft 

ft 

ft 

X 

35 

31 

23 

25 

28 

ft 

ft 

ft 

ft 

X 

43 

45 

33 

23 

32 

ft 

ft 

ft 

ft 

X 

36 

40 

26 

25 

26 

ft 

ft 

ft 

ft 

X 

37 

ft 

34 

ft 

24 

ft 

23 

ft 

26 

X 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

X 

X 

X 

X 

X 

22 

15 

16 

19 

18 

X 

X 

X 

X 

X 

33 

31 

21 

14 

21 

X 

X 

X 

X 

X 

22 

24 

19 

17 

16 

X 

X 

X 

X 

X 

21 

17 

12 

16 

15 

X 

X 

X 

X 

X 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

X 

X 

X 

ft 

X 

7 

4 

3 

8 

7 

X 

X 

X 

ft 

X 

8 

4 

5 

5 

4 

X 

X 

X 

ft 

X 

3 

3 

3 

7 

4 

X 

X 

X 

ft 

X 

5 

2 

8 

j| 
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OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUW1ARY 


STATION:  SHINGLE  POINT.  YT,  CANADA 
LOCATION:  68®56*N,  137®1i<'N 
PREPARED  BY:  USAFETAC/BCR,  NOV  1986 


STATION  #:  719680 

ELEVATION  (FECT):  123' 
PERIOD:  7707-8512 


ICAO  ID:  CYUA 
LST  -  CWT:-8 
6  HRLY 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  ($  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 


00-02  LST 

JAN 

» 

FEB 

» 

MAR 

» 

APR 

» 

MAY 

It 

JUN 

It 

JUL 

It 

AUG 

» 

SEP 

It 

OCT 

It 

NOV 

ft 

DEC 

ft 

ANN 

ft 

03-05  LST 
06-08  LST 

0 

« 

0 

« 

0 

« 

0 

« 

0 

« 

0 

It 

0 

It 

0 

It 

0 

0 

It 

0 

ft 

0 

ft 

0 

ft 

09-11  LST 
12-14  LST 

0 

« 

0 

• 

0 

» 

0 

« 

0 

It 

0 

It 

0 

It 

0 

It 

0 

It 

0 

It 

0 

It 

0 

It 

0 

ft 

15-17  LST 
18-20  LST 

0 

« 

0 

» 

0 

ft 

0 

» 

0 

It 

0 

It 

0 

It 

0 

It 

0 

It 

0 

It 

0 

ft 

0 

It 

0 

ft 

21-23  LST 

ALL  HOURS 

0 

« 

0 

« 

0 

ft 

0 

It 

0 

It 

0 

It 

0 

It 

0 

It 

0 

» 

0 

» 

0 

It 

0 

« 

0 

It 

2.  %  FREQ  OF  RAIN  - 

AND/OR  DRIZZLE: 

00-02  LST 

JAN 

FEB 

« 

MAR 

ft 

APR 

» 

MAY 

It 

JUN 

It 

JUL 

It 

AUG 

It 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

je 

ANN 

03-05  LST 
O6-08  LST 

0 

» 

0 

« 

0 

ft 

0 

» 

3 

» 

6 

It 

11 

It 

17 

» 

9 

» 

# 

ft 

# 

ft 

0 

ft 

ft 

4 

ft 

09-11  LST 
12-14  LST 

0 

« 

0 

» 

0 

ft 

0 

It 

0 

It 

5 

It 

12 

It 

14 

It 

8 

» 

0 

ft 

0 

ft 

0 

ft 

3 

ft 

15-17  LST 
18-20  LST 

0 

» 

0 

* 

0 

ft 

0 

It 

0 

It 

5 

It 

5 

It 

9 

It 

8 

It 

if 

ft 

0 

K 

0 

ft 

2 

ft 

21-23  LST 

ALL  HOURS 

0 

0 

» 

0 

ft 

0 

It 

1 

It 

5 

It 

9 

It 

10 

It 

9 

It 

if 

ft 

0 

It 

0 

It 

3 

It 

3.  %  FREQ  OF  SNOW  AND/OR  ICE  PELLETS; 

00-02  LST 

JAN 

» 

FEB 

» 

MAR 

« 

APR 

It 

MAY 

JUN 

» 

JUL 

It 

AUG 

It 

SEP 

It 

OCT 

ft 

NOV 

It 

DEC 

It 

ANN 

ft 

03-05  LST 
06-08  LST 

12 

f 

13 

» 

22 

» 

16 

» 

14 

It 

4 

It 

0 

» 

1 

It 

13 

» 

35 

ft 

26 

It 

16 

It 

15 

ft 

09-11  LST 
12-14  LST 

13 

» 

9 

» 

16 

» 

17 

» 

12 

It 

5 

It 

« 

2 

It 

13 

It 

30 

ft 

18 

It 

22 

It 

13 

ft 

15-17  LST 
18-20  LST 

9 

» 

12 

» 

12 

17 

» 

11 

It 

3 

» 

It 

2 

» 

11 

It 

28 

ft 

17 

It 

14 

K 

11 

ft 

21-23  LST 

ALL  HOURS 

13 

» 

13 

17 

15 

It 

11 

» 

5 

It 

0 

It 

3 

» 

10 

It 

36 

ft 

26 

It 

17 

It 

14 

ft 

4.  %  FREQ  OF  SURFACE  WIND  SPEEDS  >  25  KNOTS  (INCLUDING  GUSTS): 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-U  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


JAN 


10 

« 


11 

» 


13 

« 


13 

» 


FEB  MAR  APR  MAY 

»  »  »  » 

8  3  2  1 

*  »  »  » 

8  5  3  1 

*  *  »  » 

8321 
»  »  »  * 

11  5  1  # 

«  *  »  » 


JUN 

» 

0 

K 

(ft 

» 

» 

0 

» 


JUL 

» 

1 

» 

1 

« 

» 

<t 

« 


AUG 

K 

2 

» 

2 

» 

1 

* 

1 

« 


SEP 

» 

2 

» 

2 

» 

1 

» 

1 

« 


OCT 

» 

5 

» 

5 

« 

3 

» 

14 

» 


NOV 

» 

8 

« 

6 

» 

» 

6 

» 


DEC 

» 

11 

15 

» 

12 

» 

13 


ANN 

» 

4 

* 

5 

» 

4 

» 

a 

<i 
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REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAIUBLE,  #  -  0.0  <  0.5,  MI  -  STATUTE  MILES 

0  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  2k  HRS/DAY  OR  <  12  MONTHS/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  FOR  770701-851231,  6  HRLY 

2. 

3. 


5.  %  FREQ  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY  (CIG/VIS)  <  800/2  MI; 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

» 

» 

» 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

03-05  LST 

14 

12 

5 

9 

25 

19 

19 

25 

17 

14 

14 

19 

16 

06-08  LST 

» 

* 

» 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

09-11  LST 

14 

19 

11 

14 

18 

18 

17 

19 

29 

25 

19 

13 

18 

12-1 4  LST 

» 

» 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

15-17  LST 

18 

18 

7 

9 

11 

12 

9 

10 

18 

21 

17 

16 

14 

18-20  LST 

» 

« 

« 

« 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

21-23  LST 

14 

16 

5 

11 

13 

14 

12 

16 

15 

13 

10 

15 

13 

ALL  HOURS 

« 

» 

» 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

6.  %  FREQ  OF  CIG/VIS 

<  500/1 

.5  MI 

; 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

» 

» 

» 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

03-05  LST 

12 

12 

5 

8 

19 

18 

14 

19 

12 

10 

12 

19 

13 

06-08  LST 

* 

* 

» 

« 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

09-11  LST 

13 

16 

10 

12 

11 

12 

7 

9 

21 

18 

14 

13 

13 

12-14  LST 

» 

» 

» 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

15-17  LST 

16 

17 

7 

8 

8 

7 

6 

5 

14 

16 

11 

15 

11 

18-20  LST 

« 

« 

» 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

21-23  LST 

13 

14 

3 

9 

10 

8 

7 

10 

11 

10 

9 

14 

10 

ALL  HOURS 

» 

* 

» 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

7.  %  FREXJ  OF 

CIG/VIS 

<  300/1 

Ml! 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

» 

» 

K 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

03-05  LST 

10 

10 

4 

7 

14 

18 

10 

13 

10 

6 

7 

14 

10 

06-08  LST 

» 

» 

« 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

09-11  LST 

10 

8 

5 

8 

7 

8 

4 

5 

13 

11 

10 

9 

8 

12-14  LST 

» 

* 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

15-17  LST 

14 

12 

5 

5 

3 

4 

2 

4 

8 

12 

7 

12 

7 

18-20  LST 

« 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

21-23  LST 

12 

12 

3 

5 

7 

5 

4 

6 

7 

6 

7 

11 

7 

ALL  HOURS 

» 

« 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

8.  %  FREJQ  OF 

CIG/VIS 

<  100/0 

1.25  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

» 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

03-05  LST 

5 

4 

1 

6 

10 

6 

6 

5 

2 

1 

4 

4 

06-08  LST 

» 

» 

# 

# 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

09-11  LST 

5 

2 

1 

1 

2 

2 

1 

2 

3 

3 

2 

3 

2 

12-14  LST 

« 

K 

« 

« 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

15-17  LST 

7 

5 

1 

1 

# 

0 

# 

# 

2 

2 

2 

4 

2 

18-20  LST 

* 

« 

# 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

21-23  LST 

6 

3 

1 

3 

2 

1 

2 

3 

1 

2 

5 

2 

ALL  HOURS 

» 

» 

ff 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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DYE  1/QAQATOQAQ/RED  RIVER,  PERIOD-  1962-70* 

N66  38  W52  52  GREENLAND  OtOUin)  ELEVATION:  4720  f 


|TEMPERATURE(>F)|  PRECIPITATION  (in)  WIND  (KT) 


MEAN  NUMBER  OF  DATS _ ^ 

TEMPERATURE (»F)  fe 

MAXIMUM  I  MINIMUM  -B 


^  u  H  si  .  fi  i 

O  S8  w9  ti  wo  w| 


^4  observations  per  day  (03,  09,  15,  21  L3T) 

*  Refers  to  highest  hourly  wind  speed  class  interval 
®  TENTATIV3 

RUSSWO  FOR!  HHLY  AND  DAILY  0B3:  DEC  62  -  DEC  70  (UNEDITED  DATA) 


«DATA  NOT  AVAILABLE.  ILESS  THAN  0.5  DAY.  0.5  OR  0.05  INCH,  OR  0.5  PERCENT  C%)  AS  APPLICABLE. 


FLYING  WEATHER  (%FREQ)  HOURS  (L3T) 


leas  than 
3000  feet 
and/or 
VSBY 

less  than 
3  miles 


iimKIraBS 


CIO 

leas  than 
1000  feet 
and/or 
7SBI 

leas  then 

2  miles 

MEAN  OF 

CIO 

leas  than 

200  feet 
and/or 

VSBY 

leas  than 

-i-  mile 

KEAN  OF 

SHMSIiBII 


HEBEBb^bSI 
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WS  CLIMATIC  BRIEF 

f-r^pof.dby  ETAC(  ROV  1971  ) 


1  ^  observations  per  day  (03,  09,  15,  21  LST)  Refers  to  highest - - - 

TEl.TATnE 

Rl'3JV.'C  'C?.:  Hrly  ani  Oally  ObS!  Jan  63  -  Dec  70.  (unedited  data) 
rjOTE:  -WTA  HOT  available.  KLESS  THAN  0.5  DAY,  0.5  OR  0.05  INCH,  OR  0.5  PERCENT  (%)  AS  APPLICABLE 


less  t 

3X^'  r 

a.nd/'o 
V  '.  'i'i 
less  t 
3  nil 


71  7 

C300 

CO 

^44 

29 

le^r  tr.Hr. 

' 

cr 

0900 

,47 

!  58 

1 

46 

1500 

.  52  . 

155  ' 

'42 

'  - '  1  e  .s 

2100 

.38  ; 

,46  . 

30 

v.-'  LISTED  HOURS 

u 

'  51 

37 

.'It 

02X 

!29  : 

;38  : 

less  than 

;  frp*_ 

0900 

:4C  , 

3S 

anl/or 

VoT'Y 

1500 

.44  ! 

147  i 

36 

less  t  ''.a  r 

77  miles 

2100 

.29  ; 

;42  j 

24 

OR  LISTED  .HOURS 

35 

1 

30 

i9..  40 
35  43 


.  44-  1-48. 

39  ^  4^ 


i  26  1 27 
1  39  42 


24  j21  1 26  j_22__i^8_„22  j  22_  1_28_ 


less  than 
20C  r<?0t 
an  i/'or 

v-b: 

less  Iran 
J-  nile 


- - - i-;;  H-  - 

33  .25  22  i22_ 

Cl  '19  1 20  ‘[18 


.  1  1  i  4  — 

,14  ;22  ,12  1 10  .  9  12 


2L_(27., 

Ijli25 ' 


|22_|28 

1 26[  1387 


,22  [21  16  ;14  4-6  I  9 

;  i  I  i  i  -  4- 

,22  ;2i  Ue  ,12  4  6  I  .8_ 

,  I  I  ■  1 


21  Z1 
21  ~|31 

Jll  7_8„ 

147  16^ 


MZAII  Ci< 


2100  [16  I23  [12  4I2  I  8  4 IQ  1  -5_ 

<  LISTED  HOURS  i 19  27  1  5  ;  12  8  10  7 


[22_  '  27 
I  27  133 


9  44. 
14  llii7 


a  26  1 
45  40  I  8 

407  _29 

22M22 

-437  .  724 

725_7.2_6_ 

35  30 

14  ~  i7 

4477347 

7S„7u. 

712.712. 

15  13 
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D«:  U/KUUJSUK  ISLAM^IG  aUM.  GHKHiLAHD  PERIOD^  1 


M  65  32  W  37  11  field  ELEMLTION:  117  ft 


TEMPERATURE PF)  PRECIPITATION  (in)  WIND  (KT)  MEAN 


2  *i  2 
z  lei  i 

2  ua  1 


,1  d I2  » 

,  ii  s ii ii  ft 

ii  2i  s;;  ! 

an  a=  a «  aS  Cb  a 


2.U  2.5  18  15 

‘•^3.1  5  7 

3.0^^  _#  _# 

3.1X7  10  7 


2.2|l4.aj  14  16 

1.8  11.5  I  18  14 


5.3  3.7  20  13 


42.4  6.0 


REMARKS  observations  per  day  (03,  09,  15,  21  LST) 

*Refers  to  highest  hourly  uind  speed  class  interval. 

*POR  and/or  number  of  observations  varies  for  monthly  PRECIP  and  SNOWFALL  data.  Mean  annual  totals 
are  based  on  11  months. 

ROTATIVE 

RUS5W0  FOR;  HRLY  AND  DAILY  QBS:  JAN  63-DEC  70  (unedited  data) _  _  _ 

fCTE;  ==DATA  NOT  AVAILABLE.  «LESS  THAN  0.5  DAY.  0.$  OR  0.05  INCH,'  OR  0.5  PERCENT  (t)  AS  APPLICABLE. 


MAY  j  JUN  JUL  !  AU6  1  SEP  |0CT  '  NOV  |  DEC  |ANN  ,EYR 


_  0300 

090^".. 

I'soo 

2100 

ED  HOURS 


less  than 
200  feet 


1  J**  .37  31 

_38  33  36 

38  35  38 

_  32  _  36 

_ 35_|_31- 

24  '  30  25 

26  T  30  f  ^ 

29 32.1 32 

26  27  27 

27  30  28 


12.^  -13  11  I 

12-13  10  I 

1  -  t 

14  .  15  I  12-| 

15  I  15  U  i 


-  -  1  4  .  t 

38.  ...46  |.26  ,  39  j. 41  I  45  I  40  .41  i  40.1 
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_ N  33  30 


PRECIPITATiON(in)  WIND  (KT) 
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IK«N  CLONS  (TSNTHS) 


ER  ISLAMD  DEW  gTAIlOW.  AIA3KA 


_ PERIOD-  19‘»7-7D 


FIELD  ELENMTION:  3  ft 


MEAN  NUMBER  OF  DAYS 

TEMPERATURE  (‘F) 


‘means  and  EXTRQtES  INCLUDED  FROM  THE  1970  NOAA/EDS  LOCAL  CLIMATOLOGICAL  DATA  ANNUAL  SUMMARY. 
^FASTEST  MILE  CONVERTED  TO  KNOTS,  EXCEPT  FEB  4  DEC  ARE  PEAK  GUSTS. 

‘CLIMATOLOGICAL  STANDARD  NORMALS  (1931-60). 
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NOTE:  :'DATA  NOT  AVAILABLE.  IILESS  THAN  0.5  DAY.  0.5  OR  0.05  INCH,  OR  0.5  PERCENT  (%)  AS  APPLICABLE. 


FLYING  WEATHER  (®/oFRE0)  HOURS  (LST)  JAN  |  FEB  MAR  APR  MAY  1  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  I  ANN 


26  .29 


314.31. 

29  26 

31  26 

33  31 


ax. 

.37.,,  47 

'if.  in 


50  35  i  32  1 

57  ^  /a  i  32 
30  1  ,a  J  35  j 
14  J  a  i  35.  . 
12,  45  ..33... 

54  _ 12  .pi... 

47  .33  +.  31... 
47  ..  34  .  _31 

55  39  1  34 


32  34 

.  31-+.  33. 
34]  .4a 
3l4-4a 
..X4-32- 


-p2ll.2„ 

.[  3.2T  32_ 

32  36 


Ics..  than 
fret 
1  .  '/or 

ICCL.-  t.  n  , 


00-02 

i  15 

1  14 

I  03-05 

-  16 

uU 

06  -  C" 

,  16 

14 

09-11 

16 

13 

12  -  14 

16 

11 

,  15  -  17  .  .  .. 

,  17 

.  12 

.  15  -  2C 

,  15 

.  12 

21  -  23 

14 

,  14 

4 — — Lpip; — 1 

1.1 

13 

14 

..13 

_  19 

17 

165 


MEAN  CLONS(Tenths) 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SIWMARY 


STATION:  BETTLES,  AK  STATION  #:  701740  ICAO  ID:  PABT 

LOCATION:  ,  151  "Bl 'W  ELEVA'^ION  (FEET):  651  LST  =  CKT  -9 

PREPARED  BY:  USAFETAC/ECR ,  APR  1987  PERIOD:  VARIED 


SOURCE 


NO. 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1.  TEMPERATURE  (°F) 

EXTREME  MAX 

2 

48 

40 

44 

56 

86 

92 

92 

87 

79 

53 

45 

38 

92 

MEAN  DLY  MAX 

2 

-5 

-1 

14 

31 

52 

67 

69 

62 

49 

25 

6 

-4 

31 

MEAN 

2 

-13 

-10 

3 

20 

43 

57 

59 

53 

40 

19 

-1 

-11 

22 

MEAN  DLY  MIN 

2 

-21 

-19 

-7 

9 

33 

46 

48 

44 

32 

12 

-8 

-19 

13 

EXTREME  MIN 

2 

-70 

-60 

-56 

-26 

-10 

27 

29 

22 

2 

-32 

-57 

-59 

-70 

#  DAYS  >  70 

2 

0 

0 

0 

0 

1 

12 

15 

6 

# 

0 

0 

0 

#  DAYS  T  32 

2 

31 

28 

31 

29 

14 

# 

# 

2 

15 

30 

30 

31 

241 

#  DAYS  T  Cl 

2 

26 

24 

22 

9 

# 

0 

0 

0 

0 

7 

20 

25 

132 

2.  PRECIPITATION  (INCHES) 

MAXIMUM 

2 

3.42 

2.94 

3.60 

1.88 

1.45  3.59 

5.42 

5.91 

4.14  3.82 

3.05 

1.97 

5.91 

MEAN 

2 

.73 

.65 

■  .68 

.61 

.50 

1.37 

1.85  2.43 

1 .74  1.15 

.89 

.79 

13.39 

MINIMUM 

2 

# 

.01 

.04  # 

0.46  0.41 

.13 

.12 

.08 

.13 

0 

MAX  24  HR 

7 

1 .40 

.74 

.87 

.98 

.65  1.93 

1.46 

1 .87 

1.31 

1  .32 

.78 

.65 

1 .93 

#  DAYS  >0.01 

2 

.68 

6.4 

7.3 

5.6 

.65  9.4 

10.6 

12.9 

10.7 

10.9 

10.0 

8.9 

106 

#  DAYS  y  0.5 

» 

« 

» 

» 

» 

* 

« 

X 

X 

X 

3.  SNOWFALL  (INCHES) 


MEAN 

2 

11.3 

8.9 

9.7 

8.0 

1.2 

# 

0  0.1 

1.6 

11.6 

12.9 

13.1 

78.3 

MAXIMUM 

2 

55.8 

29.5  30.4 

34.7 

12.0 

*  2.6 

9.4 

28.3 

41.6 

33.1 

55.8 

MAX  24  HR 

2 

21 .7 

7.4 

10.0 

10.8 

6.7 

# 

»  2.6 

5.6 

10.8 

13.0 

11.1 

21.7 

»  DAYS  >  0.1 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X  X 

X 

X 

X 

X 

X 

#  DAYS  y  1.0 

2 

3.2 

2.6 

3.2 

1.9 

*.3 

0 

0  .1 

.8 

4.6 

4.5 

4.8 

26.1 

4.  MEAN  RELATIVE 

HUMIDITY  ($)  /  VAPOR 

PRESSURE  (IN  Hg)  /  LLWPOINT  (‘ 

>F) 

RH  (03  LST) 

1 

73 

71 

69 

73 

73 

77 

85  88 

85 

80 

77 

73 

77 

RH  (14  LST) 

1 

69 

65 

62 

59 

44 

46 

51  57 

62 

73 

74 

74 

61 

VAPOR  PRESS 

1 

.04 

.04 

.05 

.09 

.17 

.28 

.34  .32 

.21 

.10 

.05 

.03 

.14 

DEWPOINT 

1 

4 

5 

2 

13 

29 

42 

48  45 

33 

14 

1 

10 

19 

5.  SURFACE  1 

fl^INDS 

(16  PT/KNOTS)  / 

99.95$  HIGHEST 

PRESSURE  ALTITUDE  (FEET) 

PV1.G  DRCTN 

1 

$N 

N 

NNW 

N 

N 

N 

$W  $N 

N 

N 

N 

N 

N 

MEAN  SPEED 

1 

(PVLG  DRCTN) 

1 

7 

7 

7 

8 

8 

7 

6  6 

7 

7 

7 

7 

7 

MEAN  SPEED 

1 

(ALL  OBS) 

1 

5 

5 

7 

7 

7 

7 

1 

6  6 

6 

6 

6 

5 

6 

MAX  (PK  GST) 

1 

36 

32 

33 

28 

30 

38 

25  35 

27 

36 

35 

34 

38 

PRESSURE  ALT 

1 

1650 

1700 

1450 

1400 

1250 

1200 

1150  1200 

1550 

1650 

1750 

1850 

1850 

6.  MEAN  CLOUD  COVER  (EIGHTHS)  /  THUNDERSTORMS  /  FOG  /  BLOWING  SAND  &  DUST  (BNBD) 


CLD  COVER 

1 

3 

3 

3 

4 

4 

5 

5 

5 

5 

5 

4 

3 

4 

DAYS  TSTMS 

2 

0 

0 

0 

0 

# 

2 

3 

# 

# 

0 

0 

0 

5 

DAYS  FOG  <  7 

1 

9 

7 

8 

7 

2 

3 

4 

8 

9 

12 

11 

10 

90 

DAYS  BNBD  <  7 

1 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

0 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 
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RKMARKS:  »  =  DATA  NOT  AVAILABLE  #  =  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5$,  AS 
APPLICABLE  $  =  $  CALM  >  PVLG  DRCTN 

0  =  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTH/YEAR 

SOUHCE(S):  1,  USAFETAC  DATSAV  POR  7301-8312,  HRLY 

2.  NATIONAL  CLIMATIC  DATA  CENTER  SUMMARY,  29-35  YEARS 

3. 


7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  {%  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 
(CIG/VIS)  <  3000/3  STATUTE  MILES  (MI)  (SOURCE  NO.  1): 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

11 

12 

9 

12 

4 

7 

10 

10 

16 

22 

18 

15 

12 

03-05 

LST 

12 

1 1 

11 

14 

6 

9 

11 

17 

18 

26 

17 

14 

14 

06-08 

LST 

14 

12 

14 

15 

7 

13 

14 

25 

25 

26 

17 

15 

16 

09-1 1 

LST 

14 

11 

11 

12 

7 

15 

17 

28 

27 

26 

21 

14 

17 

12-14 

LST 

12 

11 

11 

9 

5 

12 

14 

21 

25 

26 

19 

14 

15 

15-1? 

LST 

14 

10 

10 

8 

4 

8 

10 

12 

21 

26 

23 

16 

13 

1  6-20 

LST 

15 

13 

9 

8 

3 

7 

7 

10 

19 

27 

22 

13 

13 

21-23 

LST 

13 

14 

9 

10 

3 

6 

7 

10 

17 

26 

21 

15 

A1.L  HOURS 

13 

12 

n 

11 

5 

9 

n 

17 

21 

26 

20 

14 

14 

8.  i 

FREQ  OF 

CIG/VIS  < 

1500/3 

MI  (SOURCE  NO.  1) 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

8 

9 

6 

8 

2 

4 

6 

5 

10 

14 

1 1 

11 

8 

03-05 

LST 

9 

8 

7 

8 

3 

5 

8 

10 

11 

18 

11 

10 

9 

06-08 

LST 

1 1 

8 

9 

10 

3 

7 

8 

18 

17 

17 

12 

11 

11 

09-11 

LST 

11 

7 

8 

6 

3 

7 

8 

17 

17 

17 

14 

9 

10 

i,,-14 

1ST 

9 

7 

7 

5 

2 

4 

6 

8 

12 

15 

12 

10 

8 

15-17 

LST 

11 

8 

6 

4 

1 

3 

4 

4 

8 

15 

12 

11 

7 

18-20 

LST 

11 

9 

6 

5 

It 

3 

3 

4 

9 

17 

15 

10 

8 

21  -?3 

LST 

10 

10 

6 

5 

It 

2 

3 

5 

10 

15 

14 

10 

7 

ALL  HOURS 

10 

8 

7 

6 

2 

4 

6 

9 

12 

16 

13 

10 

9 

9.  % 

FREQ  OF 

CIG/VIS  < 

1000/2 

MI  (SOURCE  NO.  1) 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-0? 

LST 

2 

6 

4 

5 

It 

2 

3 

3 

6 

10 

6 

5 

03-05 

1ST 

6 

5 

5 

5 

1 

3 

5 

6 

8 

11 

6 

7 

6 

06-08 

LST 

7 

5 

6 

5 

2 

3 

4 

13 

1 1 

10 

7 

7 

7 

O'i-1 1 

LST 

7 

5 

3 

3 

1 

2 

4 

9 

10 

1 1 

9 

6 

6 

*1  .  1  ' , 

LOT 

6 

5 

4 

2 

1 

1 

3 

4 

6 

10 

9 

6 

5 

u:  - 1 ! 

8 

5 

4 

2 

1 

1 

1 

2 

3 

9 

9 

5 

4 

1  --20 

1ST 

8 

6 

3 

2 

0 

2 

1 

2 

5 

10 

9 

6 

4 

21  -22 

'uiS 

7 

•T 

1 

3 

p 

It 

1 

1 

2 

6 

9 

9 

5 

4 

A!  I,  HOURS 

•7 

1 

5 

4 

4 

1 

2 

3 

5 

7 

10 

9 

6 

5 

1  1; . 

(  FREQ  OF  Cl 

S/VIS  < 

200/0 

5  MI 

(SOURCE  NO. 

1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

?0-02 

■  '‘S' 

It 

It 

0 

It 

1 

It 

1 

It 

1 

1 

It 

■ '  ;  .  0 

L5T 

1 

1 

1 

0 

It 

0 

1 

2 

It 

1 

It 

It 

1 

06-08 

I  ST 

1 

it 

It 

It 

It 

2 

2 

1 

It 

It 

1 

1 

, 

1 

It 

0 

0 

0 

0 

It 

1 

1 

It 

It 

'  >  - 1  ; 

1  *  5  i 

if 

# 

It 

0 

It 

n 

0 

It 

0 

1 

It 

It 

'  ■■  ■  / 

L^S  1 

1 

1 

It 

It 

It 

0 

0 

0 

It 

1 

It 

0 

It 

t  ■-  n- 

// 

0 

0 

It 

0 

0 

0 

It 

It 

1 

1 

It 

0  ’-23 

I  A  1  1 

1 

It 

It 

it 

It 

0 

0 

0 

It 

it 

1 

It 

It 

API, 

OURS 

1 

It 

It 

it 

It 

It 

It 

1 

1 

1 

1 

It 

It 
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OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUPPLEMENT 


STATION:  SETTLES,  AK  STATION  #:  TOIT'iO  ICAO  ID:  PAST 

LOCATION:  66»55'N,  151°31'W  ELEVATION  (FEET):  651  LST  =  GMT  -9 

PREPARED  BY:  USAFETAC/ECR ,  APR  198?  PERIOD:  7301-8312,  HRLY 


1.  PERCENTAC-E  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  {%  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

it 

# 

it 

0 

0 

0 

It 

03-05 

LST 

0 

0 

0 

it 

0 

it 

it 

0 

0 

0 

0 

0 

It 

06-08 

LST 

0 

0 

it 

0 

0 

it 

0 

it 

# 

0 

0 

0 

it 

09-1 1 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

12-14 

LST 

# 

0 

0 

it 

0 

1 

1 

it 

0 

0 

0 

0 

it 

15-17 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

it 

2 

it 

0 

0 

0 

0 

it 

1  8-20 

LST 

0 

0 

0 

0 

it 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

it 

21-23 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

it 

# 

it 

0 

0 

0 

0 

it 

ALL  HOURS 

// 

0 

it 

it 

it 

it 

1 

it 

It 

0 

0 

0 

it 

2.  % 

FREQ 

OF 

RAIN  AND/OR 

DRIZZLE: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

// 

it 

1 

4 

9 

8 

1  2 

12 

2 

1 

it 

4 

03-05 

LST 

# 

# 

0 

2 

5 

10 

10 

12 

13 

2 

it 

0 

4 

06-08 

LST 

// 

it 

2 

5 

9 

12 

1 1 

15 

1 

it 

0 

5 

09-1 1 

LST 

0 

1 

0 

2 

5 

8 

10 

9 

13 

1 

it 

it 

4 

1  2-1  4 

LST 

// 

« 

it 

2 

7 

9 

1  1 

1  1 

13 

2 

it 

It 

5 

15-17 

LST 

# 

it 

it 

1 

4 

9 

10 

9 

13 

2 

It 

It 

4 

18-20 

LST 

# 

it 

it 

2 

4 

9 

10 

1  2 

13 

2 

0 

0 

4 

21-23 

LST 

it 

0 

1 

5 

10 

8 

1 1 

11 

2 

it 

it 

4 

ALL  HOURS 

it 

it 

2 

5 

9 

10 

1 1 

13 

2 

it 

it 

4 

3.  % 

FREQ 

OF 

SNOW  AND/OR 

ICE  PELLETS: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

16 

16 

19 

13 

1 

it 

0 

0 

5 

24 

23 

20 

1  1 

03-05 

LST 

12 

15 

18 

15 

2 

1 

0 

0 

5 

23 

24 

18 

1 1 

06-08 

LST 

15 

16 

19 

17 

2 

0 

0 

it 

7 

23 

26 

20 

1  2 

09-1  1 

LST 

13 

1 1 

17 

1 1 

1 

it 

0 

It 

5 

23 

26 

16 

1  0 

1  2-1  4 

LST 

1  5 

1 1 

16 

9 

1 

0 

0 

0 

4 

22 

27 

17 

10 

15-17 

LST 

16 

10 

1  5 

7 

it 

it 

0 

0 

3 

22 

24 

19 

1  0 

1  3-20 

LST 

16 

1  4 

15 

8 

1 

0 

0 

It 

4 

23 

26 

21 

1  1 

21-23 

LST 

17 

17 

17 

1 1 

0 

0 

it 

0 

6 

25 

27 

22 

1  2 

ALL  HOURS 

15 

1  4 

17 

1 1 

1 

it 

it 

it 

5 

24 

26 

19 

1  1 

4.  { 

FREQ 

OF 

SURFACE 

WIND 

SPEEDS 

>  25 

KNOTS 

(INCLUDING  GUSTS): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

1 

it 

it 

it 

it 

it 

it 

0 

It 

it 

1 

it 

It 

03-05 

LST 

1 

1 

it 

it 

it 

0 

0 

0 

0 

it 

it 

it 

It 

06-08 

LST 

1 

it 

1 

0 

it 

it 

it 

It 

It 

It 

It 

it 

it 

09-1  1 

LST 

1 

it 

1 

it 

1 

it 

it 

» 

it 

1 

1 

4 

1 

12-14 

LST 

1 

0 

1 

1 

# 

1 

it 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

15-17 

LST 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

# 

1 

» 

It 

1 

18-20 

LST 

1 

it 

1 

it 

1 

1 

it 

0 

0 

# 

1 

It 

It 

21-23 

LST 

1 

1 

1 

0 

it 

it 

it 

0 

0 

it 

It 

It 

It 

ALL  HOURS 

1 

1 

it 

it 

1 

It 

it 

it 

it 

1 

It 

It 

REMARKS:  *  =  DATA  NOT  AVAILABLE,  #  =  0.0  <  0.5,  MI  =  STATUTE  MILES 

0  =  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  1  2  MONTHS/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  7301-8312,  HRLY 

a. 

3. 


5.  i 

FREQ 

OF 

CEILING 

AND/OR 

VISIBILITY 

(CIG/VIS)  < 

800/2 

MI : 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

00-02 

LST 

5 

6 

3 

5 

it 

1 

2 

2 

5 

8 

7 

03-05 

LST 

5 

4 

4 

4 

1 

2 

3 

5 

5 

8 

6 

06-08 

lST 

7 

5 

5 

5 

1 

3 

2 

9 

7 

9 

6 

09-1 1 

LST 

6 

5 

3 

3 

1 

1 

1 

5 

7 

1  0 

9 

12-14 

LS'1’ 

5 

4 

3 

2 

1 

1 

1 

2 

3 

8 

8 

1  5-17 

LST 

7 

5 

4 

1 

it 

it 

it 

1 

2 

8 

8 

13-20 

LST 

7 

5 

3 

2 

0 

it 

it 

1 

3 

8 

8 

21  -23 

L.ST 

6 

6 

3 

3 

# 

1 

1 

2 

4 

7 

8 

ALL  HOURS 

6 

5 
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1 

2 

0 

0 

U 

0 

31 

8 

0 

9 

JUN 

69 

50 

4D 

29 

2.0 

2.0^  # 

SE 

U 

68 

93 

a 

a 

.26  UOO 

U 

1 

# 

0 

0 

18 

0 

30 

0 

0 

9 

JUL 

77 

54 

45 

36 

1.8 

1.7  0 

0 

WNW 

13 

6A 

94 

85 

47 

.32,  750 

16 

1 

0 

0 

0 

a 

1 

31 

0 

0 

9 

AUG 

78 

56 

47 

33 

4.3 

2.2  0 

0 

W 

U:67 

94 

36 

48 

.34  950 

19 

2 

0 

0 

r> 

25 

1 

31 

0 

Q 

9 

SEP 

70 

■53 

43 

4.3 

3.4'  # 

# 

WKU 

14 

68 

91 

82 

U 

.2911300 

20 

2 

0^ 

0 

0 

18 

0 

30 

0 

0 

9 

OCT 

69 

45 

36 

,3a 

4.6 

4.9  3 

11 

WNW 

15 

78 

87‘ao 

35 

.20jl700 

22 

2 

4 

# 

0 

13 

0 

31 

8 

0 

8 

NOV 

54 

39 

30 

1 

3.8 

2.8  6 

9 

NNV 

15 

76 

86183^30 

. 17 1 1900 

21 

2 

8 

1 

0 

13 

0 

a 

19 

2 

3 

DEC 

51 

33 

a 

-9 

2.6 

1.8  8 

3 

1576 

86 

ai25 

.14  1800 

18 

1 

12 

2 

0 

13 

0 

19 

26 

0 

8 

ANN 

78 

43 

33 

-9 

34.5 

4.9  51 

11 

SSE 

15190 

89 

83  34 

.20  1550 

209  15 

68 

10 

0 

193 

2 

311! 

358 

0 

9 

EYR 

26 

30 

25  20 

25 

25j|l5^ 

il 

25125 

25]  18 

25 

21  21 

a 

21 

25 

26 

a 

Z1 

21 

I  rni.n  rat,  irisKA 
N  55  12  W  162  43 


_ PERIOD  1QA2-7Q  I 

nKLD  ELEVATION  98  f|| 


WBAN  #  25624 
WMO  #  70316 
STN  LTRS 


^  Haans  and  Ertranaa  locludad  from  tha  1970  IK)AA/KDS  Local  Climatological  Data  Simmary. 

I*  Significant  aa  aacondary  praralllng  dlractlom 

Jan  Fab  Mar  Apr  Haj  Jun  Jul  Aug  Sap  Oct  Not  Dec  Ann 

HMv  N  ssessewiwwmwssf.se  SSE  SSE  SSE  SSE  NW 

HUSSWC  PORi  Hrly  and  Dally  Oba:  Jun  42  -  Jun  54,  Jul  55  -  Mar  68 
IIOTE;  ~-T)ATA  HOT  AvTlLABLE.  «LESS  THAN  0.5  DAY.  0.5  OP  0.05  INCH,  OP  0.5  '^PCENT  (1)  AS  APPL I C-VOLE .~ 


FLYING  WEATHER  (%FRE0) 

HOURS  (LST)  i  JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY  ' 

JUN  JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN  EYR 

00-02 

1  54 

57 

53 

58l  64 

72  i  76 

73 

,  54 

U 

50 

50 

59  .25 

GIG 

03-05 

,  56 

61 

58 

62 

69 

75,  78 

75 

.  56 

46 

51 

51 

61  a 

loss  than 

06-08 

.  59 

64 

60 

65 

70, 

74,  78 

74 

58 

53 

55 

55 

.  64  .25 

3000  faat 

09-U 

i  55 

57 

54 

62 

68 

67 1  73 

70 

56 

50 

49 

52 

.  59  .a 

dnd/or 

12-14 

,  53 

i5 

54 

61 

66 

63.  69 

67 

,  56 

52 

51 

51 

,  58  .25 

VSBT 

15-17 

J  56 

.57 

55 

60,  64, 

63,  /O 

67 

.  55 

52 

54 

54 

.  59  ,a 

leaa  than 

18-30 

i  58 

60 

59 

a 

65, 

67  ■’4 

73 

58 

53 

53 

54 

.  61  .25 

3  &ll«a 

a-23 

.  51 

36 

55 

59 

64. 

69.  77 

72 

.  53 

49 

50 

50 

.  59  .a 

ALL  HODRS 

1 

58 

56 

61 

66 

69  74 

71 

56 

50 

52 

52 

60 

00-02 

30 

31 

25 

30 

34 

48  57 

53 

Z7 

13 

19 

23 

33  25 

GIG 

03-05 

1  31 

33 

26 

32 

39! 

50.  61 

56 

.  28 

13 

20 

23 

.  34  .a 

lees  than 

06-08 

1  ^ 

33 

28 

34 

38! 

50.  59 

55 

,  29 

15 

2V 

a 

35  25 

1500  feet 

09-11 

30 

33 

28 

29 

43.  51 

49 

.  28 

15 

20 

26 

,  32  ,a 

anct^’or 

12-U 

!  29 

31 

25 

26 

29 

35.  43 

45 

.  27 

16 

20 

25 

.  28  ,25 

VSBY 

15-17 

i  30 

33 

25 

a 

32  i 

36,  U 

47 

.  a 

17 

22 

a 

30  ,a 

lees  than 

18-30 

1  29 

31 

28 

30 

35] 

42,  54 

52 

;  29 

15 

22 

25 

.  33  ,25. 

3  mllaa 

a-23 

28 

33 

77 

31 

37, 

45,  52 

51 

,  28 

U 

19 

23 

32  ,a 

ALL  HOURS 

uJL 

30 

U  53 

51 

'  28 

15 

20 

25 

32 

CIO 

laaa  than 
1000  feat 
and/or 
VSBT 

laaa  than 
2  mlleo 


00-02 
03-05 
d6-og 
09-U 
12-U 
1^17 
18-20 
21-23 
ALL  HOORS 


CIO 

laaa  than 
200  faat 
and/or 
VSBT 

laaa  than 
i  mlla 


,  Oi.05  :  _ 

^  0M8 

,  0^11  _ 
i  13-14 
L  15-_12 

’  21-2L_ 

I  Au,  axnis 


18 

18 

20 

19 

18 

17 

16 

18 


19 

19 

W 

2l 

a 

21 

20 

19 

20 


5 

-41 

y 

1 

2 

y 

4. 

4 


4 

2 

2 

2 

2 

2 

3 


15 

14 

18 


2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

M 

2 


18 

a 

32 

43 

40 

18 

5 

8 

13 : 

a 

25 

19 

25 

36 

46 

44 

19 

6 

9 

13  , 

22 

'a 

a 

U 

43 

20 

6 

10 
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23 

25 

18 

a 

34 

35 

19 

6 

9 

16 

20 

a 

u 

15 

17 

a 

30 

18 

7 

11 

15  , 

17 

25 

16 

17 

19 

28 

a 

18 

7 

11 

17 

18 

a 

18 

22 

26 

29 

40 

20 

6 

12 

U 

20 

25 

18 

a 

301  43 

38 

17 

5 

10 

^  , 

21 

;a 

18 

20 

a 

38 

38 

19 

6 

10 

U  1 

20 

2 

2 

3 

6 

5 

1 

# 

1 

3  * 

3 

2 

3 

4 

6 

4 

Ij 

.  t 

1 

3 ; 

3 

a 

1 

1 

1 

3 

3 

J 

2 

3  ! 

2 

,25 

1 

i 

/ 

1 

1 

i 

1 

3  , 

1 

1 

! 

i 

1 

/ 

i 

i 

2 

3 

1 

i25 

L 

/ 

-JU 

/ 

.  1 

y. 

3 

1 

la 

y 

1 

2 

.3 

_ 

1 

1 

F  1  - 

2 1 

2 

-  It 

y 

3 

A 

.  1 

■  ^  I 

3  la 

LJl 

2 

Li- 

3 

LU 

JLJ 

lJ- 

-JlI 

2 

1.. 
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OPERATIONAL  CLIMATIC 

DATA  SUMMARY 

STATION:  CORDOVA, 

AK 

STATION  #: 

702960 

ICAO  ID:  PACV 

LOCATION:  60 

°30'N 

,  145°30'W 

ELEVATION 

(FEET) 

:  41 

LST  = 

GMT  -9 

PREPARED  BY: 

•  _  _____ 

USAFETAC/ECR,  APR  1987 

PERIOD 

:  VARIED 

SOURCE 

NO. 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1.  TEMPERATURE  (® 

F) 

EXTREME  MAX 

2 

58 

52 

59 

67 

82 

84 

86 

86 

72 

70 

55 

54 

86 

MEAN  DLY  MAX 

2 

30 

35 

38 

44 

52 

58 

61 

61 

56 

47 

37 

31 

46 

MEAN 

2 

22 

26 

29 

36 

44 

50 

54 

54 

48 

40 

31 

24 

38 

MEAN  DLY  MIN 

2 

14 

18 

21 

29 

36 

43 

47 

46 

40 

32 

24 

17 

30 

EXTREME  MIN 

2 

-30 

-21 

-24 

2 

19 

29 

33 

29 

20 

-1 

-7 

-23 

-30 

#  DAYS  >  70 

2 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

3 

3 

If 

0 

0 

0 

9 

#  DAYS  7  32 

2 

27 

23 

26 

22 

9 

1 

0 

# 

5 

15 

22 

26 

175 

#  DAYS  7  0 

2 

7 

4 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

5 

20 

2.  PRECIPITATION 

(INCHES) 

MAXIMUM 

* 

* 

» 

It 

« 

» 

It 

it 

it 

it 

MEAN 

2 

5.5 

6.4 

5.4 

5.6 

5.8 

4.9 

6.5 

8.8 

12.9 

12.7 

8.5 

7.3 

90.4 

MINIMUM 

» 

* 

» 

* 

It 

« 

it 

it 

it 

MAX  2M  HR 

2 

2.7 

3.7 

3.6 

4.4 

2.9 

2.6 

4.6 

7.6 

4.8 

5.0 

4.6 

4.5 

7.6 

#  DAYS  >  0.01 

2 

10.6 

1  0.8 

10.6 

11.1 

12.6 

11.3 

1  2.4 

1  3.8 

15.1 

17.0 

1  2.8 

1  2.8 

151.0 

DAYS  >0.5 

2 

4.1 

4.4 

3.9 

3.7 

3.5 

2.8 

3.5 

4.7 

8.5 

9.3 

5.9 

5.2 

60.9 

3.  SNOWFALL 

( INCHES) 

MEAN 

2 

19.5 

22.3 

24.0 

1  4.5 

1.3 

0 

0 

0 

0 

3.8 

1  0.7 

26.2 

1  22.  4 

MAXIMUM 

2 

41  .0 

65.0 

99.0 

77.0 

40.0 

0 

0 

0 

0 

11.0 

22.0 

38.0 

99.0 

MAX  HR 

# 

# 

» 

» 

* 

it 

it 

# 

# 

#  DAYS  >  0.1 

* 

* 

it 

« 

It 

t 

it 

* 

a 

it 

#  DAYS  T  1  .5 

* 

It 

* 

# 

it 

* 

it 

it 

k.  MEAN  RELATIVE 

HUMIDITY  ($)  / 

VAPOR 

PRESSURE 

(IN  Hg)  / 

DEWPOINT  (° 

F) 

RH  (03  LST) 

1 

80 

80 

83 

64 

87 

89 

88 

88 

87 

83 

84 

82 

85 

RH  (12  LST) 

1 

79 

71 

64 

61 

63 

68 

70 

69 

67 

72 

78 

81 

70 

VAPOR  PRESS 

1 

.13 

.13 

.15 

.17 

.23 

.30 

.35 

.35 

.28 

.21 

.  16 

.13 

.  22 

DEWPOINT 

1 

19 

21 

25 

30 

37 

44 

48 

48 

43 

34 

26 

20 

33 

5.  SURFACE  WINDS 

(16 

PT/KNOTS)  / 

99.95?  HIGHEST 

PRESSURE 

ALTITUDE  (FEET) 

PVLG  DRCTN 

1 

$E 

$E 

$E 

$E 

$E 

$E 

$E 

$E 

$E 

$E 

$E 

$E 

$E 

MEAN  SPEED 

1 

(PVLG  DRCTN) 

1 

10 

10 

9 

10 

8 

6 

6 

7 

8 

9 

10 

10 

9 

MEAN  SPEED 

1 

(ALL  OBS) 

1 

4 

5 

4 

5 

5 

4 

3 

3 

4 

5 

4 

4 

4 

MAX  (PK  GST) 

1 

48 

43 

40 

55 

40 

27 

25 

35 

38 

50 

46 

47 

55 

PRESSURE  ALT 

1 

1  450 

1590 

1  240 

990 

790 

640 

610 

990 

1  050 

1  440 

1  440 

1530 

1  590 

6.  MEAN  CLOUD  COVER 

(EIGHTHS)  /  THUNDERSTORMS  / 

FOG  / 

BLOWING  SAND  S 

DUST  (BNBD) 

CLD  COVER 

1 

5 

5 

5 

5 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

5 

5 

6 

DAYS  TSTMS 

2 

If 

# 

0 

If 

# 

If 

# 

» 

# 

If 

If 

0 

H 

DAYS  FOG  <  7 

1 

12 

1 1 

1 1 

11 

10 

13 

16 

17 

1  4 

14 

1  2 

1  2 

153 

DAYS  BNBD  <  7 

1 

0 

0 

0 

0 

ff 

0 

0 

0 

0 

1 

# 

0 

1 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 
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REMARKS:  »  =  DATA  NOT  AVAILABLE  #  =  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5%,  AS 
APPLICABLE  $  =  $  CALM  >  PVLG  DRCTN 

^  =  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  HRS/DAY  OR  <  12  MONTH/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  7301-8^*12,  HRLY 

2.  UNIVERSITY  OF  ALASKA,  POR  19'49-1984  (CORDOVA  FAA) 

3. 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (?  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 


(CIG/VIS)  <  3000/3  STATUTE 


JAN 

FEB 

MAR 

00-02  LST 

49 

49 

50 

03-05  LST 

50 

48 

49 

06-08  LST 

46 

48 

47 

09-11  LST 

47 

46 

44 

12-14  LST 

47 

48 

44 

15-17  LST 

48 

47 

44 

18-20  LST 

50 

49 

48 

21-23  LST 

49 

58 

59 

ALL  HOURS 

48 

48 

47 

MILES 

(MI) 

(SOURCE 

NO. 

1): 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

47 

57 

53 

62 

59 

47 

52 

51 

57 

56 

44 

49 

53 

53 

50 

42 

52 

59 

58 

51 

46 

57 

60 

63 

53 

48 

57 

60 

66 

55 

49 

53 

55 

63 

55 

59 

54 

52 

60 

58 

47 

54 

55 

60 

55 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

53 

56 

51 

50 

53 

52 

59 

51 

50 

52 

47 

58 

52 

50 

50 

45 

56 

48 

51 

50 

46 

58 

49 

48 

52 

48 

59 

51 

49 

53 

50 

60 

51 

48 

52 

52 

58 

53 

48 

53 

49 

58 

51 

49 

52 

8.  % 

FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

1 500/3 

MI  (SOURCE 

NO.  1) 

; 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

21 

27 

21 

25 

18 

21 

28 

30 

15 

16 

23 

25 

22 

03-05 

LST 

20 

24 

22 

24 

15 

22 

27 

31 

16 

18 

23 

26 

22 

06-08 

LST 

23 

27 

22 

22 

16 

20 

25 

27 

1  4 

17 

22 

26 

22 

09-11 

LST 

23 

24 

24 

22 

16 

19 

26 

25 

14 

19 

21 

26 

22 

1  2-1  4 

LST 

22 

24 

23 

21 

15 

17 

23 

24 

1  4 

20 

20 

26 

21 

15-17 

LST 

22 

25 

22 

23 

17 

19 

27 

25 

16 

21 

21 

24 

22 

18-20 

LST 

21 

26 

22 

24 

18 

19 

27 

26 

1  6 

20 

21 

24 

22 

21-23 

LST 

23 

26 

23 

23 

16 

20 

25 

28 

17 

18 

22 

25 

22 

ALL  HOURS 

22 

25 

22 

23 

16 

20 

26 

27 

15 

18 

22 

25 

22 

9.  % 

FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

1000/2 

MI  (SOURCE 

NO.  1) 

; 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

1  1 

1  4 

10 

13 

5 

10 

15 

17 

8 

6 

9 

1 1 

1  1 

03-05 

LST 

10 

1  2 

10 

1  I 

5 

12 

17 

18 

8 

7 

1 1 

1 1 

1 1 

06-08 

LST 

1 1 

1  4 

1 1 

1 1 

6 

1 1 

1  2 

16 

8 

7 

9 

1  3 

1  1 

09-1 1 

LST 

1  3 

12 

12 

13 

5 

6 

12 

12 

6 

8 

9 

13 

1  0 

1  2-1  4 

LST 

1 1 

1  3 

10 

9 

3 

4 

1 1 

10 

6 

8 

1  0 

14 

9 

15-17 

LST 

1 1 

14 

10 

10 

6 

6 

12 

1 1 

7 

8 

9 

13 

1  0 

13-  20 

LST 

10 

15 

10 

10 

7 

7 

12 

12 

8 

8 

9 

1  3 

1  0 

21-23 

LST 

1 1 

14 

9 

10 

5 

12 

14 

16 

9 

5 

9 

1  2 

1 1 

ALL  HOURS 

1 1 

13 

10 

1 1 

5 

9 

13 

14 

8 

7 

1  0 

1  2 

1  0 

10.  ; 

1  FREQ  OF  CIG/VIS 

<  200/0 

.5  MI 

(SOURCE  NO. 

1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

2 

1 

# 

1 

# 

1 

2 

2 

1 

0 

1 

1 

1 

03-05 

LST 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

5 

1 

if 

1 

if 

1 

06-08 

LST 

1 

2 

2 

2 

» 

1 

1 

1 

1 

if 

1 

1 

1 

09-1 1 

LST 

2 

2 

2 

1 

0 

0 

if 

if 

if 

1 

1 

3 

1 

1  2-1  4 

LST 

2 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

It 

0 

if 

2 

3 

1 

1  S-l"^ 

LST 

1 

2 

1 

# 

0 

if 

0 

0 

if 

if 

3 

2 

1 

18-20 

l^ST 

1 

1 

# 

0 

0 

0 

1 

if 

if 

1 

2 

1 

21  -23 

LST 

2 

1 

1 

// 

It 

1 

0 

1 

1 

# 

1 

1 

1 

ALL  HOURS 

2 

2 

1 

1 

it 

1 

1 

1 

1 

if 

1 

2 

1 
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OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUPPLEMENT 


STATION;  CORDOVA,  AK  STATION  #:  702960  ICAO  ID:  PACV 

LOCATION:  60“30'N,  1'I5®30'W  ELEVATION  (FEET):  ^tl  LST  =  GMT  -9 

PREPARED  BY:  USAFETAC/ECR ,  APR  1  987  PERIOD:  7301-8'112,  HRLY 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  ($  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

0 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

it 

it 

# 

0 

03-05 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

it 

0 

0 

0 

0 

it 

06-08 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

09-1 1 

LST 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

12-14 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

it 

0 

0 

0 

0 

# 

15-17 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

0 

it 

0 

0 

0 

it 

18-20 

LST 

# 

# 

C 

0 

0 

0 

it 

0 

it 

0 

0 

0 

it 

21-23 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

it 

0 

# 

0 

it 

0 

it 

ALL  HOURS 

# 

0 

# 

# 

# 

it 

it 

# 

it 

it 

0 

it 

2.  % 

FREQ 

OF 

RAIN  AND/OR 

DRIZZLE 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-0? 

LST 

21 

19 

18 

26 

35 

28 

31 

30 

35 

42 

24 

18 

27 

03-05 

LST 

21 

18 

17 

24 

30 

26 

27 

28 

36 

40 

24 

18 

26 

06-08 

LST 

23 

18 

17 

22 

27 

26 

25 

27 

35 

40 

26 

21 

26 

09-1 1 

LST 

23 

17 

16 

23 

27 

23 

22 

24 

33 

40 

25 

18 

24 

12-14 

LST 

24 

18 

18 

24 

33 

29 

27 

28 

33 

40 

24 

19 

26 

15-17 

LST 

23 

22 

18 

27 

35 

29 

30 

30 

34 

43 

23 

16 

27 

18-20 

LST 

21 

21 

18 

27 

31 

27 

30 

26 

33 

43 

22 

17 

26 

21-23 

LST 

19 

19 

20 

25 

31 

27 

26 

29 

35 

43 

24 

19 

26 

ALL  HOURS 

22 

19 

18 

25 

31 

27 

27 

28 

34 

41 

24 

18 

26 

3.  % 

FREQ 

OF 

SNOW  AND/OR 

ICE  PELLETS: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

A.iN 

00-02 

LST 

1 1 

14 

1  4 

1 1 

# 

0 

0 

0 

it 

1 

8 

15 

c 

03-05 

LST 

1 1 

14 

14 

9 

1 

0 

0 

it 

it 

2 

11 

16 

1 

06-08 

LST 

1  2 

17 

16 

1 1 

1 

0 

it 

it 

it 

3 

9 

16 

7 

09-11 

LST 

13 

17 

17 

9 

1 

0 

it 

0 

0 

2 

8 

16 

7 

12-14 

LST 

12 

17 

15 

7 

# 

it 

0 

it 

0 

2 

9 

17 

7 

15-17 

LST 

10 

15 

14 

9 

0 

0 

0 

it 

2 

8 

15 

6 

18-20 

LST 

1  4 

16 

12 

8 

0 

0 

0 

it 

2 

7 

15 

6 

21-23 

LST 

13 

16 

14 

9 

0 

0 

0 

it 

1 

8 

16 

6 

ALL  HOURS 

1  2 

16 

14 

9 

# 

it 

it 

it 

it 

2 

9 

16 

6 

4.  % 

FREQ 

OF 

SURFACE 

WIND 

SPEEDS 

>  25 

KNOTS 

(INCLUDING  1 

GUSTS) : 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

4 

3 

1 

3 

1 

0 

It 

1 

2 

2 

4 

3 

2 

03-05 

LST 

4 

3 

1 

3 

1 

0 

it 

it 

1 

3 

3 

2 

2 

06-08 

LST 

3 

3 

2 

1 

1 

it 

0 

2 

2 

3 

2 

2 

09-1 1 

LST 

4 

3 

2 

2 

1 

it 

it 

1 

1 

4 

3 

4 

2 

12-14 

LST 

4 

4 

1 

1 

2 

it 

it 

it 

2 

4 

3 

3 

2 

15-17 

LST 

4 

3 

1 

2 

1 

it 

0 

1 

1 

4 

3 

2 

2 

18-20 

LST 

4 

4 

1 

1 

# 

1 

0 

if 

1 

3 

4 

3 

2 

21-23 

LST 

4 

4 

1 

2 

» 

it 

it 

it 

1 

2 

3 

4 

2 

ALL  HOURS 

4 

3 

1 

2 

1 

it 

It 

it 

1 

3 

3 

3 

2 

177 


REMARKS:  »  =  DATA  NOT  AVAILABLE,  #=0.0<0.5,  MI=  STATUTE  MILES 

0  =  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  2M  HRS/DAY  OR  <  1 2  MONTHS/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  FOR  7301-8412,  HRLY 

2. 

3. 


5.  J  FREQ  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY  (CIG/VIS)  <  800/2  MI: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

00-02 

LST 

9 

1 1 

6 

9 

3 

03-05 

LST 

8 

8 

6 

8 

4 

06-08 

LST 

9 

11 

9 

9 

4 

09-11 

LST 

10 

10 

8 

9 

3 

12-14 

LST 

9 

9 

7 

5 

2 

15-17 

LST 

8 

11 

7 

5 

2 

18-20 

LST 

8 

1 1 

7 

5 

4 

21-23 

LST 

8 

10 

6 

7 

3 

ALL  HOURS 

9 

10 

7 

7 

3 

6.  % 

FREQ 

OF 

CIG/VIS 

<  500/1 

.5  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

00-02 

LST 

6 

7 

2 

4 

2 

03-05 

LST 

4 

5 

3 

3 

2 

06-08 

LST 

6 

6 

5 

4 

2 

09-1 1 

LST 

5 

6 

5 

4 

1 

12-14 

LST 

6 

6 

4 

1 

1 

15-17 

LST 

4 

8 

4 

2 

if 

18-20 

LST 

4 

6 

3 

2 

1 

21-23 

LST 

5 

5 

3 

2 

1 

ALL  HOURS 

5 

6 

4 

3 

1 

7.  % 

FREQ  OF 

CIG/VIS 

<  300/1 

MI: 

JAN 

FEB 

M.AR 

APR 

MAY 

00-02 

LST 

3 

3 

1 

3 

1 

03-05 

LST 

2 

2 

2 

2 

1 

06-08 

LST 

3 

4 

4 

2 

1 

09-11 

f<ST 

5 

4 

4 

2 

0 

12-14 

LST 

4 

4 

3 

1 

0 

15-17 

LST 

3 

5 

3 

1 

if 

18-20 

LST 

2 

3 

1 

1 

if 

21-23 

LST 

3 

3 

1 

1 

If 

ALL  HOURS 

3 

4 

2 

2 

if 

CO 

FREQ 

OF 

CIG/VIS 

<  100/0.25 

MI  : 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

00-02 

LST 

1 

1 

if 

if 

if 

03-05 

LST 

it 

1 

if 

if 

1 

06-08 

LST 

1 

1 

0 

If 

If 

09-11 

LST 

1 

1 

If 

if 

0 

1  2-1  4 

LST 

« 

1 

if 

0 

0 

15-17 

LST 

1 

1 

1 

0 

0 

18-20 

LST 

» 

if 

if 

0 

0 

21-23 

LST 

0 

if 

0 

0 

0 

ALL  HOURS 

1 

1 

if 

if 

if 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

8 

13 

14 

8 

4 

7 

8 

8 

10 

1  4 

14 

7 

5 

8 

6 

8 

7 

9 

13 

6 

5 

6 

8 

8 

3 

9 

8 

5 

5 

6 

11 

7 

2 

8 

8 

4 

6 

7 

12 

7 

3 

8 

7 

5 

6 

7 

9 

7 

5 

8 

9 

7 

6 

6 

10 

7 

9 

11 

12 

8 

4 

6 

9 

8 

6 

10 

1 1 

6 

5 

7 

9 

7 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

4 

8 

9 

5 

3 

4 

4 

5 

7 

10 

9 

4 

3 

5 

3 

5 

4 

6 

7 

5 

4 

4 

5 

5 

1 

5 

4 

3 

3 

4 

7 

4 

1 

4 

4 

2 

4 

4 

7 

4 

1 

3 

4 

3 

4 

5 

5 

4 

2 

5 

5 

4 

3 

3 

6 

4 

5 

6 

7 

5 

2 

4 

5 

4 

3 

6 

6 

4 

3 

4 

5 

4 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

2 

3 

4 

1 

0 

2 

1 

2 

3 

4 

4 

2 

1 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

if 

1 

if 

1 

1 

2 

5 

2 

# 

1 

if 

1 

1 

3 

4 

2 

if 

0 

0 

1 

1 

3 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

if 

2 

4 

1 

1 

2 

3 

2 

if 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

1 

1 

2 

3 

2 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1 

1 

1 

# 

0 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

0 

if 

if 

1 

If 

# 

if 

* 

0 

0 

1 

# 

0 

0 

if 

0 

0 

1 

1 

if 

0 

0 

if 

0 

if 

1 

1 

if 

ff 

0 

0 

if 

0 

1 

1 

if 

0 

0 

» 

if 

0 

1 

1 

if 

if 

0 

1 

if 

0 

if 

1 

if 

If 

if 

if 

if 

# 

if 

1 

if 
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OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  DEADHORSE,  ALASKA 
LOCATION:  70®12'N,  litaoaS'W 
PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  JUN  1986 
OCDS  DATED  DEC  85  OBSOLETE 


STATION  #:  700637  ICAO  ID:  PASC 

ELEVATION  (FEET):  57  LST  =  GMT  -9 

PERIOD:  JAN  73  “  DEC  85 


SOURCE 


NO 

.  JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1 .  TEMPERATURE 

( 

°F) 

EXTREME  MAX 

1 

35 

37 

39 

40 

48 

67 

78 

74 

61 

48 

36 

33 

78 

MEAN  DLY  MAX 

1 

-5 

-12 

-7 

3 

24 

43 

54 

50 

38 

17 

5 

-4 

17 

MEAN 

1 

-12 

-21 

-16 

-5 

21 

38 

46 

43 

33 

12 

-3 

-10 

12 

MEAN  DLY  MIN 

1 

-15 

-24 

-18 

-8 

16 

33 

40 

37 

30 

9 

-6 

-14 

7 

EXTREME  MIN 

1 

-57 

-55 

-50 

-37 

-18 

2 

7 

2 

-1 

-21 

-30 

-43 

-57 

#  DAYS  >  90 

'i 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  T  32 

1 

18 

15 

1 5 

16 

14 

8 

1 

5 

13 

19 

16 

18 

158 

#  DAYS  T  0 

1 

15 

1  4 

i  4 

12 

1 

0 

0 

# 

# 

6 

11 

13 

86 

2.  MEAN  NUMBER 

DAYS  PRECIPITATION 

MAXIMUM 

n 

ft 

« 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

MEAN 

1 

12 

11 

14 

19 

12 

11 

17 

19 

26 

16 

17 

188 

MINIMUM 

ft 

ft 

« 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

» 

ft 

ft 

MAX  24  HR 

ft 

ft 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

Ik 

ft 

ft 

#  DAYS  >0.01 

ft 

ft 

« 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

a 

ft 

ft 

#  DAYS  To. 5 

« 

ft 

ft 

» 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

3.  MEAN  NUMBER 

DAYS  SNOWI'ALL 

MEAN 

1 

11 

10 

9 

12 

16 

6 

2 

4 

13 

24 

14 

13 

134 

MAXIMUM 

» 

ft 

ft 

» 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

MAX  24  HR 

it 

ft 

ft 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

* 

ft 

ft 

#  DAYS  >0.1 

* 

ft 

ft 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

#  DAYS  Tl  .5 

* 

ft 

ft 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

a 

ft 

ft 

4.  MEAN  RELATIVE  HUMIDITY  (J)  /  VAPOR  PRESSURE  (IN  Hg)  /  DEWPOINT  (°F) 


RH  (03  LST) 

1 

76 

72 

72 

76 

87 

85 

88 

92 

91 

86 

77 

74 

83 

RH  (14  LST) 

1 

72 

69 

68 

74 

78 

69 

70 

78 

83 

84 

77 

75 

76 

VAPOR  PRESS 

1 

.03 

.02 

.02 

.04 

.11 

.18 

.25 

.24 

.17 

.08 

.04 

.03 

.11 

DEWPOINT 

1 

9 

-8 

-34 

18 

20 

31 

39 

38 

30 

19 

14 

9 

30 

5.  SURFACE  WINDS 

(16  PT/ KNOTS) 

/  99 

.95$ 

HIGHEST 

PRESSURE  ALTITUDE 

(FEET) 

PVLG  DRCTN 

MEAN  SPEED 

1 

ENE 

WSW 

ENE 

ENE 

ENE 

ENE 

ENE 

ENE 

ENE 

ENE 

ENE 

WSW 

ENE 

(PVLG  DRCTN) 
MEAN  SPEED 

1 

15 

14 

15 

15 

15 

14 

13 

12 

1  4 

17 

15 

13 

14 

(ALL  OBS) 

1 

13 

12 

12 

1 1 

12 

12 

12 

1 1 

12 

13 

12 

1  2 

12 

MAX  (PK  GST) 

1 

60 

53 

58 

50 

48 

41 

45 

45 

51 

70 

55 

60 

70 

PRESSURE  ALT 

1 

1050 

500 

750 

450 

500 

550 

550 

650 

TOO 

750 

900 

850 

1050 

6.  MEAN  CLOUD 

COVER  (EIGHTHS) 

/  THUNDERSTORMS  / 

FOG  / 

BLOWING  SAND 

&  DUST  (BNBD) 

:ld  cover 

1 

4 

4 

4 

4 

7 

6 

6 

7 

7 

7 

5 

4 

5 

DAYS  TSTMS 

1 

0 

0 

0 

# 

» 

« 

0 

0 

0 

0 

# 

DAYS  FOG  <7 

1 

14 

1  4 

15 

16 

19 

16 

18 

1 1 

12 

1  4 

183 

DAYS  BNLD  <7 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

t 

# 

# 

1 

0 

# 

1 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

179 


REMARKS:  »  =  DATA  NOT  AVAILABLE  #  -  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5  %,  AS 
APPLICABLE  $  =  J  CALM  >  PVLG  DRCTN 

=  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  1 2  MONTH/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  JAN  73  "  DEC  85  (HOURLY) 

2. 

3. 


7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (J  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 


(CIG/VIS) 

<  3000/3 

STATUTE 

MILES  (MI) 

(SOURCE  NO. 

1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

30 

22 

27 

31 

67 

55 

50 

55 

65 

59 

34 

25 

43 

03-05 

LST 

29 

28 

31 

34 

62 

55 

47 

57 

64 

60 

39 

27 

44 

06-08 

LST 

32 

31 

28 

30 

59 

53 

37 

54 

63 

55 

37 

31 

43 

09-1 1 

LST 

32 

27 

24 

24 

58 

49 

29 

47 

62 

52 

36 

29 

39 

1  2-1  4 

LST 

28 

22 

23 

21 

59 

46 

29 

46 

62 

60 

30 

26 

38 

15-17 

LST 

28 

22 

20 

24 

58 

46 

32 

48 

64 

59 

29 

27 

38 

18-20 

LST 

25 

24 

22 

24 

64 

50 

39 

56 

64 

61 

31 

24 

41 

21-23 

LST 

29 

24 

21 

27 

68 

54 

46 

56 

64 

59 

33 

27 

43 

ALL  HOURS 

29 

25 

25 

27 

62 

51 

38 

52 

63 

58 

34 

27 

41 

CO 

FREQ  OF 

CIG/VIS  < 

1500/3 

MI 

(SOURCE 

NO.  1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

26 

18 

22 

26 

61 

52 

46 

49 

57 

38 

23 

18 

37 

03-05 

LST 

26 

25 

27 

28 

56 

51 

43 

51 

54 

43 

29 

20 

38 

06-08 

LST 

29 

29 

26 

26 

50 

47 

31 

45 

53 

42 

31 

24 

36 

09-11 

LST 

28 

25 

22 

20 

50 

44 

23 

39 

50 

un 

28 

23 

33 

12-14 

LST 

25 

20 

21 

17 

52 

41 

23 

37 

50 

44 

22 

19 

31 

15-17 

LST 

24 

18 

16 

18 

52 

40 

27 

41 

52 

44 

22 

20 

31 

18-20 

LST 

22 

20 

17 

17 

59 

44 

33 

45 

53 

42 

22 

19 

33 

21-23 

LST 

25 

19 

16 

19 

61 

50 

42 

48 

54 

39 

24 

20 

35 

ALL  HOURS 

26 

22 

21 

22 

55 

46 

33 

44 

53 

42 

25 

20 

34 

9.  % 

FREQ  OF 

CIG/VIS  < 

1000/2 

MI 

(SOURCE 

NO.  1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

19 

13 

15 

19 

49 

47 

43 

40 

42 

24 

15 

13 

29 

03-05 

LST 

19 

18 

20 

20 

45 

43 

36 

41 

42 

27 

18 

13 

28 

06-08 

LST 

23 

24 

22 

18 

39 

33 

21 

31 

40 

27 

20 

16 

26 

09-11 

LST 

23 

20 

18 

13 

35 

30 

12 

24 

35 

27 

19 

15 

22 

1  2-1  4 

LST 

19 

15 

16 

9 

34 

30 

15 

26 

37 

28 

14 

8 

21 

15-17 

LST 

16 

1  4 

1 1 

10 

38 

32 

22 

32 

39 

24 

14 

10 

22 

18-20 

LST 

1  4 

15 

12 

1 1 

43 

37 

30 

36 

41 

23 

15 

11 

24 

21-23 

LST 

19 

16 

12 

13 

49 

45 

37 

39 

41 

23 

14 

13 

27 

ALL  HOURS 

19 

17 

16 

1  4 

42 

37 

27 

34 

40 

25 

16 

13 

25 

1 0.  : 

t  FREQ  OF 

'  CIG/VIS 

<200/0. 

5  MI 

(SOURCE  NO.  1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

5 

3 

4 

5 

8 

6 

12 

9 

6 

1 

2 

U 

6 

03-05 

LST 

4 

s 

5 

6 

4 

2 

H 

6 

6 

1 

4 

3 

4 

05-08 

LST 

■7 

6 

5 

3 

1 

1 

1 

2 

2 

5 

3 

3 

09-1 1 

LST 

5 

6 

7 

2 

» 

1 

» 

1 

2 

2 

2 

3 

12-14 

LST 

3 

4 

6 

2 

« 

1 

1 

2 

5 

3 

3 

« 

C. 

15-17 

LST 

4 

3 

4 

1 

2 

3 

3 

4 

6 

1 

4 

1 

3 

18-20 

LST 

3 

4 

5 

2 

6 

6 

9 

9 

5 

2 

4 

3 

5 

21-23 

LST 

5 

3 

4 

3 

7 

7 

13 

10 

4 

2 

2 

3 

5 

ALL  HOURS 

4 

4 

5 

3 

4 

3 

5 

5 

5 

2 

4 

2 

4 
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OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY  SUPPLEMENT 


STATION:  DEADHORSE,  ALASKA 
LOCATION:  70<>12'N,  IllSoSS'W 
PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  JUN  1986 
OCDS  DATED  DEC  85  OBSOLETE 


STATION  #:  700637  ICAO  ID:  PASO 

ELEVATION  (FEET):  57  LST  -  GMT  -9 

PERIOD:  JAN  73  "  DEC  85 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  {%  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

# 

03-05 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

06-08 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

09-n 

LST 

0 

0 

0 

# 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

12-lM 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

15-17 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

18-20 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

21-23 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

# 

0 

0 

0 

0 

# 

ALL  HOURS 

0 

0 

0 

# 

» 

# 

# 

# 

0 

0 

0 

0 

# 

2.  % 

FREQ 

OF 

RAIN 

AND/OR 

DRIZZLE: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

0 

0 

0 

# 

1 

4 

7 

12 

9 

# 

# 

0 

3 

03-05 

LST 

0 

* 

0 

# 

1 

4 

7 

13 

6 

# 

0 

0 

3 

06-08 

LST 

0 

# 

0 

# 

1 

4 

7 

15 

6 

1 

0 

0 

3 

09-1 1 

LST 

# 

t 

t 

# 

1 

5 

6 

12 

7 

# 

# 

0 

3 

12-1  4 

LST 

« 

0 

# 

# 

1 

5 

5 

8 

5 

# 

0 

# 

2 

15-17 

LST 

0 

# 

# 

0 

1 

4 

4 

8 

4 

# 

# 

0 

2 

18-20 

LST 

0 

# 

0 

# 

1 

4 

5 

8 

6 

# 

# 

0 

2 

21-23 

LST 

0 

0 

0 

# 

1 

4 

6 

10 

8 

1 

# 

0 

3 

ALL  HOURS 

# 

t 

# 

# 

1 

4 

6 

11 

6 

# 

# 

# 

2 

3.  % 

FREQ 

OF 

SNOW 

AND/OR 

ICE 

PELLETS: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

17 

16 

13 

18 

18 

6 

0 

3 

17 

42 

23 

19 

16 

03-05 

LST 

19 

19 

15 

15 

17 

8 

1 

4 

20 

43 

21 

21 

17 

06-08 

LST 

18 

18 

10 

15 

22 

8 

2 

3 

16 

43 

24 

20 

17 

09-11 

LST 

15 

1 1 

8 

15 

21 

7 

2 

3 

15 

35 

20 

17 

1  4 

12-14 

LST 

9 

9 

7 

13 

17 

c 

1 

3 

13 

33 

16 

13 

12 

15-17 

LST 

10 

7 

6 

13 

17 

4 

« 

2 

1 1 

28 

15 

12 

10 

18-20 

LST 

14 

9 

7 

1  4 

17 

3 

# 

3 

10 

33 

18 

18 

1  2 

21-23 

LST 

16 

15 

13 

13 

19 

4 

1 

2 

13 

41 

21 

19 

15 

ALL  H0U2S 

14 

13 

10 

15 

19 

6 

1 

3 

14 

37 

20 

17 

14 

4,  t 

FREQ 

OF 

SURFACE  WIND  SPEEDS  > 

25  KNOTS  (INCLUDING 

GUSTS) 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

9 

8 

8 

7 

7 

7 

3 

4 

9 

13 

8 

6 

7 

03-05 

LST 

9 

8 

7 

6 

8 

5 

5 

3 

8 

13 

9 

5 

7 

06-08 

LST 

7 

8 

7 

3 

7 

5 

2 

2 

7 

12 

9 

5 

6 

09-1 1 

LST 

8 

9 

6 

4 

6 

4 

2 

2 

7 

12 

9 

7 

6 

12-14 

LST 

9 

8 

6 

3 

5 

3 

3 

2 

6 

12 

8 

6 

6 

15-17 

LST 

8 

7 

6 

4 

6 

4 

3 

2 

7 

10 

9 

6 

6 

18-20 

LST 

9 

8 

7 

6 

7 

4 

3 

3 

7 

10 

8 

7 

7 

21-23 

LST 

« 

8 

8 

7 

8 

6 

4 

5 

9 

12 

8 

8 

7 

ALL  HOURS 

9 

8 

7 

5 

7 

5 

3 

3 

7 

12 

9 

6 

7 
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REMARKS: 

»  >  DATA 

NOT  AVAILABLE,  # 

-  0.0 

<  0.5, 

MI 

-  STATUTE 

MILES 

«  -  BASED 

ONLY 

ON  AVAILABLE 

DATA, 

I.E. , 

<  24 

HRS/DAY  OR 

<  12 

MONTHS/ YEAR 

SOURCE (S) : 

1 .  USAFBTAC 

2. 

3. 

DATSAV  FOR  JAN  73 

-  DEC 

85  (HOURLY) 

A 

5.  t  FREQ 

OF  CEILING  AND/OR 

VISIBILITY  (CIG/VIS) 

<  800/2  MI: 

w 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

18 

13 

15 

17 

45 

45 

41 

39 

39 

21 

14 

12 

27 

03-05  LST 

18 

18 

20 

19 

41 

39 

34 

38 

39 

23 

18 

12 

26 

06-08  LST 

22 

23 

21 

16 

34 

29 

18 

28 

36 

24 

20 

15 

24 

09- n  LST 

23 

20 

18 

12 

29 

26 

10 

21 

32 

25 

18 

14 

21 

12-14  LST 

18 

15 

16 

8 

29 

25 

13 

24 

35 

23 

13 

8 

19 

15-17  LST 

16 

14 

11 

8 

31 

29 

20 

30 

37 

21 

13 

9 

20 

18-20  LST 

13 

15 

12 

0 

35 

34 

27 

35 

37 

19 

1  4 

10 

22 

21-23  LST 

18 

16 

12 

12 

43 

44 

36 

38 

38 

20 

12 

12 

25 

ALL  HOURS 

18 

17 

16 

13 

36 

34 

25 

31 

37 

22 

15 

1 1 

23 

6.  %  FREQ  OF  CIG/VIS  < 

500/1 

.5  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

13 

10 

1 1 

14 

27 

26 

29 

29 

27 

10 

9 

9 

18 

03-05  LST 

14 

15 

16 

14 

23 

18 

22 

25 

28 

12 

13 

10 

17 

06-08  LST 

19 

20 

17 

12 

16 

10 

9 

15 

21 

13 

15 

10 

15 

09-11  LST 

18 

18 

16 

9 

10 

6 

5 

10 

18 

15 

15 

9 

12 

12-14  LST 

15 

12 

13 

6 

10 

9 

7 

12 

22 

14 

9 

5 

1 1 

15-17  LST 

13 

11 

9 

6 

14 

18 

12 

21 

25 

10 

11 

6 

13 

18-20  LST 

10 

12 

10 

6 

21 

23 

21 

25 

24 

11 

11 

7 

15 

21-23  LST 

14 

12 

8 

9 

26 

30 

27 

27 

22 

11 

9 

9 

17 

ALL  HOURS 

15 

1  4 

13 

9 

18 

17 

16 

20 

23 

12 

12 

8 

15 

7.  %  FREQ 

OF  CIG/VIS  < 

300/1 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

10 

7 

8 

10 

16 

13 

19 

18 

17 

5 

5 

7 

11 

03-05  LST 

9 

1 1 

11 

10 

10 

7 

10 

12 

14 

6 

8 

8 

10 

06-08  LST 

13 

15 

13 

7 

5 

3 

2 

4 

7 

7 

10 

7 

8 

09-11  LST 

14 

13 

12 

5 

3 

2 

1 

3 

7 

9 

10 

6 

7 

12-14  LST 

9 

8 

9 

4 

3 

3 

2 

5 

11 

9 

7 

2 

6 

A 

15-17  LST 

8 

7 

6 

4 

7 

8 

6 

10 

14 

6 

8 

4 

7 

W 

18-20  LST 

7 

8 

8 

4 

12 

12 

15 

1  4 

13 

7 

8 

5 

9 

21-23  LST 

10 

8 

7 

6 

15 

16 

21 

17 

13 

7 

6 

7 

11 

ALL  HOURS 

10 

10 

9 

6 

9 

8 

9 

10 

12 

7 

8 

6 

9 

8.  %  FREQ  OF  CIG/VIS  < 

100/0 

.25  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

1 

1 

# 

1 

3 

2 

5 

4 

1 

0 

1 

1 

2 

03-05  LST 

2 

1 

2 

2 

# 

# 

2 

1 

2 

# 

1 

# 

1 

06-08  LST 

3 

2 

2 

1 

0 

i 

0 

# 

1 

1 

2 

0 

1 

09-11  LST 

2 

3 

3 

1 

0 

0 

# 

# 

» 

1 

2 

# 

1 

12-14  LST 

1 

1 

2 

1 

» 

# 

# 

1 

2 

# 

1 

# 

1 

15-17  LST 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

# 

1 

1 

1 

18-20  LST 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

4 

3 

# 

« 

2 

# 

1 

21-23  LST 

1 

1 

# 

1 

1 

1 

6 

4 

1 

# 

1 

# 

1 

ALL  HOURS 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

# 

1 

# 

1 
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A  W  S 

CLIMATIC  BRIEF 
December  1987 


XTRM  MAX  TEMP 
MEAN  MAX  TEMP 
MEAN  TEMP 
MEAN  MIN  TEMP 
XTRM  MIN  TEMP 


D/W  TEMP  >_  75®F 
D/W  TEMP  ^  65®F 
D/W  TEMP  £  32‘>F 
D/W  TEMP  <  CF 


MAX  214HR  PRECIP  " 
MAX  PRECIP  " 

MEAN  PRECIP  " 

MIN  PRECIP 
D/W  PRECIP  .01" 
D/W  PRECIP  >_  .5" 


MAX  2'IHR  SNFL  " 

MAX  SNFL  " 

MEAN  SNFL  " 

D/W  SNFL  >_  .1" 

D/W  SNFL  >  1 ;5" 


Station  Name: 

Lat 1 tude/Longi tude : 
Hourly  Oba  FOR: 
SuMary  of  Day  PQR: 
LST  -  CKT  -9 


EIELSOM  AFB  AK 
N6>I  no  hi 47  os 
Aug  77  to  Jul  37 
Not  44  to  Jin  45 
Oct  46  to  Jul  87 


Field  Eley;  547  ft 
SUtlon  MSC:  702650 
Call  Siffi;  PAEI 

Superaedea:  Jul  1983 


JAN  I  FEB  I  MAR  I  APR  I  NAT  |  JUN  |  JUL  |  AUG  |  SEP  |  OCT  |  NDV  |  DEC  |  ANN  |  TOR 


42 
42 
26  I  42 


0 

« 

29  30 

4  19 


.05  .08  .16  .27  .34  .30  .20  .10  .04  .03  .10  10 

2  1  4  29  42  48  45  34  17  -4  -10  17  10 

1600  1350  1300  1100  1250  1450  1850  2000  2100  1700  |  10 


79  78  73  67  68  68  10 

57  60  67  68  68  57  10 

1.3  I  1.2  .7  1.0  3.4  42 

3.6  2.7  3.1  7.5  42 

1.0  .8  .3  13.4  42 

#  #  #  #42 

11  9  9  108  42 


14  41 

52  41 

68  41 

61  41 


MEAN  WND  DRCTN  $SSE  $SSE  $NNE 
MEAN  WND  SPD  Kts  1  2  3 

MAX  WND  SPD*»  Kts  55  48  42$ 


MEAN  CLD  CVR  10th 
D/W  TSTORMS 
D/W  FOG  VSBY  <7ml 


Legend:  ANN  -  Annual  YOR  -  Years  of  record  POR  »  Period  of  record 

D/W  -  Mean  number  of  days  with...  HCPA  -  "Worst  case"  (maximum)  pressure  altitude 

§  -  Basud  on  less  than  full  months  #  -  Less  than  0.5  day,  0.05  Inch,  or  0.5>,  as 
**  -  Instantaneous  peak  winds  applicable. 

»  -  Data  not  available  I  -  Percentage  of  calm  winds  >  mean  direction 
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A  V  S 

CLIMATIC  BRIEF 

Decseaber  1987 

Station  Raae:  EIELS  ■  AFB  AK  Field  Eler;  5R7  ft 

Latitude/Longitude:  R64  !»(  M1R7  06  Station  MSC:  702650 

Hourly  Obs  POR:  Aug  77  to  Jul  87  Call  Slffi:  PAEI 

Suanary  of  Day  PGR:  Rot  to  Jtn  45 

LST  -  aiT  -9  Oct  46  to  Jul  87  Supersedes:  Jul  1983 

PERCERT  OCCURRERCE  FREQUERCT  OF  CEILIRG/VISIBIUTIf 

1  LST 

JAN  1  FEB  1  MAR  1  APR  1  MAY  1  JUR  !  JUL  1  AUG  1  SEP  1  OCT  1  ROV  1  DEC  1  ARR  1  TOR 

00-02 

03-05 

CIG/VSRY  06-08 
09-1 1 

LESS  THAN  12-1^1 


3000/3 


00-02 

03-05 

CIG/VSBY  06-08 
09-11 

LESS  THAN  12-1^1 
15-17 

1000/2  18-20 


00-02 

03-05 

CIG/VSBY  06-08 
09-11 

LESS  THAN  12-1  *1 
15-17 

200/‘4  18-20 
21  -23 
00-2U 


APPROVED  FOR  POBLIC  RELEASE;  DISTRIBUTIOH  IS  UMLIHITED 
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A  W  S 

CLIMATIC  BRIEF 
Deceaber  1987 


Station  Naae: 

Lati tude/Longitude: 
Hourly  Oba  FOR: 
SuMary  of  Day  FOR: 
LST  -  GMT  -9 


ELMBNDORF  AFB  AK 
N61  15  HI  49  48 
Aug  77  tO'Jul  87 
Mar  41  to  Jul  87 


Field  Blev;  213  ft 
Station  MSC:  702720 
Call  Sign:  FAED 

Superaedes:  Sep  1983 


JAN  I  FEB  I  MAR  I  AFR  I  MAT  I  JUN  I  JUL  I  AUG  I  SEF  I  OCT  I  NOV  I  DEC  I  AHN  I  TOR 


XTRM  MAX  TEMP 
MEAN  MAX  TEMP 
MEAN  TEMP 
MEAN  MIN  TEMP 
XTRM  MIN  TEMP 


D/W  TEMP  _>  70®  F 
D/W  TEMP  >_  60®F 
D/W  TEMP  £  32°  F 
D/W  TEMP  <  00° F 


63 

57 

40 

27 

35 

21 

29 

14 

-6 

-20 

0 

0 

0 

28 

H 

5 

6 
6 

35  46 

28  46 

-43  46 


0  1 3  46 

0  77  46 

31  197  46 

10  37  46 


VPR  PRESS  "Hg  ,08  .07  .10  .12  .19  .16  .34 

MEAN  DEWPOINT  °F  12  10  17  23  33  41  48 

99.95S  WCPA  Ft  1850  1 y50  1350  1350  1000  900  700 


MEAN  RH  07  LST 
MEAN  RH  13  LST 


MAX  24HR  PPECIP  " 
MAX  PRECIP  " 

MEAN  PRECIP  " 

MIN  PRECIP  " 

D/W  PRECIP  >_  .01" 

D/W  PRECIP  ^  .5" 

MAX  24HR  SNFL  " 
MAX  SNFL  " 

MEAN  SNFL 
D/W  SNFL  >.  .1  " 

D/W  SNFL  >_  1  ;5" 

MEAN  WND  DRCTN 
MEAN  WND  SPD  Kts 
MAX  WND  SPD»»  Kts 

MEAN  CLD  CVR  10th 
D/W  TSTORMS 
D/W  FOG  VSBY  <7ml 


71  79 

57  66 


81  79 

67  65 


1.6  I  1.5  I  1,1  1  1,6 


$NNE 

$NNE 

$N 

4 

3 

4 

61 

47 

41 

Legend: 


ANN  -  Annual  TOR  -  Years  of  record  POR  -  Period  of  record 

D/W  -  Mean  number  of  days  with...  WCPA  -  "Worst  case"  (maximum)  pressure  altitude 

@  -  Based  on  less  than  full  months  #  -  Less  than  0.5  day,  0.05  Inch,  or  0.5t,  as 
0*  -  Instantaneous  peak  winds  applicable. 

»  -  Data  not  available  $  -  Percentage  of  calm  winds  >  mean  direction 


APPROVED  FOR  PUBLIC  RELEASE;  DISTRIBUTION  IS  ONLIMITED 


79  '  76  75  10 
77  I  76  65  10 


8 

8 

8 

10 

0 

0 

# 

42 

11 

14 

85 

42 
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I  A  «  S 

CLIMATIC  BRIEF 

1 

Deoeaber  1987 

1 _ 

Station  Name:  ELHENDORF  AFB  AK  Field  Elev:  213  ft 

Latitude/Longitude:  N61  15  HI 49  48  Station  NSC:  702720 

Howly  Obs  POR:  Aug  77  to  JuI  87  Call  Sign:  PABD 

Summary  of  Day  POR:  Mar  41  to  Jul  87 

LST  -  Off  -9  Supersedes:  Sep  1983 

PERCEirr  OCCURRERCE  FREQUENCY  OF  CBILINC/TISIBILITY 

I  LST  i 

1  JAN  1  FEB  1  MAR  1  APR  1  MAY  1  JIM  1  JUL  1  AUG  1  SEP  1  OCT  1  NOV  1  DEC  1  ANN  1  TOR 

CIG/VSBY 


LESS  THAN 


3000/3 


00-02 
03-05 
06-08 
09-11 
12-1  it 
15-17 
18-20 
21-23 
00-24 


00-02 

03-05 

CIG/VSBY  06-08 
09-11 

LESS  THAN  12-14 
15-17 

1500/3  18-20 

21-23 
00-24 


1500/3 


Cl G/VSBY 


LESS  THAN 
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OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  GULKANA,  AK 
LOCATION:  62°09'N,  1H5‘'27'W 
PREPARED  BY:  USAFETAC/ECR ,  APR  1987 


STATION  702710  ICAO  ID;  PACK 

ELEVATION  (FEET):  1578  LST  -  GMT  -9 

PERIOD:  VARIED 


SOURCE 


NO. 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1.  TEMPERATURE  (° 

F) 

EXTREME  MAX 

2 

46 

46 

50 

67 

85 

90 

91 

86 

72 

65 

48 

44 

91 

MEAN  DLY  MAX 

2 

2 

14 

28 

41 

55 

65 

68 

65 

54 

36 

1  4 

3 

37 

MEAN 

2 

-7 

3 

15 

30 

44 

54 

57 

53 

44 

27 

7 

-5 

27 

MEAN  DLY  MIN 

2 

-15 

-8 

1 

19 

33 

42 

46 

42 

33 

19 

-1 

-1  2 

17 

EXTREME  MIN 

2 

-60 

-65 

-48 

-42 

5 

28 

29 

20 

5 

-23 

-44 

-58 

-65 

#  DAYS  >  70 

2 

0 

0 

0 

0 

1 

9 

12 

7 

4 

0 

0 

0 

29 

»  DAYS  T  32 

2 

31 

28 

30 

29 

15 

1 

4 

3 

13 

28 

30 

31 

239 

4  DAYS  T  0 

2 

24 

19 

15 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

18 

24 

1  04 

2.  PRECIPITATION 

(INCHES) 

MAXIMUM 

2 

1.56 

1.65 

1  .  32 

0.82 

1.51 

4.07 

3.32 

4.19 

4.34 

2.42 

4. 1 1 

3.07 

4.34 

MEAN 

2 

0.51 

0.49 

0.35 

0.21 

0.54 

1 .40 

1.93 

1 .58 

1 .54 

0.83 

0.71 

0.83 

1  0.  92 

MINIMUM 

2 

4 

.04 

4 

0 

4 

0.08 

0.48 

0.14 

0.07 

0.11 

0.01 

0.07 

0.0 

MAX  24  HR 

2 

0.76 

0.96 

0.78 

0.78 

1.25 

1.51 

2.04 

2.01 

2.06 

1.15 

2.02 

1  .19 

2.06 

4  DAYS  >0.01 

2 

7 

5 

5 

3 

4 

9 

13 

1 1 

9 

8 

6 

8 

87 

#  DAYS  7  0.5 

» 

» 

* 

» 

« 

» 

» 

» 

« 

3.  SNOW/ ICE  P 

ELLE 

ITS  (INCHES) 

MEAN 

2 

6.9 

6.6 

5.0 

2.4 

.5 

4 

0 

4 

.9 

7.1 

8.1 

10.2 

47.7 

MAXIMUM 

2 

21.4 

20.1 

23.^ 

15.3 

5.0 

4 

* 

4.0 

6.4 

22.7 

36.2 

30.0 

36.2 

MAX  24  HR 

2 

7.5 

14.0 

10.6 

6.0 

4.0 

4 

4.0 

4.0 

1  3.0 

8.3 

1  2.0 

1  4.0 

4  DAYS  >  0.1 

» 

* 

« 

» 

* 

» 

» 

* 

» 

» 

» 

* 

4  DAYS  T  1 .0 

2 

2 

2 

2 

1 

4 

0 

0 

0 

1 

3 

3 

4 

28 

4.  MEAN  RELATIVE 

HUMIDITY  (%)  /  VAPOR 

PRESSURE  1 

(IN  Hg)  /  DEWPOINT  ( » 

F) 

RH  (04  LST) 

1 

70 

69 

80 

75 

76 

76 

83 

84 

82 

80 

73 

65 

75 

RH  (14  LST) 

1 

69 

60 

51 

42 

37 

42 

49 

48 

49 

64 

74 

71 

54 

VAPOR  PRESS 

1 

.04 

.05 

.07 

.  1 1 

.16 

.23 

.30 

.28 

.20 

.13 

.06 

.04 

.  14 

DEWPOINT 

1 

7 

6 

9 

18 

28 

27 

44 

42 

33 

22 

8 

4 

24 

5.  SURFACE  WINDS 

(16  PT/KNOTS)  / 

99.9516  HIGHEST 

PRESSURE  ALTITUDE  (FEET) 

PVLG  DRCTN 

1 

$N 

$N 

$S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

$S 

$N 

$N 

$S 

MEAN  SPEED 

1 

(PVLG  DRCTN) 

1 

4 

4 

10 

10 

8 

8 

7 

6 

9 

9 

3 

3 

9 

MEAN  SPEED 

1 

(ALL  OBS) 

1 

3 

3 

4 

6 

6 

6 

6 

5 

5 

5 

3 

2 

4 

MAX  (PK  GST) 

1 

45 

42 

37 

45 

36 

40 

36 

39 

45 

39 

36 

42 

45 

PRESSURE  ALT 

1 

2750 

2900 

2550 

2450 

2350 

2100 

2050 

2400 

2500 

2650 

5800 

2950 

2950 

6.  MEAN  CLOUD 

COVER  (EIGHTHS)  /  THUNDERSTORMS  / 

FOG  /  BLOWING  SAND  & 

r  DUS  I 

'  (BNBD) 

CLD  COVER 

1 

4 

4 

4 

4 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

4 

5 

DAYS  TSTMS 

2 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

5 

DAYS  FOG  <  7 

1 

1 1 

6 

4 

2 

2 

3 

4 

4 

4 

8 

10 

13 

71 

DAYS  BNBD  <  7 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

192 


REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE  #  -  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5%,  AS 
APPLICABLE  $  -  $  CALM  >  PVLG  DRCTN 

«  »  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  2H  HRS/DAY  OR  <  1  2  MONTH/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  7301-8*112,  HRLY 

2.  NATIONAL  CLIMATIC  DATA  CENTER  SUMMARY,  POR  5**12  YRS 

3. 


7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  it  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 


(CIG/VIS) 

<  3000/3  STATUTE 

MILES 

(MI) 

(SOURCE 

NO. 

1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

33 

7 

1 1 

18 

3 

18 

4 

0 

50 

0 

100 

100 

29 

03-05 

LST 

29 

1 1 

14 

19 

6 

11 

20 

17 

15 

22 

40 

33 

20 

06-08 

LST 

25 

19 

17 

7 

7 

10 

18 

13 

13 

27 

29 

28 

18 

09-1 1 

LST 

25 

19 

13 

7 

7 

10 

17 

1 1 

13 

27 

29 

30 

17 

1  2-1*4 

LST 

23 

15 

9 

7 

5 

10 

13 

9 

9 

26 

28 

28 

15 

15-17 

LST 

23 

15 

9 

6 

5 

8 

10 

8 

8 

24 

27 

28 

14 

18-20 

LST 

23 

16 

9 

7 

4 

6 

8 

7 

10 

24 

28 

26 

1  4 

21-23 

LST 

21 

14 

10 

9 

0 

12 

0 

50 

# 

21 

23 

25 

15 

ALL  HOURS 

25 

14 

12 

10 

5 

11 

11 

14 

15 

21 

38 

37 

18 

8.  % 

FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

1500/3 

MI  (SOURCE 

NO.  1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

30 

7 

5 

n 

3 

15 

4 

0 

0 

0 

100 

100 

23 

03-05 

LST 

22 

9 

7 

12 

3 

6 

1 1 

13 

10 

14 

33 

26 

1  4 

06-08 

LST 

19 

13 

9 

4 

4 

5 

11 

9 

8 

18 

22 

22 

12 

09-1 1 

LST 

19 

14 

7 

4 

3 

5 

8 

6 

8 

19 

22 

23 

1  1 

12-1*4 

LST 

17 

11 

5 

3 

2 

5 

4 

5 

6 

18 

20 

22 

10 

15-17 

LST 

17 

11 

5 

2 

1 

■> 

j 

3 

3 

5 

15 

21 

21 

9 

18-20 

LST 

18 

12 

7 

2 

1 

2 

3 

2 

5 

15 

22 

20 

9 

21-23 

LST 

15 

10 

7 

6 

0 

8 

0 

50 

# 

14 

19 

19 

1  2 

ALL  HOURS 

20 

11 

6 

6 

2 

6 

6 

11 

5 

14 

32 

32 

13 

9.  % 

FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

1 000/2 

MI  (SOURCE 

NO.  1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

19 

7 

2 

11 

2 

8 

0 

0 

0 

0 

100 

100 

21 

03-05 

LST 

18 

6 

5 

11 

3 

4 

9 

10 

8 

1 1 

26 

18 

1 1 

06-08 

LST 

14 

9 

6 

3 

3 

3 

8 

8 

7 

13 

16 

16 

9 

09-1 1 

LST 

14 

9 

4 

2 

1 

3 

6 

4 

6 

12 

17 

18 

8 

1  2-1  *4 

LST 

12 

8 

3 

1 

1 

2 

3 

2 

4 

12 

1  4 

16 

7 

15-17 

LST 

1 1 

8 

4 

1 

1 

1 

2 

2 

3 

10 

16 

16 

6 

18-20 

LST 

12 

8 

5 

2 

# 

1 

1 

1 

3 

11 

16 

14 

6 

21-23 

LST 

12 

6 

5 

5 

0 

0 

0 

50 

# 

7 

12 

1  4 

9 

ALL  HOURS 

14 

8 

4 

5 

1 

3 

4 

9 

4 

9 

27 

27 

10 

10.  ; 

1  FREQ  OF 

’  CIG/VIS  < 

200/0 

.5  MI 

(SOURCE  NO.  1) 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

2 

6 

0 

5 

0 

2 

0 

0 

0 

0 

50 

0 

5 

03-05 

LST 

1 

1 

1 

2 

1 

0 

2 

3 

1 

2 

7 

3 

2 

06-08 

LST 

2 

1 

1 

1 

# 

# 

# 

2 

2 

4 

3 

4 

2 

09-11 

LST 

2 

2 

# 

# 

0 

# 

# 

# 

0 

2 

2 

5 

1 

1  2-1  *4 

LST 

1 

1 

tf 

# 

# 

# 

# 

# 

1 

1 

4 

1 

15-17 

LST 

1 

2 

# 

0 

0 

0 

# 

0 

0 

1 

1 

3 

1 

18-20 

LST 

1 

2 

# 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

2 

1 

21-23 

LST 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

# 

3 

2 

2 

1 

ALL  HOURS 

1 

2 

# 

1 

# 

# 

# 

1 

1 

2 

8 

3 

2 

OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUPPLEMENT 


STATION:  GULKANA,  AK  STATION  #:  702710  ICAO  ID:  PACK 

LOCATION:  62°09'N,  1i15°27'W  ELEVATION  (FEET):  1578  LST  -  GMT  -9 

PREPARED  BY:  USAFETAC/ECR ,  APR  1987  PERIOD:  7301-8412,  HRLY 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  ($  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

03-05 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

06-08 

LST 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

09-1 1 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

12-14 

LST 

0 

0 

0 

0 

# 

# 

# 

# 

# 

0 

4 

0 

# 

15-17 

LST 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

# 

0 

0 

0 

4 

18-20 

LST 

0 

0 

0 

0 

# 

# 

1 

# 

0 

0 

0 

0 

4 

21-23 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

ALL  HOURS 

0 

# 

0 

0 

# 

# 

# 

# 

0 

4 

0 

4 

2.  % 

FREQ  OF 

RAIN 

AND/OR 

DRIZZLE: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

23 

14 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

03-05 

LST 

2 

0 

0 

1 

3 

15 

16 

12 

7 

4 

0 

0 

5 

06-08 

LST 

1 

/> 

# 

# 

2 

10 

16 

10 

6 

3 

1 

0 

4 

09-11 

LST 

1 

1 

0 

2 

9 

9 

7 

6 

3 

1 

0 

3 

12-14 

LST 

# 

1 

0 

# 

2 

8 

8 

8 

5 

3 

# 

4 

3 

15-17 

LST 

1 

1 

# 

1 

3 

9 

10 

9 

7 

2 

1 

C 

4 

18-20 

LST 

1 

» 

0 

1 

3 

10 

10 

11 

7 

3 

1 

4 

4 

21-23 

LST 

# 

0 

0 

# 

0 

20 

15 

50 

# 

0 

1 

0 

7 

ALL  HOURS 

1 

# 

# 

1 

21 

13 

12 

14 

5 

2 

4 

4 

4 

3.  % 

FREQ  OF 

SNOW 

AND/OR 

ICE  PELLETS: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

23 

10 

8 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

50 

0 

8 

03-05 

LST 

20 

12 

8 

8 

1 

0 

0 

0 

1 

8 

16 

16 

7 

06-08 

LST 

1 1 

10 

10 

4 

1 

# 

0 

0 

1 

9 

12 

16 

09-11 

LST 

9 

1 1 

8 

3 

0 

0 

0 

1 

9 

9 

15 

, 

12-14 

LST 

11 

9 

5 

2 

1 

0 

0 

# 

1 

8 

1 1 

15 

15-17 

LST 

9 

9 

5 

2 

0 

0 

0 

1 

6 

12 

15 

5 

18-20 

LST 

10 

11 

8 

2 

* 

0 

0 

0 

1 

7 

13 

13 

5 

21-23 

LST 

10 

9 

8 

5 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

10 

1  4 

5 

ALL  HOURS 

13 

10 

7 

4 

# 

0 

# 

1 

7 

17 

13 

6 

4.  % 

FREQ  OF 

SURFACE 

WIND 

SPEEDS 

>  25 

KNOTS 

(INCLUDING  GUSTS): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

2 

0 

2 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

03-05 

LST 

5 

0 

1 

2 

# 

4 

# 

1 

4 

2 

2 

0 

1 

06-08 

LST 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

09-1 1 

LST 

3 

2 

3 

6 

3 

3 

1 

2 

5 

4 

1 

1 

3 

12-14 

LST 

3 

4 

5 

7 

4 

4 

2 

5 

8 

4 

3 

1 

4 

15-17 

LST 

2 

5 

4 

6 

3 

5 

3 

5 

6 

3 

2 

1 

4 

18-20 

LST 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

2 

3 

2 

1 

1 

2 

21-23 

LST 

2 

2 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

1 

1 

1 

ALL  HOURS 

3 

2 

2 

3 

2 

2 

1 

2 

3 

2 

2 

1 

2 

194 


REMARKS:  *  =•  DATA  NOT  AVAILABLE,  #  =  0.0  <  0.5,  MI  •  STATUTE  MILES 

0  =  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  1  2  MONTHS/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  FOR  7301-8412,  HRLY 

2. 

3. 


5.  % 

FREQ 

OF 

CEILING 

AND/OR 

VISIBILITY 

(CIG/VIS)  < 

800/2 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

16 

6 

2 

9 

2 

5 

0 

0 

0 

0 

50 

100 

16 

03-05 

LST 

11 

5 

2 

7 

2 

2 

5 

7 

5 

8 

21 

1 1 

7 

06-08 

LST 

11 

8 

4 

2 

2 

1 

5 

6 

4 

10 

1 1 

12 

6 

09-1 1 

LST 

10 

7 

3 

2 

1 

2 

2 

2 

3 

8 

10 

14 

5 

12-14 

LST 

8 

7 

2 

1 

1 

if 

1 

1 

2 

8 

8 

12 

4 

15-17 

LST 

8 

7 

3 

1 

# 

if 

if 

# 

1 

5 

9 

13 

4 

13-20 

LST 

10 

7 

5 

2 

# 

# 

# 

# 

1 

9 

12 

1 1 

5 

21-23 

LST 

10 

5 

5 

4 

0 

0 

0 

50 

# 

7 

10 

12 

9 

ALL  HOURS 

11 

7 

3 

3 

1 

1 

2 

8 

2 

7 

16 

23 

7 

6.  % 

FREQ 

OF 

Cl G/ VIS 

<  500/1 

.5  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

12 

6 

2 

5 

2 

5 

0 

0 

0 

0 

50 

100 

15 

03-05 

LST 

7 

5 

1 

6 

2 

1 

4 

6 

5 

6 

12 

7 

5 

06-08 

LST 

8 

6 

3 

2 

2 

if 

3 

5 

4 

8 

7 

9 

5 

09-1 1 

LST 

8 

5 

2 

1 

# 

1 

2 

1 

3 

6 

7 

13 

4 

12-14 

LST 

6 

5 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

5 

5 

10 

3 

15-17 

LST 

6 

5 

3 

1 

# 

if 

# 

1 

4 

6 

10 

3 

18-20 

LST 

7 

6 

3 

2 

if 

if 

# 

1 

4 

8 

7 

3 

21-23 

LST 

6 

4 

4 

3 

0 

0 

0 

50 

# 

7 

5 

9 

7 

ALL  HOURS 

7 

5 

2 

3 

1 

1 

1 

8 

2 

5 

12 

20 

6 

7.  % 

FREQ 

OF 

CIG/VIS 

<  300/1 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

9 

6 

2 

5 

2 

5 

0 

0 

0 

0 

50 

100 

15 

03-05 

LST 

6 

3 

1 

4 

2 

1 

4 

4 

3 

4 

9 

7 

4 

06-08 

LST 

5 

4 

3 

2 

1 

# 

1 

3 

3 

6 

6 

7 

3 

09-11 

LST 

6 

5 

2 

1 

# 

# 

if 

if 

! 

5 

5 

10 

3 

12-14 

LST 

5 

4 

2 

1 

if 

if 

if 

# 

1 

3 

4 

8 

2 

15-17 

LST 

5 

4 

2 

1 

# 

if 

if 

if 

1 

3 

5 

8 

2 

18-20 

LST 

5 

5 

3 

1 

0 

if 

0 

if 

# 

3 

6 

6 

2 

21-23 

LST 

4 

3 

3 

2 

0 

0 

0 

0 

if 

3 

4 

7 

2 

ALL  HOURS 

6 

4 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

1 1 

19 

4 

8.  % 

FREQ 

OF 

CIG/VIS 

<  100/0 

.25  MI 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

2 

6 

0 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

50 

0 

5 

03-05 

LST 

0 

1 

0 

2 

1 

0 

1 

2 

1 

0 

3 

3 

1 

06-08 

LST 

# 

1 

# 

# 

# 

# 

if 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

09-11 

LST 

1 

1 

# 

0 

0 

0 

if 

0 

# 

1 

1 

2 

1 

12-14 

LST 

1 

# 

# 

0 

# 

if 

# 

# 

# 

# 

0 

1 

(f 

15-17 

LST 

0 

1 

# 

0 

0 

0 

if 

0 

0 

# 

# 

if 

if 

18-20 

LST 

# 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

# 

21-23 

LST 

# 

# 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

1 

# 

if 

ALL  HOURS 

1 

1 

# 

1 

# 

# 

if 

if 

# 

7 

1 

1 

195 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION;  HOMER,  AK 
LOCATION:  59“38'N,  151°30'W 
PREPARED  BY:  USAFETAC/ECR ,  APR  198? 


STATION  #:  703i<1 0 

ELEVATION  (FEET): 
PERIOD;  VARIED 


ICAO  ID:  PAHO 
LST  »  CKT  -9 


SOURCE 


NO. 

JAN  1 

''EB  1 

MAR  . 

APR 

MAY  . 

JUN  , 

JUL  . 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1.  TEMPERATURE  (°F) 

EXTREME  MAX 

2 

51 

51 

53 

63 

69 

80 

78 

78 

68 

64 

52 

50 

80 

MEAN  DLY  MAX 

2 

28 

31 

35 

42 

50 

56 

60 

60 

55 

44 

35 

29 

44 

MEAN 

2 

22 

24 

28 

35 

42 

49 

53 

53 

47 

38 

29 

23 

37 

MEAN  DLY  MIN 

2 

16 

18 

21 

28 

35 

41 

45 

45 

40 

31 

23 

17 

30 

EXTREME  MIN 

2 

-18  ■ 

-18  ■ 

-21 

-9 

6 

29 

34 

31 

20 

2 

-7 

-16 

-21 

#  DAYS  >  70 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

2 

#  DAYS  7  32 

2 

29 

25 

27 

23 

10 

1 

0 

# 

4 

18 

25 

28 

188 

#  DAYS  7  0 

2 

4 

2 

1 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

3 

12 

2.  PRECIPITATION  (INCHES) 

MAXIMUM 

2 

6.68 

5.62 

6.02 

3.^9 

2.28 

3.37 

3.79 

5.56 

5.30 

8.55 

8.72 

8.01 

8.' 

MEAN 

2 

2.09 

1 .79 

1 .50 

1  .01 

.97 

1 .65 

2.45 

2.94 

3.25 

2.97 

2.49 

24.29  » 

MINIMUM 

2 

0.39 

0.  12 

0.21 

.01 

.08 

.09 

.16 

.47 

.83 

.91 

.12 

.00 

.1 

MAX  24  HR 

2 

2.32 

1  .68 

1 .35  1 .48  06 

1  .22 

1.38 

1.80 

1 .50 

2.24 

3.20 

2.12 

3.: 

#  DAYS  >  0.01 

12.8 

11.3 

11.7 

9.2 

9.5 

8.9 

11.1 

12.4 

15.2 

15.4 

12.  1 

14.0 

14. 

»  DAYS  T  0.5 

* 

» 

« 

« 

« 

» 

* 

« 

3.  SNOW,  ICE  PELLETS  (INCHES) 


MEAN 

2 

10.2 

12.4 

10.0 

3.8 

0.5 

# 

#  2.5 

7.3 

1  2.9 

59.7 

MAXIMUM 

2 

33.8 

46.0 

38.1 

17.4 

6.6 

* 

* 

0.5  21.9 

37.4 

54.7 

54.7 

MAX  24  HR 

2 

24.  0 

19.2 

15.2 

7.4 

6.0 

* 

* 

0.4  6.0 

24.5 

20.2 

24.5 

/>  DAYS  >  0.1 

* 

* 

» 

* 

* 

»  » 

» 

#  DAYS  T  1 .0 

2 

3.1 

4,2 

3.4 

2.1 

.2 

0 

0 

0 

0  1.1 

2.5 

4.2 

20.9 

4.  MEAN  RELATIVE 

HUMIDITY  ($)  /  VAPOR 

PRESSURE  ( 

(IN  Hg)  / 

DEWPOINT  (»F) 

RH  (05  LST) 

1 

82 

81 

82 

85 

85 

87 

90 

92 

88  83 

81 

81 

85 

RH  (14  LST) 

1 

78 

73 

70 

65 

66 

66 

70 

71 

70  70 

77 

77 

71 

VAPOR  PRESS 

1 

.13 

.12 

.14 

.17 

.22 

.28 

.34 

.35 

.28  .19 

.15 

.12 

.21 

DEWPOINT 

1 

20 

19 

24 

29 

36 

43 

48 

48 

42  32 

25 

19 

32 

5.  SURFACE  WINDS 

(16  PT/KNOTS)  / 

99.95$  HIGHEST 

PRESSURE  , 

ALTITUDE  (FEET) 

PVLG  DRCTN 

1 

NE 

NE 

NE 

$WSW 

WSW 

WSW 

WSW 

WSW 

NE  NE 

NE 

NE 

NE 

MEAN  SPEED 

1 

(PVLG  DRCTN) 

1 

8 

8 

7 

10 

10 

10 

9 

9 

6  7 

7 

7 

8 

MEAN  SPEED 

1 

(ALL  OBS) 

1 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

6 

6 

7  7 

7 

7 

7 

MAX  (PK  GST) 

1 

55 

40 

40 

38 

45 

31 

30 

38 

45  45 

48 

45 

55 

PRESSURE  ALT 

1 

1690 

1690 

1  310 

1  120 

980 

1110 

1180 

1  040 

1850  1590 

1600 

1  830 

1850 

6 .  MEAN  CLOUD 

COVER  (EIGHTHS)  /  THUNDERSTORMS  / 

FOG  /  BLOWING  SAND  &  DUST  (BNBD) 

CLD  COVER 

1 

5 

4 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5  5 

5 

5 

5 

DAYS  TSTMS 

2 

0 

0 

0 

0 

» 

0 

# 

# 

0  # 

0 

0 

# 

DAYS  FOG  <  7 

1 

9 

9 

10 

7 

2 

2 

4 

6 

5  7 

8 

1 1 

80 

DAYS  BNBD  <  7 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0  0 

0 

0 

0 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP  OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

f 


REMARKS:  *  =  DATA  NOT  AVAILABLE  #  =  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5%,  AS 
APPLICABLE  $  =  $  CALM  >  PVLG  DRCTN 

0  =  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E. ,  <  2U  HRS/DAY  OR  <  12  MONTH/YEAR 


SOaRCE(S) ; 


1  . 
2. 
3. 


USAFETAC  DATSAV  POR  730^-8^^2.  HRLY 

NATIONAL  CLIMATIC  DATA  CENTER  SUMMARY,  POR  i12-50YRS 


7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  {%  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILI  Y 
(CIG/VIS)  <  3000/3  STATUTE  MILES  (MI)  (SOURCE  NO.  1): 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

28 

28 

26 

21 

15 

10 

1  2 

20 

15 

23 

28 

28 

21 

03-05 

LST 

28 

30 

25 

25 

20 

1  2 

17 

24 

17 

24 

29 

29 

23 

06-08 

LST 

27 

33 

29 

25 

19 

1 1 

15 

23 

15 

26 

29 

32 

24 

09-1  1 

LST 

27 

31 

25 

24 

17 

10 

1 1 

17 

14 

26 

30 

33 

22 

12-14 

LST 

28 

30 

26 

23 

14 

8 

10 

16 

14 

25 

30 

35 

22 

15-17 

LST 

28 

29 

25 

21 

12 

7 

8 

1  2 

1 1 

23 

30 

311 

20 

18-20 

LST 

29 

28 

25 

21 

13 

6 

8 

13 

1 1 

22 

29 

31 

20 

21-23 

LST 

30 

26 

25 

20 

14 

9 

12 

19 

13 

23 

28 

29 

21 

ALL  HOURS 

28 

29 

26 

13 

15 

9 

12 

18 

14 

24 

29 

31 

22 

CO 

FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

1 500/3 

MI  (SOURCE 

NO.  1) 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

1  2 

13 

10 

7 

4 

2 

4 

7 

3 

6 

7 

12 

7 

03-05 

LST 

13 

1  2 

8 

8 

6 

4 

6 

7 

4 

6 

9 

10 

8 

06-08 

LST 

12 

1  5 

1 1 

9 

7 

4 

5 

9 

3 

5 

9 

12 

9 

09-11 

LST 

12 

1  4 

1 1 

9 

4 

2 

2 

5 

3 

5 

10 

1  4 

8 

12-14 

LST 

12 

16 

11 

7 

3 

1 

1 

3 

2 

6 

10 

15 

7 

15-17 

LST 

1 1 

14 

9 

8 

2 

1 

1 

2 

1 

7 

9 

13 

6 

18-20 

LST 

13 

12 

9 

6 

2 

1 

2 

4 

2 

6 

9 

13 

7 

21-23 

LST 

14 

12 

I-* 

6 

3 

1 

3 

6 

2 

6 

9 

12 

7 

ALL  HOURS 

12 

1  4 

10 

8 

4 

2 

3 

5 

2 

6 

9 

13 

7 

9.  % 

FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

1000/2 

MI  (SOURCE 

NO.  1) 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

8 

9 

6 

4 

2 

1 

3 

5 

2 

3 

3 

6 

4 

03-05 

LST 

8 

7 

4 

a 

3 

2 

5 

5 

2 

3 

4 

5 

4 

06-08 

LST 

6 

8 

4 

6 

2 

2 

4 

6 

2 

3 

4 

5 

4 

09-1 1 

LST 

6 

7 

6 

4 

1 

1 

1 

3 

2 

2 

4 

6 

4 

1  2-1  4 

LST 

7 

10 

4 

3 

0 

1 

1 

2 

1 

2 

4 

7 

4 

15-17 

LST 

5 

9 

3 

4 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

4 

7 

3 

18-20 

LST 

6 

8 

4 

3 

1 

1 

1 

3 

1 

2 

4 

6 

3 

21-23 

LST 

7 

7 

6 

3 

2 

1 

3 

4 

1 

2 

4 

6 

4 

ALL  HOURS 

6 

8 

5 

4 

1 

1 

2 

4 

2 

3 

4 

6 

4 

10. 

FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

200/0. 

5  MI 

(SOURCE  NO. 

1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

1 

3 

0 

» 

1 

0 

1 

2 

1 

if 

# 

1 

1 

03-05 

LST 

1 

3 

# 

1 

1 

it 

1 

2 

1 

it 

1 

1 

1 

06-08 

LST 

1 

2 

# 

1 

if 

it 

1 

1 

1 

It 

# 

C 

1 

09-11 

LST 

1 

3 

# 

# 

0 

0 

It 

0 

0 

it 

1 

1 

# 

12-14 

LST 

1 

# 

1 

// 

it 

It 

0 

it 

it 

if 

1 

1 

1 

15-17 

LST 

0 

3 

» 

it 

it 

It 

It 

It 

it 

it 

1 

# 

18-20 

LST 

// 

1 

A 

If 

It 

It 

if 

It 

0 

It 

» 

it 

21  -23 

LST 

1 

2 

0 

0 

if 

it 

1 

1 

1 

0 

it 

1 

1 

ALL  HOURS 

1 

2 

it 

It 

1 

1 

1 

it 

1 

1 

1 
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OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUPPLEMENT 


STATION:  HOMER,  AK  STATION  #;  703^10  ICAO  ID:  PAHO 

LOCATION:  59®38’N,  151®30’W  ELEVATION  (FEET):  63  LST  =  GMT  -9 

PREPARED  BY:  USAFETAC/ECR ,  APR  1987  PERIOD:  7301-8412,  HRLY 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  it  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

03-05 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

06-08 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

# 

09-1 1 

LST 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

# 

# 

0 

0 

# 

12-14 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

# 

15-17 

LST 

0 

# 

0 

0 

0 

# 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

If 

18-20 

LST 

C 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

# 

21-23 

LST 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

If 

ALL  HOURS 

# 

# 

0 

0 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

If 

If 

2.  i 

FREQ 

OF 

RAIN  AND/OR 

DRIZZLE; 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

12 

9 

9 

8 

13 

11 

10 

13 

19 

17 

14 

7 

12 

03-05 

LST 

10 

10 

9 

9 

12 

10 

13 

13 

22 

20 

15 

8 

13 

06-08 

LST 

10 

10 

7 

6 

11 

7 

12 

11 

17 

17 

14 

10 

1 1 

09-1 1 

LST 

10 

8 

8 

8 

13 

8 

12 

11 

17 

18 

13 

10 

1 1 

12-1  4 

LST 

8 

7 

7 

8 

12 

8 

10 

11 

16 

16 

12 

9 

10 

15-17 

LST 

9 

7 

8 

8 

9 

9 

9 

10 

17 

16 

14 

8 

10 

18-20 

LST 

10 

8 

7 

8 

10 

8 

9 

1 1 

18 

17 

15 

8 

1 1 

21-23 

LST 

12 

8 

7 

9 

13 

11 

10 

12 

19 

17 

16 

9 

12 

ALL  HOURS 

10 

8 

8 

8 

12 

9 

1 1 

11 

18 

17 

14 

9 

1 1 

3.  % 

FREQ 

OF 

SNOW  AND/OR 

ICE  PELLETS: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

10 

13 

12 

8 

1 

# 

0 

If 

# 

4 

6 

11 

5 

03-05 

LST 

10 

11 

12 

9 

1 

0 

# 

0 

4 

8 

11 

5 

06-08 

LST 

10 

12 

1 1 

8 

# 

If 

If 

0 

0 

4 

7 

10 

5 

09-11 

LST 

8 

12 

11 

7 

# 

0 

0 

0 

# 

4 

7 

11 

5 

12-14 

LST 

9 

12 

10 

6 

# 

# 

# 

0 

3 

7 

12 

5 

15-17 

LST 

8 

10 

7 

7 

# 

0 

If 

If 

0 

3 

8 

10 

4 

18-20 

LST 

1 1 

10 

9 

5 

If 

If 

If 

# 

0 

2 

7 

1 1 

5 

21-23 

LST 

11 

12 

10 

6 

If 

0 

0 

0 

# 

4 

7 

12 

5 

ALL  HOURS 

10 

12 

10 

7 

# 

If 

» 

# 

# 

3 

7 

11 

5 

4.  % 

FREQ 

OF 

SURFACE 

WIND 

SPEEDS 

>  25 

KNOTS 

(INCLUDING  GUSTS): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

3 

2 

1 

# 

# 

If 

» 

# 

2 

2 

2 

1 

03-05 

LST 

2 

2 

1 

» 

1 

« 

If 

# 

1 

2 

2 

1 

1 

06-08 

LST 

2 

3 

2 

1 

1 

* 

» 

1 

1 

2 

4 

2 

2 

09-1 1 

LST 

4 

4 

3 

2 

2 

1 

0 

2 

2 

3 

3 

3 

2 

12-14 

LST 

4 

4 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

4 

4 

4 

3 

15-17 

LST 

4 

4 

3 

3 

2 

1 

1 

# 

1 

3 

4 

2 

2 

13-20 

LST 

4 

2 

3 

2 

# 

1 

# 

1 

1 

2 

3 

3 

2 

21-23 

LST 

4 

2 

2 

1 

# 

1 

# 

1 

2 

2 

3 

2 

ALL  HOURS 

3 

3 

2 

1 

1 

1 

# 

1 

1 

2 

3 

3 

2 
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REMARKS:  »  =  DATA  NOT  AVAILABLE,  #  -  0.0  <  0.5,  MI  -  STATUTE  MILES 

t  =  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  HRS/DAY  OR  <  1 2  MONTHS/ YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  FOR  7301-8412,  HRLY 

2. 

3. 


5.  % 

FREQ 

OF 

CEILING 

AND/OR 

VISIBILITY 

(CIG/VIS)  < 

800/2 

MI; 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

7 

8 

5 

4 

1 

1 

3 

4 

2 

2 

2 

4 

4 

03-05 

LST 

7 

7 

4 

4 

2 

2 

5 

4 

2 

3 

4 

5 

4 

06-08 

LST 

5 

7 

4 

4 

2 

2 

4 

6 

2 

2 

4 

3 

4 

09-11 

LST 

5 

6 

5 

3 

1 

1 

1 

2 

1 

2 

3 

5 

3 

12-14 

LST 

5 

8 

3 

2 

# 

1 

# 

2 

1 

2 

3 

6 

3 

15-17 

LST 

4 

8 

3 

3 

# 

1 

1 

1 

# 

2 

3 

5 

3 

18-20 

LST 

5 

7 

3 

3 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

3 

5 

3 

21-23 

LST 

6 

7 

4 

3 

1 

1 

3 

3 

1 

2 

3 

5 

3 

ALL  HOURS 

5 

7 

4 

3 

1 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

5 

3 

6.  i 

FREQ 

OF 

CIG/VIS 

<  500/1 

.5  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

4 

5 

3 

2 

1 

# 

3 

3 

1 

1 

1 

2 

2 

03-05 

LST 

4 

4 

3 

2 

1 

1 

4 

4 

2 

1 

2 

4 

3 

06-08 

LST 

3 

5 

3 

2 

1 

1 

3 

4 

1 

1 

2 

2 

2 

09-11 

LST 

3 

5 

4 

2 

# 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

3 

2 

12-14 

LST 

4 

6 

2 

2 

# 

1 

# 

1 

0 

1 

2 

4 

2 

15-17 

LST 

2 

6 

2 

2 

# 

# 

# 

1 

» 

1 

2 

3 

2 

18-20 

LST 

3 

4 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

# 

2 

3 

1 

21-23 

LST 

4 

5 

3 

2 

1 

# 

2 

2 

1 

1 

2 

3 

2 

ALL  HOURS 

3 

5 

3 

2 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

2 

3 

2 

7.  $ 

FREQ 

OF 

CIG/VIS 

<  300/1 

MI; 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

3 

4 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

2 

2 

03-05 

LST 

3 

3 

1 

1 

1 

2 

3 

2 

1 

2 

3 

2 

06-08 

LST 

2 

4 

2 

1 

# 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

1 

09-1 1 

LST 

2 

4 

2 

1 

0 

# 

0 

1 

2 

2 

1 

1  2-1  4 

LST 

3 

4 

2 

1 

// 

# 

# 

2 

3 

1 

15-17 

LST 

2 

4 

1 

1 

# 

# 

# 

1 

2 

2 

1 

18-20 

LST 

2 

3 

1 

1 

# 

1 

1 

# 

0 

1 

2 

1 

21-23 

LST 

2 

4 

1 

1 

2 

2 

1 

# 

1 

2 

1 

ALL  HOURS 

2 

4 

1 

1 

# 

# 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

8.  % 

FREQ 

OF 

CIG/VIS 

<  100/0 

1.25  MI 

;  ; 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

# 

1 

0 

1 

0 

1 

2 

1 

# 

0 

# 

1 

03-05 

LST 

1 

1 

0 

1 

# 

1 

2 

1 

0 

0 

# 

1 

06-08 

LST 

1 

0 

# 

0 

# 

1 

1 

0 

# 

0 

# 

09-11 

LST 

# 

2 

# 

0 

0 

# 

0 

0 

# 

12-14 

LST 

0 

2 

# 

# 

0 

0 

0 

0 

15-17 

LST 

0 

2 

# 

0 

0 

# 

0 

# 

# 

# 

18-20 

LST 

# 

1 

0 

0 

# 

0 

# 

* 

0 

0 

# 

21-23 

LST 

1 

0 

0 

1 

1 

1 

0 

0 

# 

# 

ALL  HOURS 

# 

1 

# 

# 

# 

1 

# 

# 

# 
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rRfPAtfD  it  USAPITAC 


STATION  NAMf 
LOCATION 


I.«CtAK  ••OU^iTAlN  AFS  AN 
Nob  CC  Nl!>5 


PfRIOO  ‘>‘-N0¥  AA 

fLfV  : 


SIM  LTMS: 

NSC  NO: 


AWS  CLIMATIC  BRI^F 


WJSSWO  POB : 

HCIURLT  OBS:  DEC  76  -  NCV  84 
SCMKARY  OF  DAT  DATA;  JUN  55 


CfILiNC  Ll» 
THAN  MOO  fJ 
AMD  OA  VlilNLiT 
LtlS  THAN  1  Ml 


CIILIMC  LIU 
THAN  ISM  or 
AMP  OA  VISIAILITV 
LISS  THAM  1  Ml 


ClILiHC  LIU 

TMAM  MM  or 
ANO'^M  VtVOlLITI 
LCU  THAM  >M 


CtILMO  List 
THAM  m  FT 
AMO  'M  T1>'NL>rv 
LitS  THAM  1/1  Ml 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  JUNEAU,  AK 
LOCATION:  58‘>22'N,  134®35'W 
REPARED  BY:  USAFETAC/ECR ,  APR 


1987 


STATION  #:  703810  ICAO  ID:  PAJN 

ELEVATION  (FEET):  12  LST  =  OdT  -9 

PERIOD:  VARIED 


SOURCE 


NO. 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1.  TEMPERATURE  (° 

F) 

EXTREME  MAX 

2 

57 

55 

59 

71 

82 

86 

90 

83 

72 

61 

56 

54 

90 

MEAN  DLY  MAX 

2 

29 

33 

38 

46 

55 

62 

6Ji 

63 

56 

47 

37 

31 

47 

MEAN 

2 

23 

28 

32 

39 

47 

53 

56 

55 

49 

42 

33 

27 

40 

MEAN  DLY  MIN 

2 

18 

22 

26 

31 

38 

45 

48 

47 

43 

37 

28 

22 

34 

EXTREME  MIN 

2 

-22 

-22 

-15 

6 

25 

31 

36 

27 

23 

12 

-5 

-21 

-22 

#  DAYS  >  70 

2 

0 

0 

0 

it 

1 

5 

7 

6 

it 

0 

0 

0 

19 

it  DAYS  T  32 

2 

26 

23 

24 

16 

4 

# 

0 

it 

2 

8 

19 

24 

146 

it  DAYS  7  0 

2 

5 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

2 

10 

2.  PRECIPITATION 

(INCHES) 

MAXIMUM 

2 

8.19 

8.48 

6.36 

5.32 

6.33 

5.34 

7.88 

12.31 

1 1 .61 

15.25 

11.22 

9.89 

15.25 

MEAN 

2 

3.9 

3.4 

3.3 

2.9 

3.4 

3.0 

4.3 

5.2 

6.7 

7.8 

5.2 

4.2 

53.1 

MINIMUM 

2 

0.94 

.68 

.59 

0.27 

1.25 

1 .08 

1.15 

0.56 

2.34 

2.71 

1.15 

0.49 

0.27 

MAX  24  HR 

2 

2.7 

2.4 

1.8 

1.6 

1.7 

1.9 

1.9 

2.6 

3.2 

4.7 

3.3 

3.6 

4.7 

it  DAYS  >  0.01 

18 

17 

18 

17 

17 

16 

17 

18 

20 

24 

19 

21 

220 

it  DAYS  T  0.5 

« 

» 

* 

« 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

3.  SNOW/ICE 

PELLETS 

MEAN 

2 

26.3 

20.2 

16.6 

4.1 

0.1 

it 

0 

0 

# 

1.2 

1 1 .0 

24.0 

103.5 

MAXIMUM 

2 

69.2 

86.3 

52.6 

46.3 

1 .2 

it 

0 

0 

a 

1  5.6 

32.5 

54.7 

86.3 

MAX  24  HR 

2 

20. 1 

23.7 

31  .0 

24.2 

0.7 

0 

0 

it 

8.8 

16.5 

25.6 

31.0 

)/t  DAYS  >  0.1 

» 

» 

» 

» 

« 

» 

* 

» 

» 

» 

» 

» 

« 

'it  DAYS  T  1 .0 

7 

6 

4 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

it 

3 

6 

28 

4.  MEAN  RELATIVE  HUMIDITY  (%)  /  VAPOR  PRESSURE  (IN  Hg)  /  DEWPOINT  (»F) 


RH  (04  LST) 

1 

80 

79 

84 

85 

85 

87 

88 

91 

91 

90 

84 

82 

86 

RH  (14  LST) 

1 

74 

70 

66 

62 

61 

65 

72 

72 

78 

80 

77 

78 

71 

VAPOR  PRESS 

1 

.12 

.13 

.15 

.19 

.24 

.31 

.36 

.36 

.31 

.25 

.16 

.13 

.23 

DEWPOINT 

1 

18 

20 

26 

32 

38 

45 

49 

49 

45 

39 

28 

21 

34 

5.  SURFACE  WINDS 

(16  PT/KNOTS) 

/  99 

.95$  HIGHEST 

PRESSURE  ALTITUDE 

(FEET) 

PVLG  DRCTN 

1 

$ESE 

ESE 

ESE 

ESE 

ESE 

N 

N 

N 

E 

ESE 

ESE 

E 

ESE 

MEAN  SPEED 

1 

(PVLG  DRCTN) 

1 

12 

13 

12 

12 

12 

5 

5 

5 

8 

13 

12 

9 

12 

MEAN  SPEED 

1 

(ALL  OBS) 

1 

7 

8 

7 

7 

7 

6 

6 

6 

6 

8 

7 

7 

7 

MAX  (PK  GST) 

1 

« 

46 

41 

42 

38 

35 

36 

35 

46 

46 

43 

50 

50 

PRESSURE  ALT 

1 

1300 

1200 

900 

800 

650 

500 

350 

400 

850 

950 

1200 

1050 

1  300 

6.  MEAN  CLOUD 

COVER  (EIGHTHS) 

/  THUNDERSTORMS  / 

FOG 

/  BLOWING  SANE 

•  &  DUST  (BNBD) 

CLD  COVER 

1 

5 

5 

5 

5 

6 

6 

6 

5 

6 

7 

6 

6 

6 

DAYS  TSTMS 

2 

# 

0 

0 

0 

0 

# 

# 

it 

0 

0 

2 

DAYS  FOG  <  7 

1 

11 

9 

7 

8 

5 

7 

10 

11 

14 

14 

12 

12 

118 

DAYS  BNBD  <  7 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

it 

# 

0 

0 

0 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY  JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

201 


REMARKS:  *  =  DATA  NOT  AVAILABLE  #  -  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5*,  AS 
APPLICABLE  $  =  *  CALM  >  PVLG  DRCTN 

0  =  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  1 2  MONTH/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  7301-8312,  HRLY 

2.  NATIONAL  CLIMATIC  DATA  CENTER  SUMMARY,  POR  40YRS 

3. 


7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (*  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 


(CIG/VIS) 

<  3000/3 

STATUTE 

MILES 

(MI) 

(SOURCE 

NO. 

1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

47 

40 

39 

37 

26 

29 

33 

30 

35 

43 

40 

42 

37 

03-05 

LST 

44 

41 

37 

34 

30 

32 

38 

35 

39 

44 

41 

41 

38 

06-08 

LST 

42 

40 

39 

34 

34 

32 

36 

34 

39 

45 

39 

41 

38 

09-1 1 

LST 

42 

38 

36 

29 

29 

28 

34 

29 

35 

39 

36 

39 

34 

12-14 

LST 

42 

36 

38 

30 

23 

23 

28 

25 

29 

40 

35 

41 

32 

15-17 

LST 

4C 

34 

31 

32 

21 

20 

26 

24 

26 

42 

42 

42 

32 

18-20 

LST 

41 

39 

36 

33 

23 

22 

27 

26 

31 

41 

46 

44 

34 

21-23 

LST 

41 

39 

38 

33 

21 

27 

29 

27 

30 

37 

42 

42 

34 

ALL  HOURS 

42 

38 

37 

33 

26 

26 

31 

29 

33 

41 

40 

41 

35 

8.  % 

FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

1500/3 

MI  (SOURCE 

NO.  1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

25 

21 

15 

12 

5 

5 

8 

7 

12 

1 1 

16 

20 

13 

03-05 

LST 

23 

18 

16 

10 

6 

5 

9 

9 

16 

10 

17 

18 

13 

06-08 

LST 

23 

19 

16 

9 

5 

5 

10 

6 

14 

8 

15 

17 

12 

09-11 

LST 

23 

18 

11 

5 

1 

2 

5 

3 

8 

5 

10 

16 

9 

12-14 

LST 

19 

15 

11 

6 

1 

3 

3 

4 

5 

4 

9 

15 

8 

15-17 

LST 

21 

17 

9 

5 

# 

2 

3 

2 

3 

4 

14 

18 

8 

18-20 

LST 

22 

19 

10 

7 

2 

3 

5 

4 

4 

7 

17 

19 

10 

21-23 

LST 

22 

19 

12 

9 

1 

4 

6 

6 

8 

7 

16 

20 

1 1 

ALL  HOURS 

22 

18 

12 

8 

3 

4 

6 

5 

9 

7 

14 

18 

1 1 

9.  % 

FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

1000/2 

MI  (SOURCE 

NO.  1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

18 

14 

11 

8 

4 

2 

5 

5 

10 

7 

12 

14 

9 

03-05 

LST 

17 

13 

11 

7 

4 

3 

6 

5 

12 

8 

13 

1  2 

9 

06-08 

LST 

16 

14 

11 

5 

2 

2 

7 

3 

10 

7 

1 1 

12 

8 

09-11 

LST 

17 

13 

6 

2 

1 

# 

2 

2 

6 

4 

7 

11 

6 

12-14 

LST 

14 

11 

5 

2 

# 

It 

2 

2 

2 

2 

7 

11 

5 

15-17 

LST 

14 

11 

4 

3 

0 

1 

2 

1 

2 

1 

10 

1 1 

5 

18-20 

LST 

15 

12 

5 

2 

1 

1 

3 

2 

2 

3 

1 1 

12 

6 

21-23 

LST 

16 

14 

7 

4 

1 

2 

3 

3 

7 

5 

10 

14 

7 

ALL  HOURS 

16 

13 

7 

4 

2 

2 

4 

3 

6 

4 

10 

12 

7 

10.  ! 

t  FREQ 

!  OF  CIG/VIS 

<  200/0. 

5  MI 

(SOURCE  NO.  1) 

•• 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

3 

2 

# 

2 

1 

It 

# 

1 

3 

3 

3 

2 

2 

03-05 

LST 

2 

3 

1 

1 

1 

It 

It 

2 

5 

4 

2 

2 

2 

06-08 

LST 

3 

3 

1 

1 

# 

0 

It 

# 

5 

3 

3 

? 

2 

09-11 

LST 

4 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

2 

2 

1 

12-14 

LST 

4 

3 

1 

» 

0 

# 

It 

# 

# 

0 

1 

2 

1 

15-17 

LST 

2 

3 

0 

0 

0 

0 

It 

0 

0 

0 

2 

2 

1 

18-20 

LST 

2 

3 

# 

0 

0 

0 

# 

0 

# 

1 

3 

1 

1 

21-23 

LST 

3 

3 

1 

1 

# 

It 

# 

1 

2 

2 

2 

1 

ALL  HOURS 

3 

3 

1 

1 

It 

# 

# 

2 

2 

2 

2 

1 

202 


STATION:  JUNEAU,  AK 
LOCATION:  58°22N, 

PREPARED  BY:  USAFETAC/ECR , 

MAY 

OPERATIONAL 

1987 

CLIMATIC  DATA  SUPPLEMENT 

STATION  #:  703810 

ELEVATION  (FEET):  12 
PERIOD:  7301-8312,  HRLY 

ICAO 

LST 

ID: 

=  GMT 

PAJN 

-9 

1 .  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF 

OCCURRENCE 

(if  FREQ)  OF 

THUNDERSTORMS: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

* 

# 

03-05  LST 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

06-08  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

09-11  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

12-14  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

15-17  LST 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

* 

18-20  LST 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

# 

21-23  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

ALL  HOURS 

0 

0 

0 

# 

# 

0 

0 

# 

# 

2.  {  FREQ 

OF  RAIN  AND/OR  DRIZZLE 

; 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

21 

19 

20 

32 

28 

30 

27 

28 

35 

46 

26 

18 

28 

03-05  LST 

21 

18 

29 

31 

29 

32 

29 

29 

31 

48 

24 

18 

27 

06-08  LST 

19 

19 

19 

30 

31 

26 

26 

27 

33 

47 

25 

18 

27 

09-11  LST 

18 

19 

20 

30 

28 

26 

27 

24 

31 

113 

25 

19 

26 

12-14  LST 

19 

19 

23 

29 

30 

27 

28 

24 

35 

47 

27 

22 

28 

15-17  LST 

19 

17 

19 

28 

31 

28 

27 

24 

34 

45 

26 

19 

26 

18-20  LST 

18 

21 

22 

30 

33 

29 

28 

28 

35 

48 

28 

19 

28 

21-23  LST 

19 

19 

20 

28 

28 

29 

27 

27 

33 

42 

26 

17 

26 

ALL  HOURS 

19 

19 

20 

30 

30 

28 

27 

26 

33 

46 

26 

19 

27 

3.  %  FREQ 

OF  SNOW  AND/OR  ICE  PELLETS: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

23 

20 

18 

6 

0 

0 

0 

0 

# 

1 

8 

23 

8 

03-05  LST 

22 

21 

18 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

8 

21 

8 

06-08  LST 

22 

20 

17 

4 

0 

0 

0 

# 

0 

1 

9 

18 

7 

09-11  LST 

22 

18 

13 

4 

# 

# 

0 

0 

0 

1 

8 

18 

7 

12-14  LST 

22 

18 

15 

4 

0 

# 

0 

# 

1 

10 

19 

7 

15-17  LST 

23 

18 

13 

5 

0 

0 

0 

0 

# 

11 

18 

7 

18-20  LST 

25 

20 

15 

5 

# 

0 

0 

0 

1 

1 1 

21 

8 

21-23  LST 

24 

19 

16 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

11 

22 

8 

ALL  HOURS 

23 

19 

16 

5 

# 

# 

# 

# 

# 

1 

10 

20 

8 

4.  %  FREQ  OF  SURFACE 

WIND 

SPEEDS 

>  25 

KNOTS 

(INCLUDING  GUSTS): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

3 

4 

2 

3 

1 

0 

1 

1 

3 

5 

4 

3 

2 

03-05  LST 

3 

4 

2 

2 

1 

# 

# 

# 

3 

5 

4 

2 

2 

06-08  LST 

3 

2 

1 

3 

1 

# 

1 

# 

2 

6 

4 

2 

2 

09-11  LST 

3 

5 

3 

4 

2 

1 

1 

1 

3 

9 

5 

4 

3 

12-14  LST 

3 

6 

3 

3 

2 

1 

1 

# 

3 

8 

5 

5 

3 

15-17  LST 

2 

4 

2 

3 

2 

# 

# 

1 

3 

7 

3 

5 

3 

18-20  LST 

2 

4 

3 

4 

1 

1 

# 

3 

6 

4 

3 

3 

21-23  LST 

4 

4 

2 

3 

1 

1 

1 

3 

5 

5 

3 

3 

ALL  HOURS 

3 

4 

2 

3 

1 

# 

1 

3 

6 

4 

3 

3 

203 

REMARKS:  »  =  DATA  NOT  AVAILABLE,  #  =  0.0  <  0.5,  MI  -  STATUTE  MILES 

^  =  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTHS/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  FOR  7301-8312,  HRLY 

2. 

3. 


5.  % 

FREQ 

OF 

CEILING 

AND/OR 

VISIBILITY 

(CIG/VIS)  < 

800/2 

MI; 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

16 

14 

10 

7 

4 

1 

4 

3 

9 

7 

10 

1 1 

8 

03-05 

LST 

15 

12 

9 

6 

4 

2 

5 

5 

11 

7 

11 

10 

8 

06-08 

LST 

15 

13 

10 

4 

2 

2 

5 

3 

9 

6 

10 

1 1 

7 

09-11 

LST 

15 

12 

5 

1 

if 

# 

1 

2 

4 

2 

6 

10 

5 

12-14 

LST 

13 

10 

5 

1 

# 

# 

1 

2 

2 

1 

6 

9 

4 

15-17 

LST 

1  2 

11 

3 

1 

0 

# 

1 

1 

1 

P 

8 

9 

4 

18-20 

LST 

1  4 

1 1 

4 

2 

1 

# 

3 

2 

2 

2 

1 1 

9 

5 

21-23 

LST 

15 

13 

6 

3 

1 

1 

2 

3 

6 

4 

9 

1  2 

6 

ALL  HOURS 

1  4 

12 

7 

3 

1 

1 

3 

2 

5 

4 

9 

10 

6 

6.  % 

FREQ 

OF 

CIG/VIS 

<  500/1 

.5  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

1 1 

10 

5 

4 

3 

1 

3 

2 

6 

6 

7 

7 

5 

03-05 

LST 

8 

9 

5 

4 

3 

1 

2 

3 

8 

6 

8 

6 

5 

06-08 

LST 

9 

9 

4 

2 

1 

1 

2 

1 

7 

5 

7 

5 

4 

09-11 

LST 

10 

8 

2 

# 

0 

0 

# 

# 

3 

2 

4 

0 

3 

1  2-1  4 

LST 

9 

7 

3 

1 

if 

# 

# 

1 

1 

1 

3 

5 

2 

15-17 

LST 

6 

7 

2 

C/ 

0 

0 

if 

# 

1 

0 

5 

5 

2 

18-20 

LST 

8 

7 

2 

1 

if 

0 

if 

1 

1 

1 

6 

4 

2 

21-23 

LST 

9 

10 

3 

2 

if 

1 

1 

1 

3 

0 

6 

6 

4 

ALL  HOURS 

9 

8 

3 

2 

1 

if 

1 

1 

4 

3 

6 

6 

4 

7.  ? 

FREQ 

OF 

CIG/VIS 

<  300/1 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

7 

6 

3 

3 

2 

if 

# 

2 

5 

5 

6 

5 

4 

03-05 

LST 

5 

6 

3 

3 

2 

1 

1 

2 

7 

5 

7 

5 

4 

06-08 

LST 

7 

6 

2 

1 

1 

if 

# 

1 

6 

4 

6 

4 

3 

09-11 

LST 

8 

6 

1 

0 

0 

0 

0 

# 

2 

1 

4 

4 

2 

12-14 

LST 

7 

6 

1 

# 

0 

if 

» 

# 

P 

P 

3 

5 

2 

15-17 

LST 

4 

5 

1 

# 

0 

0 

if 

A 

P 

0 

4 

4 

2 

18-20 

LST 

4 

5 

1 

0 

if 

0 

if 

0 

P 

1 

5 

3 

2 

21-23 

LST 

6 

6 

2 

1 

if 

# 

if 

1 

2 

3 

4 

5 

3 

ALL  HOURS 

6 

6 

2 

1 

1 

# 

1 

3 

2 

5 

4 

3 

8.  1 

FREQ 

OF 

LiG/VTS 

<  100/0.25 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

1 

1 

0 

1 

1 

0 

0 

P 

2 

2 

1 

1 

1 

03-05 

LST 

/> 

1 

1 

1 

1 

# 

0 

if 

3 

2 

1 

1 

1 

06-08 

LST 

1 

2 

# 

if 

if 

0 

0 

P 

3 

2 

2 

1 

1 

09-11 

LST 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

# 

1 

1 

P 

12-14 

LST 

1 

1 

0 

0 

0 

if 

0 

P 

0 

0 

# 

1 

if 

15-17 

LST 

1 

2 

0 

0 

0 

0 

» 

0 

0 

0 

1 

1 

P 

18-20 

LST 

1 

2 

# 

0 

0 

0 

if 

0 

0 

P 

1 

1 

P 

21-23 

LST 

1 

2 

if 

if 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

ALL  HOURS 

1 

2 

# 

# 

if 

# 

if 

# 

1 

1 

1 

1 

1 

204 


205 


A  V  S 

CLIKATIC  BRIEF 
January  1988 


Station  Name: 

L^t 1 tude/Longl tude : 
Howly  Oba  FOR: 
Sunaary  of  Day  FOR: 
LST  -  orr  -9 


KING  SALMON  APT  AK 
N58  hi  hi  56  39 
Jul  77  to  J»m  87 
Jun  H2  to  Jin  87 


Field  Elev:  57  ft 
Station  MSC;  703260 
Call  Sign:  FAKN 

Supersedes:  Aug  1983 


JAN 

FEB  1  MAR 

APR 

MAY  1  JIM  1  JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

TOR 

XTRM  MAX  TEMP  °F 

53 

54 

56 

65 

77 

88 

86 

84 

74 

67 

56 

48 

88 

45 

MEAN  MAX  TEMP  °F 

21 

23 

29 

39 

51 

59 

63 

61 

55 

40 

30 

21 

41 

45 

MEAN  TEMP  “  F 

1  4 

15 

21 

31 

43 

51 

55 

54 

47 

34 

23 

1  4 

33 

45 

MEAN  MIN  TEMP  “  F 

■  7 

•  7 

13 

23 

34 

41 

46 

47 

40 

26 

16 

6 

25 

45 

XTHM  MIN  TEMP  “F 

-4  6 

-41 

-42 

-19 

4 

29 

33 

25 

15 

-1  2 

-26 

-38 

-46 

45 

D/W  TEMP  >  65°  F 

C 

0 

0 

# 

1 

6 

8 

1 

# 

0 

0 

28 

45 

D''W  TEMP  >  60°F 

0 

0 

0 

# 

4 

14 

17 

5 

# 

0 

0 

60 

45 

D/W  TEMP  <  32° F 

28 

26 

28 

26 

12 

1 

0 

•# 

5 

21 

26 

29 

202 

45 

D/W  TEMP  <  C^F 

12 

1 1 

8 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

6 

13 

52 

u5 

VPR  PRESS  ("Hg) 

.09 

.06 

.11 

.12 

.19 

.26 

.34 

.34 

.25 

.15 

.11 

.09 

.16 

10 

MEAN  DEWPOINT  °F 

16 

8 

21 

23 

33 

41 

48 

48 

40 

27 

21 

15 

29 

1  0 

99.95t  WCPA  Ft 

1800 

1700 

1  400 

1  300 

950 

900 

600 

800 

1150 

1550 

1750 

1900 

1  450 

10 

MEAN  RH  C7  LST  J 

79 

73 

80 

80 

82 

85 

90 

91 

87 

85 

83 

77 

83 

10 

MEAN  RH  1  3  LST  t 

77 

68 

65 

59 

57 

61 

70 

70 

68 

73 

78 

76 

69 

1  0 

MAX  24KR  PRECIP  " 

1 . 1 

1.3 

1.0 

1.2 

1.0 

.9 

1.1 

mm 

1.7 

1.3 

1.4 

1.2 

1.7 

45 

MAX  PRECIP  " 

3.0 

2.8 

2.  4 

3.0 

2.4 

3.8 

4.3 

T.3 

6.5 

3.4 

3.7 

7.3 

45 

MEAN  PRECIP 

1 . 1 

.9 

1  .1 

1 ,0 

1.1 

1.6 

2.1 

2.8 

2.1 

1.4 

1.2 

19.6 

45 

MIN  PRECIP 

.2 

.1 

■  # 

# 

■  .1 

.3 

.3 

1.1 

.9 

.2 

# 

■  .1 

0 

4  5 

D/W  PRECIP  >  .01" 

n 

9 

1 1 

10 

12 

13 

15 

18 

16 

1  4 

12 

12 

153 

45 

D,  W  PRECIP  ^  .5" 

# 

t 

■  # 

# 

1 

1 

1 

1 

# 

■  # 

4 

45 

MAX  2UKP.  SNFL  " 

8 

1 1 

5 

4 

1 

0 

0 

1 

9 

9 

6 

12 

42 

MAX  SNFL 

mi 

15 

20 

16 

6 

1 

0 

0 

1 

15 

16 

16 

25 

42 

MEAN  SNFL  " 

WB 

7 

8 

■  5 

1 

0 

0 

0 

# 

3 

6 

8 

42 

D/W  SNFL  >  .1" 

7 

8 

7 

1 

■1 

0 

# 

3 

6 

9 

49 

42 

D/W  SNFL  >_  1  ;  5" 

B 

1 

1 

1 

* 

B 

B 

0 

0 

1 

1 

2 

9 

42 

MEAN  'WND  DRCTN 

— 

N 

N 

N 

N 

E 

B 

B 

B 

N 

N 

N 

N 

1  0 

ImEAN  WND  SPD  Kta 

n 

10 

10 

1  0 

10 

10 

WM 

B 

B 

9 

9 

9 

9 

1  0 

[max  WND  SPD»»  Kts 

B 

82 

80 

62 

67 

60 

B 

65 

72 

62 

82 

35 

MEAN  CLD  CVR  1 0th 

7 

6 

7 

7 

8 

9 

9 

9 

8 

7 

7 

7 

8 

1  C 

p/W  TSTORMS 

0 

0 

0 

0 

« 

* 

# 

# 

# 

# 

# 

0 

# 

42 

ID/W  FOG  VSBY  <7mi 

9 

7 

8 

9 

9 

12 

17 

19 

12 

10 

12 

10 

34 

42 

Legend:  ANN 
D/H 

a 

»* 


Annual  TOR  -  Years  of  record  PCR  -  Period  of  record 

Mean  nuaider  of  days  with...  WCPA  -  "Worst  case"  (maximum)  pressure  altitude 
Based  on  less  than  full  months  #  -  Less  than  0.5  day,  0,05  Inch,  or  0. 5J,  as 
Instantaneous  peak  winds  applicable. 

Data  not  available  %  -  Percentage  of  calm  winds  >  mean  direction 


HEMARK.1; 


APPROVED  FOR  PUBLIC  RELKASg;  DISTRIBlfriaR  IS  WLIHITED 


A  H  S 

Station  Name: 

KING  SALMON  APT  AK 

Field  Elev: 

57  ft 

CLIMATIC  BRIEF 

Lat 1 tude/Longl tuUe : 

N58  41  W156  39 

Station  HSC; 

703260 

Hoirly  Obs  PGR: 

Jul  77  to  Jui  87 

Call  Sign: 

PAKN 

January  1988 

SUMary  of  Day  POR: 
1ST  -  (KT  -9 

Jun  42  to  Jun  87 

Supersedes: 

Aug  1983 

PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  OF  CEILING/VISIBILITY 

I  LST  I  JAN  I  FEB  I  MAR  I  APR  I  HAY  I  JW  I  JUL  I  AUG  I  SEP  I  OCT  I  NOV  I  DEC  I  ANN  I  ¥0R 


00-02 

03-05 

06-08 

09-11 

12-n 

15-17 

18-20 

21-23 

00-211 
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WS  CLIMATIC  BRIEF 

Preportd  b»  ETAC  (  AUG  197l) 


3«)S  (NAVK)  PCR:  Hrly  and  Dally  Oba:  Jan  Lk  -  if) 


=R3ATA  NOT  AVAILABLE.  ILESS  THAN  0.5  OAT.  0.5  Oft  0.05  INCH,  OR  0.5 


PERCENT  (X)  AS  APPLICABLE. 


flying  WEATHER  (%FRE0)  HOURS  (LST)  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  j  JUL  AUG  SEP  I  OCT  NOV  DEC  I  ANN  ! 


CIG 

less  than 
3000  feet 
and/or 
VSBY 

leaa  than 
3  miles 


00-02 

22 

CIG 

03  -  05 

24 

less  than 

06-08 

23 

1500  feet 

09-11 

22 

and/or 

12-14 

22 

VSBY 

.  15  -  17 

25 

leas  than 

18-20 

21 

3  miles 

21  23.  - 

22- 

ALL  HOURS 

23 

I 


CIG 

less  than 
1000  feet 
and/or 
V5BY 

less  than 
2  miles 


00  -  o;? 
03  -  05 
06_  -  OS. 
09-11 
_  12  -  U 
.  15  -  17  , 
.18  -  ?0 
.21-25 
ALL  HOURS 


42-  -18 
_.40  15 


34  16  48  44  .  18 

16  37  49  1  46  .U 

39  18  48  1  47..., 40- 

17  18  48  T  47  39, 

17  17.,  47  Ul-..  .17.. 

17— J8.  [  41_l  .42_  J8. 
.38  .  38  1  46  42  1.19 

15  17  ’  47  .  44  I  38. 
37  37  47  U  !  39 


14  ,  14.1  11  j 

15  .15  1  11 
14.  .J8  H 
14.  ,  12  .30  . 
.14 , 1.7_,  10 

14-  1.8_.  11.  1 
1.2  17.._11  I 

11  1  35  ,  31 
34  36  11 


14  14  .  37 

15  -I  15..  18  . 

17  ,  18  139- 
36-.  18  19 

37  38  I  38 

.40 19  I  19  ■ 

16  16  I  18 

15'  36  .  17 

36  37  38 


CIC 

leaa  than 
200  feet 
and/or 
VSBT 

leaa  than 
i  alia 


00-02 
.  -21.  --.05-  , 

— -06  -  08 
09  -  a 
.  12-14 

15-17 
18-20 
.  21  -  23 

ALL  HOURS 
-I - 

00-02 
...  33-05 

_ 06  -  08 

09  -  U 
a:  - 14 
15  -  17 
.  18-20 
21-23 


16  16  13  14  1  17- 

17  .’a?  ]  15  I  U  I  19 

16 '  19  tlS  1  12  i  16 

15  20  I  15  a  16 

17  18  14  11_  ]  15 

15  J.  19  .1.6  .  11  4  16 

lA  IT  lA  lollA 


15  17  16  12  16 

16  18  15  13  I  17 

2  2  2  1  111 

2-  3  2  1  2 

2.212,1  2 

.3  .1  2  1  #4  -  2 

-1  I  2!  i  ,  1 

4.1.  2-.  1  1  2 


22  1  20  ,  17  15  ;  8  10  11  I  15 

24.  21  .  .18  I  15  1  7  10  a  .  16  J 

24-i.  21  17  I  16_  8  10  I  12  I  16  , 

21  I  17  I  15  .14  .  7  -  10  13  ,  15 

19  U  14  12  .  7  ^  9  12  14 

20  1  13  ,  13  U  i  7  10  ,  11  U 

22  I  17  i  14  ]  15  ]  8  9  12  15  . 

22  1  19  ,  15  I  15  1  8  10  12  15  , 

22  18  15  l  u  8  '  10  12  15  1  24 


1  ;  1  2 

1  2  J  2 

1  1  I  2 

i.I  2  1  2 


4  1..J  ,11.] 


W  162 


|TEMPER*TUREfF)|  PRECIPITATION  (in)|  WIND  (jSJ) 


nELD  ELEVKTION:  11  ft. 


MEAN  NUMBER  OF  DAYS 


MAXIMUM 

MINIMUM 

‘means  and  EXTROffiS  FROM  THE  1970  NOAA/EDS  LOCAL  CLIMATOLOGICAL  DATA  Al.NUAL  SUMMARY  INCLUDED 

’fastest  mile  converted  to  knots. 

ANNUAL  EXTREME  EXCEEDED  AT  OTHER  SITES  IN  THE  LOCALITY:  EXTREME  MIN  TEMP:  -  58  IN  MARCH  1930. 

RUSSWO  FOR:  HRLY  AND  DAILY  OBS:  4501-7012. _  _ 

l«TE;  :T>ATA  not  AVAILABLE.  ILESS  THAN  0.5  DAY,  0.5  0«  0.05  INCH,  OR  0.5  PERCENT  C%)  AS  APPLICABLE. 


CIG 

less  than 
1500  feet 
aud/or 

VSBY 

less  th&n 
3  slles 


CIO 

less  than 
1000  feet 
and/or 

VSBY 

less  than 
a  oiles 


00-02 

..  03^. . 
_  06-08 
09-11..  _ 
12-lU 
15-17.. 
18-20 

.  ^l-^3  _ 

ALL  HOURS 
00-02 
._0i<5-- 

_ .O6-OQ  . 

09-11 

...  12-l*t 

.  J.8-2Q__ 
.  21-2i 
ALL  HOURS 


i  18  16 

i.  It .  17 
I  17  1  16 
1.16  19 


16  1  20 
I  17-1  20 
1  17  j  19 
.l.l7.j  17 

-07-^ 

,  U  11 
.1  12  .  .12 
,  13_-12 
[  12  16 

12  15 

i-li-.-15. 


12  11 

12 


ii*  19  17 

15  I  20  1  21 

17  ]  20  ;  22 

15  18  ;  18 

lu  !  lu  .  15 

12  ,  11  .  12 

11  I  10  .  11 

13  (  lA  .  I"* 

lU  ^  16  16 

8  i  15  I  15 

10  ,  15  ;  18 

11  !  13^  15 

10  9  (  12 

7 ;.  7 !  10. 
.  8  ;  7  I  10 

9  i  10  ,  12 

“  !  12  11 


1  (  3  ;  5 

2  3  ^  I* 

3  3  j  3 
2-4  3.1  1 
2  #1 
J.  -  #  1  1 
1  2  1-2 

1  .  2  1-  J» 

2  2  I 


,  29 


.20  19  ;  11  ,  12  ;  11 

,  21  25  11  '  11  I  15 

'27  30  ,  16  11  '  16 

.  22  .  27  ,  18  ]  12  16  1 

16  -  20  .  15  ,  11  !  15  { 

.  13  .  15.;  12  ,  13  I  16 
.  11  ,  11  i  12  :  11  .  11  I 

.  15  ,  17  ;  11  .  12  ,  12 


17  I  16 
16  i  18 
15  :  19 
11  17 


11  .  11  ;  1  . 

18  .  15  .  6  . 

19  .  18  .  3  , 

16  ,  11  .  9  , 

11  .  10  ;  7  . 


8  .  7 

8  .  8 
10  ,  10 


7  1  5  . 

8.6, 


5  ,  9  I 

5  ,  9  ( 
9  i  10 
7  1  11 
7  ,  10  . 
9  I  U 

5,9 

6,8] 

‘  !  10  1 


2  I  1  t  . 
2 :  ,  i , 

2  .  1  (  #  ; 


0,0, 

#  i  0 ; 

ll  5! 


16  ;  15  .  .. 

17  !  11 

16  ;  13  _  . 

16  1  11 

16  I  16  I  22 

11  I  10 

10  j  12 

10  1.  13 

9  ;  12 

u  )  10 

11  !  9 

10  ,  9 

11  }  9 

10  !  11  22 


2  J  2  1 

2.1  2  (  __ 

2/2 

2  2  f  — 

^  \  i\  - 

3.-2!--- 

3  i  -  ,  - 

212! 

r  ,  2  I  aa  1 
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OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SWtIARY 

STATION:  LONELY,  ALASKA  STATION  #:  700450  ICAO  ID:  LNI 

LOCATION:  70055’N,  153®14'W  ELEVATION  (FEET):  38  LST  -  CUT:  -9 

PREPARED  BY:  USAFETAC/BCR ,  DEC  1986  PERIOD:  7301-8512  6HRLY 


SOURCE 


NO. 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1.  TEMPERATURE  (®F) 

EXTREME  MAX 

« 

it 

it 

» 

ft 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

MEAN  DLY  MAX  1 

-9 

-15 

-11 

3 

23 

38 

44 

44 

34 

17 

2 

-10 

14 

MEAN  1 

-14 

-19 

-16 

20 

35 

40 

39 

31 

13 

-2 

-15 

9 

MEAN  DLY  MIN  1 

-18 

-21 

16 

32 

37 

36 

29 

10 

-7 

-19 

5 

EXTREME  MIN 

« 

« 

it 

« 

» 

a 

ft 

« 

ft 

ft 

ft 

ft 

#  DAYS  >  90  1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  T  32  1 

31 

28 

31 

30 

30 

18 

7 

10 

24 

31 

30 

31 

300 

#  DAYS  T  0  1  27 

2.  PRECIPITATION  (INCHES) 

26 

30 

23 

2 

0 

0 

0 

0 

8 

22 

29 

167 

MAXIMUM 

n 

it 

» 

» 

ft 

• 

ft 

ft 

ft 

ft 

MEAN 

it 

it 

» 

ft 

« 

ft 

ft 

ft 

ft 

MINIMUM 

# 

# 

# 

if 

» 

# 

ft 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

MAX  24  HR 

# 

ft 

it 

« 

ft 

ft 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

#  DAYS  >  0.01  3 

« 

it 

» 

ft 

ft 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

#  DAYS  T  0.5 

it 

it 

» 

ft 

ft 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

3.  SNOWFALL  (INCHES) 

MEAN 

it 

it 

it 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

MAXIMUM 

* 

it 

it 

it 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

MAX  24  HR 

it 

it 

it 

it 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

#  DAYS  >  0.1 

it 

it 

it 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

#  DAYS  T  1 .5  3 

# 

if 

it 

it 

it 

it 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

3 

4.  MEAN  RELATIVE  HUMIDITY  ($)  /  VAPOR  PRESSURE  (IN  Hg)  /  DEWPOINT  (“F) 


RH  (04  LST) 

1 

74 

74 

70 

74 

87 

89 

87 

92 

92 

85 

75 

70 

81 

RH  (10  LST) 

1 

73 

73 

73 

75 

86 

87 

85 

87 

89 

85 

78 

70 

81 

VAPOR  PRESS 

1 

.03 

.03 

.02 

.04 

.11 

.19 

.24 

.25 

.19 

.10 

.04 

.02 

.11 

DEWPOINT 

» 

* 

» 

» 

* 

» 

» 

ft 

» 

ft 

5.  SURFACE  WINDS  (16 

PT/KNOTS)  / 

99.95$  HIGHEST 

PRESSURE  ALTITUDE  (FEET) 

PVLG  DRCTN 

MEAN  SPEED 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

» 

ft 

(PVLG  DRCTN) 
MEAN  SPEED 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

« 

ft 

(ALL  OBS) 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

MAX  (PK  GST) 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

PRESSURE  ALT 

1 

700 

550 

550 

400 

400 

450 

550 

550 

600 

650 

700 

750 

750 

6.  MEAN  CLOUD 

COVER 

(EIGHTHS)  / 

THUNDERSTORMS  / 

FOG 

/  BLOWING  SAND 

&  DUST  (BNBD) 

CLD  COVER 

ft 

ft 

ft 

ft 

» 

ft 

« 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

mt  m  7 

] 

g 

8 

g 

8 

1^ 

1? 

i8 

1? 

? 

? 

§ 

9? 

DAYS  raiBD  <  7 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 
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REMARKS:  »  -  DATA  NOT  AVAILABLE  #  -  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0,05  INCH.  OR  0.5%,  AS 
APPLICABLE  $  -  t  CAIM  >  PVLG  DRCTN 

(t  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E..  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTH/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  7301 -851 2  6  HRLY 

2. 

3. 


7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (*  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 
(CIG/VIS)  <  3000/3  STATUTE  MILES  (MI)  (SOURCE  NO.  1): 


JAN 

FEB 

MAR 

00-02 

LST 

27 

22 

20 

03-05 

LST 

» 

n 

06-08 

LST 

28 

26 

27 

09-11 

LST 

* 

* 

12-14 

LST 

33 

33 

20 

15-17 

LST 

n 

18-20 

LST 

28 

25 

19 

21-23 

LST 

# 

ALL  HOURS 

* 

* 

00 

FREQ  OF  CIG/VIS  < 

1500/3 

JAN 

FEB 

MAR 

00-02 

LST 

22 

16 

16 

03-05 

LST 

» 

06-08 

LST 

21 

19 

23 

09-11 

LST 

12-14 

LST 

26 

27 

16 

15-17 

LST 

» 

18-20 

LST 

22 

18 

14 

21-23 

LST 

» 

ALL  HOURS 

* 

9.  %  FREQ  OF  CIG/VIS  <  1000/2 


JAN 

FEB 

MAR 

00-02 

LST 

10 

9 

03-05 

LST 

# 

» 

» 

06-08 

LST 

13 

11 

17 

09-11 

LST 

* 

» 

12-14 

LST 

18 

18 

13 

15-17 

LST 

» 

* 

18-20 

LST 

13 

1 

9 

21-23 

LST 

« 

« 

» 

ALL  HOURS 

* 

• 

10.  %  FREQ 

OF  CIG/VIS  < 

200/0 

JAN 

FEB 

MAR 

00-02 

LST 

2 

1 

2 

03-05 

LST 

« 

» 

* 

06-08 

LST 

2 

3 

4 

09-11 

LST 

« 

» 

» 

12-14 

LST 

5 

3 

3 

15-17 

LST 

« 

# 

» 

18-20 

LST 

2 

2 

2 

ALL^^ciii 

# 

» 

« 

ECE-PSC-2 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

29 

71 

57 

48 

65 

K 

» 

» 

» 

» 

30 

65 

59 

51 

70 

* 

» 

» 

« 

« 

28 

61 

54 

44 

65 

# 

» 

» 

» 

28 

65 

57 

41 

62 

If 

# 

» 

« 

» 

# 

« 

» 

» 

MI  (SOURCE 

NO.  1): 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

23 

62 

48 

40 

55 

« 

« 

» 

» 

« 

24 

59 

50 

4l 

59 

ft 

» 

» 

« 

21 

55 

45 

32 

49 

« 

ft 

» 

» 

» 

21 

52 

44 

32 

50 

fk 

ft 

» 

» 

» 

K 

ft 

• 

» 

» 

MI  (SOURCE 

NO.  1): 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

12 

30 

35 

28 

36 

» 

ft 

» 

» 

» 

15 

36 

38 

32 

44 

K 

ft 

» 

» 

« 

11 

29 

29 

20 

30 

ft 

» 

» 

* 

10 

31 

32 

24 

36 

ft 

» 

* 

» 

ft 

» 

5  MI 

(SOURCE  NO.  1 ) 

: 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

2 

6 

7 

8 

11 

« 

ft 

ft 

» 

« 

2 

5 

3 

7 

11 

« 

ft 

ft 

« 

» 

1 

1 

1 

6 

4 

« 

ft 

ft 

« 

» 

1 

3 

7 

5 

10 

» 

ft 

ft 

« 

» 

ft 

ft 

» 

» 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

73 

57 

35 

21 

44 

ft 

ft 

ft 

ft 

» 

75 

62 

38 

25 

46 

ft 

ft 

ft 

ft 

« 

72 

60 

41 

30 

45 

ft 

ft 

ft 

ft 

« 

77 

60 

36 

24 

44 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

» 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

64 

47 

24 

14 

35 

ft 

ft 

ft 

« 

ft 

66 

50 

29 

19 

38 

ft 

ft 

ft 

« 

ft 

61 

49 

34 

24 

37 

ft 

ft 

ft 

» 

ft 

66 

51 

29 

16 

35 

ft 

ft 

ft 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

ANN 

37 

15 

14 

8 

21 

» 

ft 

» 

» 

43 

26 

13 

6 

25 

« 

» 

ft 

« 

» 

41 

24 

19 

12 

22 

* 

» 

ft 

* 

« 

37 

20 

15 

8 

20 

» 

» 

ft 

» 

» 

« 

ft 

« 

« 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

8 

1 

2 

2 

4 

ft 

ft 

ft 

» 

ft 

6 

2 

1 

1 

4 

ft 

ft 

ft 

« 

ft 

8 

1 

3 

2 

3 

ft 

ft 

ft 

» 

ft 

5 

1 

2 

1 

3 

ft 

ft 

ft 

• 

ft 

ft 

ft 

ft 

« 

ft 
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OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUftlARY 


STATION:  LONELY,  AUSKA  STATION  #:  700450  ICAO  ID:  LNI 

LOCATION:  70«55'N,  153‘*14'W  ELEVATION  (FEET):  38  LST  -  GMT;  -9 

PREPARED  BY;  USAFETAC/ECR,  DEC  1986  PERIOD;  7301-8512  6HRLY 


1. 


PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  ()l  FREQ)  OF 


THUNDERSTORMS: 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


JAN 


FEB 


MAR 


APR 

# 

ft 

ft 


MAY 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 


JUN 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 


JUL 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 


AUG 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 


SEP 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 


OCT 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 


MOV 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 


DEC 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 


ANN 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 


2.  %  FREQ  OF  RAIN  AND/OR  DRIZZLE: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

00-02  LST 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

03-05  LST 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

06-08  LST 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

09-11  LST 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

12-14  LST 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

15-17  LST 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

18-20  LST 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

21-23  LST 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ALL  HOURS 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

3.  %  FREQ  OF  SNOW  AND/OR  ICE  PELLETS: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

00-02  LST 

ft 

» 

» 

« 

» 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

03-05  LST 

ft 

» 

» 

» 

* 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

06-08  LST 

ft 

« 

« 

• 

« 

« 

« 

ft 

ft 

ft 

ft 

09-11  LST 

ft 

» 

» 

» 

« 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

12-14  LST 

ft 

« 

« 

» 

» 

» 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

15-17  LST 

ft 

» 

» 

» 

» 

» 

« 

ft 

ft 

ft 

ft 

18-20  LST 

ft 

» 

» 

» 

« 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

21-23  LST 

ft 

» 

» 

» 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ALL  HOURS 

ft 

» 

K 

« 

« 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

4,  %  FREQ  OF  SURFACE 

WIND 

SPEEDS 

>  25  KNOTS  (INCLUDING  GUSTS): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

00-02  LST 

6 

2 

4 

6 

5 

3 

2 

1 

2 

7 

5 

03-05  LST 

ft 

» 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

Ob-08  LST 

6 

4 

6 

9 

4 

3 

2 

4 

2 

7 

4 

09-11  LST 

ft 

» 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

12-14  LST 

8 

3 

5 

8 

5 

2 

3 

1 

4 

7 

4 

15-17  LST 

ft 

• 

« 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

18-20  LST 

7 

2 

4 

5 

3 

2 

2 

2 

4 

7 

6 

21-23  LST 

ft 

» 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ALL  HOURS 

ft 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

DEC 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 


DEC 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 


DEC 

ft 

3 

ft 

2 

ft 

3 

ft 

ft 


ANN 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 


ANN 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 


ANN 

4 

ft 

H 

ft 

4 

ft 

4 

ft 

ft 
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REMARKS:  »  =  DATA  NOT  AVAILABl.E,  #  -  0.0  <  0.5,  MI  -  STATUTE  MILES 

0  =  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  2H  HRS/DAY  OR  <  12  MONTHS/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  FOR  7301-8512  6HRLY 

2. 

3. 


5.  %  FREQ  OF  CEILING 

AND/OR 

VISIBILITY 

(CIG/VIS) 

<  800/2  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST  14 

9 

9 

12 

36 

35 

26 

33 

37 

13 

12 

8 

20 

03-05  LST  * 

« 

» 

» 

« 

ft 

ft 

X 

X 

ft 

ft 

ft 

X 

06-08  LST  13 

11 

15 

13 

32 

34 

28 

41 

36 

23 

12 

5 

22 

09-1 1  LST  » 

« 

« 

ft 

ft 

ft 

X 

X 

ft 

ft 

ft 

X 

12-14  LST  16 

17 

13 

9 

25 

26 

18 

27 

36 

21 

18 

11 

20 

15-17  LST  » 

» 

» 

« 

ft 

ft 

ft 

X 

X 

ft 

ft 

ft 

X 

1 8-20  LST  1 2 

8 

8 

9 

27 

31 

22 

33 

32 

17 

12 

8 

18 

21-23  LST  » 

» 

X 

ft 

ft 

ft 

X 

X 

ft 

ft 

ft 

X 

ALL  HOURS  » 

6.  %  FREQ  OF  CIG/VIS 

» 

<  500/1 

* 

.5  MI; 

» 

ft 

ft 

ft 

X 

X 

ft 

ft 

ft 

X 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST  1 2 

6 

9 

20 

27 

32 

22 

25 

33 

9 

10 

5 

17 

03-05  LST  * 

* 

« 

X 

ft 

ft 

ft 

X 

X 

ft 

ft 

ft 

X 

06-08  LST  10 

9 

13 

10 

21 

25 

22 

60 

25 

13 

8 

5 

19 

09-11  LST  * 

» 

» 

X 

ft 

ft 

ft 

X 

X 

ft 

ft 

ft 

X 

12-14  LST  14 

15 

11 

7 

13 

17 

15 

17 

24 

13 

13 

9 

14 

15-17  LST  » 

* 

» 

X 

ft 

ft 

ft 

X 

X 

ft 

ft 

ft 

X 

1 8-20  LST  1 1 

7 

7 

6 

16 

21 

17 

26 

25 

11 

8 

6 

14 

21-23  LST  » 

* 

X 

ft 

ft 

ft 

X 

X 

ft 

ft 

ft 

X 

ALL  HOURS  » 

7.  %  FREQ  OF  CIG/VIS 

* 

<  300/1 

» 

MI: 

X 

ft 

ft 

ft 

X 

X 

ft 

ft 

ft 

X 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST  7 

2 

6 

5 

15 

14 

15 

18 

15 

3 

4 

3 

9 

03-05  LST  * 

» 

* 

X 

ft 

ft 

ft 

X 

X 

ft 

ft 

ft 

X 

06-08  LST  7 

5 

9 

5 

10 

10 

14 

20 

15 

5 

3 

3 

9 

09-11  LST  * 

» 

* 

X 

ft 

ft 

ft 

X 

X 

ft 

ft 

ft 

X 

12-14  LST  9 

7 

8 

3 

M 

5 

10 

8 

13 

4 

8 

4 

7 

15-17  LST  * 

* 

» 

X 

ft 

ft 

ft 

X 

X 

ft 

ft 

ft 

X 

1 8-20  LST  6 

3 

4 

3 

6 

13 

9 

17 

15 

3 

5 

4 

7 

21-23  LST  * 

» 

X 

ft 

ft 

ft 

X 

X 

ft 

ft 

ft 

X 

ALL  HOURS  * 

8.  *  FREQ  OF  CIG/VIS 

» 

<  100/0 

.25  MI 

X 

ft 

ft 

ft 

X 

X 

ft 

ft 

ft 

X 

JAN 

FEB  1 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST  // 

1 

1 

3 

n 

2 

6 

3 

0 

0 

1 

2 

03-05  LST  * 

» 

* 

X 

ft 

ft 

ft 

X 

X 

ft 

ft 

ft 

X 

06-08  LST  1 

2 

2 

# 

# 

1 

2 

4 

2 

1 

1 

1 

1 

09-1 1  LST  * 

» 

* 

X 

ft 

ft 

ft 

X 

X 

ft 

ft 

ft 

X 

12-14  LST  2 

1 

1 

# 

# 

# 

0 

1 

5 

# 

1 

# 

1 

15-17  LST  » 

* 

» 

X 

ft 

ft 

ft 

X 

X 

ft 

ft 

ft 

X 

1 8-20  LST  1 

1 

1 

1 

1 

2 

3 

5 

1 

0 

0 

0 

1 

21-23  LST  * 

» 

* 

X 

ft 

ft 

ft 

X 

X 

ft 

ft 

ft 

X 

ALL  HOURS  * 

EQE-PSC-2A 

« 

» 

X 

ft 

ft 

ft 

X 

X 

ft 

ft 

ft 

X 
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MONTH 


214 


TEMPCRATURE^F)  PRECIPtTATKM  (in)  WIND  (KT) 


PERKX)^  : 


PI£LD  ELEVKTKW:  36  « 


MEAN  NUMBER  OF  DAYS _ 

TEMPERATURECF) 


3-  H 


sIIeII 


I  g  •  Is 

5  2  it  11 


s 


Heana  and  Eictrenea  Included  from  the  1970  N0AA/2DS  Local  Climatological  Data  Dianmary. 

Annual  Ijctrenea  exceeded  at  other  Sltea  In  the  Locality: 

Extreme  Hln  Temp:  -47°r  In  Jan  1919;  Max  24-hour  Snowfall:  14  In,  In  Feb  1920. 

RUSJWO  FOR:  llrly  4  Dally  Oba:  4501-4902  ,  4904-7007. 

NOTE:  -“DATA  NOT  AVAILABLE.  ILESS  THAN  0.5  DAY,  0.5  OR  n.QS  INCH.  Oft  O-S  ^i^CENT  AS  APPLICABLE 


FLYING  WEATHER  (%FREO)|  HOURS  (L3T) 


leaa  than 
3000  feet 


lasa  than 

18-20 

3  mllea 

_ 21^21.. 

ALL  HOURS 

CIO 

leaa  than 
1500  feet 
and/or 
VSBY 

leaa  than 
3  mllaa 


CIO 

leaa  than 
1000  foot 
and/or 
VSBY 

leaa  than 
2  mllaa 


_ 00-02 _ 

_ 03-05 

_  06-08 
_ 09-11 


ALL  HOURS 


00-02 


leii 


ALL  HOURS 


00-02 

CIG 

03-05 

leaa  than 

06-08 

200  f«6t 

09-11 

and/or 

VSBY 

15-17 

last  than 

18-20 

i  alia 

a.23 

ALL  HOURS 

20i  151  20 


1^  l| 


11 

.13. 


-9.1  15  -U 


BEBI 

nsDini 
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MEAN  CLON3  (TEl.THS) 


STATION:  OLIKTOK,  ALASKA 
LOCATION:  57°12'N,  ISS^lS'W 
PREPARED  BY:  USAFETAC/ECR , 

NOV 

OPERATIC NAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 

STATION  #:  700630 

ELEVATION  (FEET):  16 

1986  PERIOD:  JAN  73  -  DEC  85 

ICAO  ID:  OLH 

LST  =  GMT:  -8 

6  HRLY 

SOURCE 

w 

NO. 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1  1 .  TEMPERATURE  ( ®F) 

EXTREME  MAX 

* 

# 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

MEAN  DLY  MAX 

1 

-10 

-16 

-12 

2 

24 

38 

46 

44 

35 

17 

1 

-11 

13 

MEAN 

1 

-14 

-21 

-18 

-3 

20 

35 

42 

41 

32 

13 

-3 

-16 

9 

MEAN  DLY  MIN 

1 

-19 

-25 

-22 

-9 

16 

33 

39 

38 

30 

10 

-7 

-20 

6 

EXTREME  MIN 

* 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

#  DAYS  >  90 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  T  32 

1 

31 

28 

31 

30 

30 

15 

3 

5 

22 

31 

30 

31 

287 

#  DAYS  T  0 

1 

27 

26 

30 

23 

2 

0 

0 

0 

0 

8 

22 

28 

166 

1  2.  PRECIPITATION  (INCHES) 

MAXIMUM 

* 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

MEAN 

* 

* 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

MINIMUM 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

MAX  24  HR 

* 

K 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

#  DAYS  >  0.01 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

#  DAYS  T  0.5 

* 

It 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

3.  SNOWFALL 

.INCHES) 

MEAN 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

MAXIMUM 

* 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

MAX  24  HR 

* 

* 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

#  DAYS  >  0.1 

It 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

#  DAYS  T  1 .5 

* 

* 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

1  4.  MEAN  REUTIVE  HUMIDITY  (?)  / 

VAPOR  PRESSURE  (IN  Hg)  / 

DEWPOINT  ( 

OF) 

1  RH  (06  LST) 

1 

76 

77 

75 

79 

39 

92 

91 

93 

93 

86 

79 

75 

84 

■  RH  (18  LST) 

1 

76 

77 

76 

80 

89 

91 

89 

91 

93 

86 

79 

75 

81 

■  VAPOR  PRESS 

1 

.03 

.03 

.02 

.04 

.11 

.19 

.25 

.24 

.17 

.08 

.04 

.02 

.11 

■  DEWPOINT 

It 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

I  5.  SURFACE  WINDS  (16 

PT/KNOTS)  /  99.95?  HIGHEST 

PRESSURE 

ALTITUDE  (FEET) 

I  PVLG  DRCTN 

Ik 

« 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

■  MEAN  SPEED 

■  (P'G.G  DRCTN) 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

■  mean  SPEED 

■  (ALL  OBS) 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

■  MAX  (PK  GST) 

# 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

■  PRESSURE  ALT 

1 

700 

550 

450 

350 

350 

400 

400 

550 

600 

650 

750 

800 

800 

1  6.  MEAN  CLOUD  COVER 

(EIGHTHS)  / 

THUNDERSTORMS  / 

FOG 

/  BLOWING  SAND 

&  DUST  (BNBD) 

CLD  COVER 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

m  7 

1 

e 

? 

1^ 

lS 

1? 

1? 

lV 

8 

8 

98 

DAYS  BNBD  <  7 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

216 

j 

• 

REMARKS:  »  -  DATA  NOT  AVAILABLE  #  -  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5S,  AS 
APPLICABLE  $  -  J  CALM  >  PVLG  DRCTN 

t  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTH/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  7301-8512,  6  HRLY 

2. 

3. 


7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  ($  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 
(CIG/VIS)  <  3000/3  STATUTE  MILES  (MI)  (SOURCE  NO.  1): 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

31 

29 

24 

27 

71 

56 

48 

62 

71 

64 

36 

32 

46 

03-05  LST 

« 

* 

» 

« 

« 

X 

X 

ft 

X 

ft 

X 

X 

ft 

06-08  LST 

34 

27 

27 

36 

71 

58 

55 

69 

75 

70 

45 

34 

51 

09-11  LST 

» 

X 

X 

ft 

X 

ft 

X 

X 

ft 

12-14  LST 

35 

34 

30 

31 

65 

52 

43 

58 

75 

67 

45 

32 

47 

15-17  LST 

» 

X 

X 

ft 

X 

ft 

X 

X 

ft 

18-20  LST 

30 

29 

24 

25 

66 

52 

39 

60 

73 

67 

39 

28 

^4 

21-23  LST 

It 

» 

» 

X 

X 

ft 

X 

ft 

X 

X 

ft 

ALL  HOURS 

* 

X 

ff 

X 

X 

ft 

X 

ft 

X 

X 

ft 

8,  %  FREQ 

OF  CIG/VIS  < 

1500/3 

MI  (SOURCE 

NO.  1) 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

26 

24 

18 

22 

59 

47 

43 

51 

59 

49 

29 

24 

38 

03-05  LST 

« 

* 

« 

« 

ft 

X 

X 

ft 

X 

ft 

X 

X 

ft 

06-08  LST 

29 

20 

24 

28 

60 

49 

46 

58 

61 

55 

32 

26 

41 

09-11  LST 

# 

X 

n 

ft 

X 

X 

ft 

X 

ft 

X 

X 

ft 

12-14  LST 

28 

27 

26 

26 

55 

44 

31 

46 

58 

52 

37 

25 

38 

15-17  LST 

X 

» 

ft 

X 

X 

ft 

X 

ft 

X 

X 

ft 

18-20  LST 

2k 

21 

19 

19 

53 

43 

29 

46 

58 

53 

32 

22 

35 

21-23  LST 

# 

X 

ft 

X 

X 

ft 

X 

ft 

X 

X 

ft 

ALL  HOURS 

X 

ft 

X 

X 

ft 

X 

ft 

X 

X 

ft 

9.  %  FREQ 

OF  CIG/VIS  < 

1000/2 

MI  (SOURCE 

NO.  1) 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

14 

8 

10 

9 

34 

25 

26 

26 

33 

19 

12 

10 

19 

03-05  LST 

« 

« 

X 

X 

ft 

X 

X 

ft 

X 

ft 

X 

X 

ft 

06-08  LST 

13 

7 

15 

17 

36 

26 

29 

40 

37 

27 

10 

12 

22 

09-11  LST 

X 

X 

ft 

X 

X 

ft 

X 

ft 

X 

X 

ft 

12-14  LST 

20 

17 

16 

11 

24 

22 

17 

26 

33 

22 

21 

13 

20 

15-17  LST 

X 

X 

ft 

X 

X 

ft 

X 

ft 

X 

X 

ft 

18-20  LST 

13 

13 

12 

10 

25 

24 

16 

24 

31 

22 

11 

9 

18 

21-23  LST 

« 

« 

X 

X 

ft 

X 

X 

ft 

X 

ft 

X 

X 

ft 

ALL  HOURS 

» 

X 

X 

ft 

X 

X 

ft 

X 

ft 

X 

X 

ft 

10.  %  FREQ  OF  CIG/VIS  < 

200/0, 

.5  MI 

(SOURCE  NO. 

1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

Jl^ 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

3 

3 

3 

2 

9 

8 

10 

6 

7 

1 

2 

3 

5 

03-05  LST 

« 

« 

X 

X 

ft 

ft 

X 

ft 

X 

ft 

X 

X 

ft 

06-08  LST 

6 

2 

4 

4 

8 

7 

7 

10 

11 

2 

4 

3 

6 

09-11  LST 

« 

« 

X 

X 

ft 

ft 

X 

ft 

X 

ft 

X 

X 

ft 

12-14  LST 

9 

6 

4 

3 

2 

1 

2 

2 

6 

2 

4 

3 

4 

15-17  LST 

« 

* 

X 

X 

ft 

ft 

X 

ft 

X 

ft 

X 

X 

ft 

18-20  LST 

4 

3 

4 

3 

3 

5 

4 

5 

6 

1 

2 

£. 

4 

mM 

ff 

tt 

f 

X 

X 

X 

X 

ft 

ft 

ft 

ft 

X 

X 

ft 

ft 

X 

X 

ft 

ft 

X 

X 

ft 

ft 

ft 

ft 

217 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  S^J^t1ARY 


STATION:  OLIKTOK,  ALASKA  STATION  #:  700630  ICAO  ID:  OLH 
LOCATION:  57®12'N.  153“18’W  ELEVATION  (FEET):  16  LST  -  GMT:  -8 
PREPARED  BY:  USAFETAC/ECR,  NOV  1986  PERIOD:  JAN  73  -  DEC  85  6  HRLY 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (%  FREQ)  OF  TH; •’NDERSTORMS : 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

03-05  LST 

« 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

06-08  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

09-11  LST 

« 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

12-111  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

15-17  LST 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

18-20  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

21-23  LST 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ALL  HOURS 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

2.  %  FREQ  OF 

RAIN  AND/OR  DRIZZLE: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

03-05  LST 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

06-08  LST 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

09-11  LST 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

12-111  LST 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

15-17  LST 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

18-20  LST 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

21-23  LST 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ALL  HOURS 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

3.  %  FREQ  OF 

SNOW  , 

AND/OR  : 

[CE  PELLETS: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

03-05  LST 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

06-08  LST 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

09-11  LST 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

12-114  LST 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

15-17  LST 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

18-20  LST 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

¥■ 

• 

ft 

ft 

ft 

ft 

21-23  LST 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ALL  HOURS 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

4.  %  FREQ  OF 

SURFACE  WIND 

SPEEDS 

>  25  KNOTS 

(INCLUDING  GUSTS): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

03-05  LST 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

06-08  LST 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

09-11  LST 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

12-14  LST 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

15-17  LST 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

18-20  LST 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

21-23  LST 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ALL  HOURS 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

REMARKS: 

*  -  DATA  NOT  AVAILABLE,  #  -  0.0 

0  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I. 

<0.5,  MI  -  STATUTE  MILES 

E.,  <24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTHS/YEAR 

• 

SOURCE(S) 

:  1.  USAFETAC  DATSAV  FOR  7301-8512 

2. 

3. 

%  FREQ  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY  (CIG/VIS)  <  800/2  MI 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

00-02  LST 

13 

7 

9 

8 

30 

24 

22 

03-05  LST 

« 

» 

« 

« 

» 

« 

» 

06-08  LST 

12 

7 

14 

16 

32 

24 

27 

09-11  LST 

Ik 

» 

It 

» 

» 

12-14  LST 

20 

17 

16 

10 

22 

21 

15 

15-17  LST 

» 

* 

» 

» 

» 

18-20  LST 

13 

11 

12 

9 

23 

21 

14 

21-23  LST 

Ik 

« 

» 

* 

» 

ALL  HOURS 

It 

« 

» 

6.  %  FREQ  OF  CIG/VIS 

<  500/1 

.5  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

00-02  LST 

12 

6 

9 

7 

27 

19 

18 

03-05  LST 

» 

» 

» 

» 

» 

« 

« 

06-08  LST 

12 

7 

12 

13 

25 

20 

20 

09-11  LST 

» 

« 

« 

» 

« 

« 

12-14  LST 

18 

15 

14 

8 

11 

13 

11 

15-17  LST 

» 

* 

» 

» 

18-20  LST 

12 

10 

11 

8 

15 

17 

12 

21-23  LST 

« 

» 

» 

» 

» 

« 

ALL  HOURS 

« 

« 

* 

« 

» 

It 

7.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS 

<  300/1 

MI; 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

00-02  LST 

7 

4 

5 

4 

17 

13 

15 

03-05  LST 

* 

» 

« 

» 

» 

« 

It 

06-08  LST 

8 

3 

8 

8 

15 

11 

16 

09-11  LST 

« 

* 

* 

» 

« 

» 

« 

12-14  LST 

14 

10 

10 

5 

4 

5 

6 

15-17  LST 

» 

« 

« 

» 

« 

• 

« 

18-20  LST 

9 

6 

8 

4 

6 

8 

8 

21-23  LST 

» 

» 

» 

* 

« 

» 

ALL  HOURS 

* 

» 

* 

* 

» 

8,  %  FREQ  OF 

CIG/VIS 

<  100/0,25 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

00-02  LST 

1 

2 

1 

1 

4 

4 

4 

03-05  LST 

» 

« 

« 

« 

« 

* 

06-08  LST 

3 

1 

2 

3 

2 

3 

3 

09-11  LST 

* 

« 

tt 

» 

» 

» 

tt 

12-14  LST 

5 

2 

3 

1 

1 

1 

15-17  LST 

« 

# 

» 

» 

» 

» 

18-20  LST 

2 

1 

2 

2 

2 

3 

1 

21-23  LST 

« 

« 

« 

» 

ALL  HOURS 

ECR-CLTlOa 

» 

» 

* 

» 

« 

OV  DE 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  POINT  LAY,  ALASKA 
LOCATION:  69®'*‘4'N,  leS^OTW 
PREPARED  BY:  USAFETAC/ECR,  NOV  1986 


STATION  #:  701210 

ELEVATION  (FECT):  20 
PERIOD:  JUL  77  -  DEC  85 


ICAO  ID: 

LST  -  OfT:  -8 
6  HRI.Y 


I 


SOURCE 


NO. 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

1.  TEMPERATURE  (“ 

F) 

EICTREME  MAX 

3 

35 

33 

31 

41 

MEAN  DLY  MAX 

1 

-5 

-13 

-11 

3 

MEAN 

1 

-10 

-17 

-16 

MEAN  DLY  MIN 

1 

-15 

-22 

-21 

EXTREME  MIN 

3 

-55 

-54 

-55 

-53 

#  DAYS  >  90 

1 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  T  32 

1 

31 

28 

31 

30 

#  DAYS  T  0 

1 

25 

25 

29 

22 

2.  PRECIPITATION 

(INCHES) 

MAXIMUM 

» 

» 

MEAN 

3 

.19 

.14 

.16 

.17 

MINIMUM 

» 

* 

« 

MAX  24  HR 

* 

» 

» 

» 

#  DAYS  >  0.01 

« 

« 

» 

#  DAYS  T  0.5 

» 

» 

« 

3.  SNOWFALL  (INCHES) 


MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

55 

71 

78 

69 

60 

44 

36 

32 

78 

26 

44 

52 

49 

39 

18 

3 

-7 

17 

22 

40 

48 

45 

35 

15 

-1 

-12 

12 

18 

36 

K3 

42 

32 

11 

-5 

-17 

8 

-15 

17 

27 

26 

-8 

-19 

-42 

-51 

-55 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

29 

8 

1 

2 

17 

30 

30 

31 

268 

1 

0 

0 

0 

# 

7 

20 

26 

155 

» 

It 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

.11 

.52 

1 .35  2.28 

.71 

.55 

.24 

.17 

6.6 

« 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

« 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

« 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

MEAN 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

MAXIMUM 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

MAX  24  HR 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

#  DAYS  >  0.1 

3 

1 

1 

# 

# 

# 

1 

3 

5 

2 

2 

1 

1 

17 

#  DAYS  T  1.5 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

4.  MEAN  REUTI’/E  HUMIDITY  (%)  / 

VAPOR  PRESSURE  (IN  Hg)  / 

DEWPOINT  ( 

op) 

RH  (06  LST) 

1 

78 

74 

73 

76 

81 

87 

88 

91 

90 

84 

77 

74 

81 

RH  (18  LST) 

1 

78 

74 

73 

77 

82 

84 

82 

86 

89 

84 

78 

76 

80 

VAPOR  PRESS 

1 

.04 

.03 

.02 

.04 

.11 

.22 

.29 

.28 

.19 

.08 

.05 

.03 

.12 

DEWPOINT 

» 

» 

» 

» 

» 

« 

« 

» 

« 

ft 

ft 

ft 

ft 

5.  SURFACE  WINDS  (16 

PT/KNOTS)  /  99.9511  HIGHEST 

PRESSURE 

ALTKUDE  (FEET) 

PVLG  DRCTN 

MEAN  SPEED 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

(PVLG  DRCTN) 
MEAN  SPEED 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

(ALL  OBS) 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

MAX  (PK  GST) 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

« 

ft 

ft 

ft 

ft 

PRESSURE  ALT 

1 

750 

650 

550 

550 

500 

450 

450 

500 

550 

650 

750 

800 

800 

6.  MEAN  CLOUD 

COVER 

(EIGHTHS)  / 

THUNDERSTORMS  / 

FOG 

/  BLOWING 

SAND 

i  DUST  (BNBD) 

CLD  COVER 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

» 

ft 

« 

ft 

mi  m  7 

1 

? 

? 

8 

8 

? 

? 

8 

8 

0 

5 

8 

0 

5 

6^ 

DAYS  BNBD  <  7 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

6 

0 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

220 


REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE  #  -  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5%,  AS 
APPLICABLE  %  ~  %  CALM  >  PVLG  DRCTN 

-  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTH/YEAR 


SOURCE(S): 


1 .  USAFETAC  DATSAV  POR  JUL  77  -  DEC  86.  6  HRLY 

2. 

3.  WORLDWIDE  AIRFIELD  CLIMATIC  DATA  SUMMARY  UP  TO  9  YR  POR 


7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (J  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 
(CIG/VIS)  <  3000/3  STATUTE  MILES  (MI)  (SOURCE  NO.  1): 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

32 

31 

35 

55 

54 

50 

66 

65 

57 

41 

32 

47 

03-05  LST 

« 

» 

» 

» 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

06-08  LST 

43 

32 

41 

42 

60 

59 

55 

71 

72 

62 

44 

33 

51 

09- n  LST 

» 

» 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

12-14  LST 

47 

38 

44 

40 

54 

48 

46 

55 

66 

57 

45 

43 

49 

15-17  LST 

» 

* 

« 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

18-20  LST 

40 

34 

38 

36 

52 

43 

44 

46 

68 

60 

46 

35 

46 

21-23  LST 

* 

* 

« 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ALL  HOURS 

» 

ft 

« 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

8.  {  FREQ 

OF  CIG/VIS  < 

1500/3 

MI  (SOURCE 

NO.  1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

35 

26 

25 

30 

46 

^3 

37 

51 

52 

43 

33 

28 

37 

03-05  LST 

» 

» 

« 

ft 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

06-08  LST 

36 

27 

36 

37 

47 

46 

43 

56 

55 

45 

34 

27 

41 

09-11  LST 

* 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

12-14  LST 

39 

30 

38 

33 

40 

37 

33 

41 

48 

43 

38 

37 

38 

15-17  LST 

» 

ft 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

18-20  LST 

33 

31 

34 

32 

41 

33 

30 

38 

53 

45 

36 

31 

36 

21-23  LST 

# 

« 

« 

« 

ft 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ALL  HOURS 

* 

a 

ft 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

9.  %  FREQ  OF  CIG/VIS  <  1000/2  MI  (SOURCE  NO.  1): 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

16 

13 

16 

18 

19 

18 

17 

17 

14 

8 

13 

15 

15 

03-05 

LST 

ft 

ft 

« 

» 

« 

» 

» 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

06-08 

I^T 

18 

12 

27 

23 

21 

18 

18 

29 

24 

12 

13 

15 

19 

09-11 

LST 

ft 

ft 

» 

* 

* 

» 

» 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

12-14 

LST 

25 

22 

28 

22 

16 

10 

13 

13 

16 

15 

21 

26 

19 

15-17 

LST 

ft 

ft 

» 

« 

* 

» 

« 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

18-20 

LST 

18 

19 

24 

19 

17 

9 

12 

11 

18 

11 

15 

20 

16 

21-23 

LST 

ft 

ft 

» 

♦ 

* 

* 

« 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ALL  HOURS 

ft 

ft 

« 

» 

« 

« 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

10.  ; 

i  FREQ 

OF  CIG/VIS  < 

200/0 

.5  MI 

(SOURCE 

NO. 

1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

8 

6 

8 

8 

8 

6 

4 

2 

3 

1 

5 

5 

5 

03-05 

LST 

ft 

ft 

« 

« 

« 

• 

« 

« 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

06-08 

LST 

9 

5 

14 

14 

9 

4 

4 

4 

5 

2 

3 

7 

7 

09-11 

LST 

ft 

ft 

« 

* 

» 

» 

» 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

12-14 

LST 

12 

n 

16 

13 

6 

2 

2 

1 

3 

8 

8 

6 

15-17 

LST 

ft 

ft 

» 

» 

» 

K 

» 

« 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

18-20 

LST 

6 

7 

14 

9 

7 

2 

4 

2 

2 

2 

5 

7 

6 

ft 

ft 

ft 

ft 

« 

» 

* 

» 

» 

* 

« 

« 

» 

» 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 
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OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUHiARY 


STATION:  POINT  LAY,  AUSKA 
LOCATION:  69‘’44'N,  163°01 'W 
PREPARED  BY:  USAFETAC/ECR,  NOV  1986 


STATION  #:  701210 

ELEVATION  (FEET):  20 
PERIOD:  JUL  77  -  DEC  85 


ICAO  ID;  PIZ 
LST  -  GKT:  -8 
6  HRLY 


I 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (H  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


JAN 

0 

* 

0 

» 

0 

» 

0 

« 

« 


FEB  MAR 
0  0 

«  « 


APR  MAY 
0  0 

«  » 


JUN  JUL 
0  0 

»  * 


AUG  SEP 
0  0 

»  » 


OCT  NOV 
0  0 

»  » 


DEC  ANN 
0  0 

«  • 


0  0  0  0 

»  »  »  » 


0 

» 


0 

» 


0 


0 

» 


0 

» 


0  0 

»  » 


0 


0  0  0  0 

»  »  »  » 


0  0  0 

»  »  » 


0  0  0  0  0 

«  «  »  »  « 


0  0  0  0 

»  »  »  » 


0  0 

«  » 


0  0 

«  » 


0  0  0 

«  «  » 


« 


» 


0 

» 

« 


2.  i  FREQ  OF  RAIN  AND/OR  DRIZZLE: 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


JAN 

» 

* 

* 

« 

» 

» 

» 

« 


FEB 

» 

» 

» 

« 

» 

« 

» 


MAR 

» 

» 

« 

» 

» 

» 

» 


APR 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 


MAY 

» 

> 

» 

» 

» 

» 

ft 

ft 


JUN 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 


JUL 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 


AUG 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 


SEP 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 


OCT 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 


NOV 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 


DEC 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 


ANN 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 


3.  %  FREQ  OF  SNOW  AND/OR  ICE  PELLETS; 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


JAN 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 


FEB  MAR  APR 

ft  ft  ft 

ft  ft  ft 

ft  ft  ft 

ft  ft  ft 

ft  ft  ft 

ft  ft  ft 

ft  ft  ft 

ft  ft  ft 


MAY  JUN  JUL 

ft  ft  ft 

ft  ft  ft 

ft  ft  ft 

ft  ft  ft 

ft  ft  ft 

ft  ft  ft 

ft  ft  ft 

ft  ft  ft 


AUG  SEP  OCT 

ft  ft  ft 

ft  ft  ft 

ft  ft  ft 

ft  ft  ft 

ft  ft  ft 

ft  ft  ft 

ft  ft  ft 

ft  ft  ft 


NOV  DEC  ANN 

ft  ft  ft 

ft  ft  ft 

ft  ft  ft 

ft  ft  ft 

ft  ft  ft 

ft  ft  ft 

ft  ft  ft 

ft  ft  ft 


ft 


ft 


4.  %  FREQ  OF  SURFACE  WIND  SPEEDS  >  25  KNOTS  (INCLUDING  GUSTS); 


00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-14  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


JAN 

* 

II 

« 


FEB 

II 

» 

« 

n 

« 

« 

ft 

« 


MAR 

n 

n 

t 

n 

II 

n 

II 

t 

II 


APR 

» 

» 

» 

ft 


MAY 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 


JUN 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 


JUL 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 


AUG 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 


SEP 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 


XT 


NOV 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 


DEC 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 


ANN 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 
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REMARKS:  »  =  DATA  NOT  AVAILABLE,  #-0.0<0.5,  MI-  STATUTE  MILES 

t  =  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  2^  HRS/DAY  OR  <  12  MONTHS/YEAR 


SOURCE(S): 


I 


1.  USAFETAC  DATSAV  FOR  7707  -  8512,  6  HRLY 

2. 

3. 


5.  %  FREQ  OF 

CEILING 

AND/OR 

VISIBILITY 

(CIG/VIS)  < 

800/2  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

16 

13 

16 

18 

18 

15 

14 

14 

12 

8 

12 

14 

14 

03-05  LST 

» 

* 

« 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

06-08  LST 

17 

11 

26 

23 

19 

17 

15 

25 

21 

12 

12 

14 

18 

09-11  LST 

» 

» 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

12-lM  LST 

25 

21 

28 

22 

15 

10 

12 

10 

12 

14 

20 

25 

18 

15-17  LST 

« 

» 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

18-20  LST 

17 

18 

23 

18 

16 

8 

11 

9 

16 

11 

15 

19 

15 

21-23  LST 

* 

« 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ALL  HOURS 

6.  %  FREQ  OF 

» 

CIG/VIS 

« 

<  500/1 

«  * 

.5  MI: 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

16 

13 

15 

17 

17 

12 

11 

9 

7 

5 

10 

14 

12 

03-05  LST 

» 

» 

» 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

06-08  LST 

16 

10 

24 

22 

16 

11 

9 

14 

16 

9 

10 

14 

14 

09-11  LST 

« 

» 

« 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

12-1H  LST 

24 

19 

26 

21 

12 

5 

6 

5 

6 

11 

18 

23 

15 

15-17  LST 

* 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

18-20  LST 

16 

18 

22 

17 

13 

6 

6 

6 

9 

7 

10 

17 

13 

21-23  LST 

» 

» 

» 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ALL  HOURS 

7.  %  FREQ  OF 

* 

CIG/VIS 

<  300/1 

MI; 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

14 

10 

11 

12 

12 

9 

7 

6 

5 

2 

7 

9 

9 

03-05  LST 

« 

» 

» 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

06-08  LST 

14 

8 

19 

18 

12 

7 

5 

6 

B 

4 

6 

14 

10 

09-11  LST 

» 

» 

» 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

12-14  LST 

18 

15 

21 

18 

8 

2 

3 

2 

2 

6 

12 

15 

10 

15-17  LST 

» 

« 

* 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

18-20  LST 

11 

11 

18 

14 

9 

4 

4 

3 

3 

4 

6 

12 

8 

21-23  LST 

« 

» 

» 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ALL  HOURS 

8.  %  FREQ  OF 

« 

CIG/VIS 

<  100/0.25 

» 

MI: 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

5 

3 

5 

5 

4 

2 

3 

# 

1 

1 

1 

2 

3 

03-05  LST 

« 

» 

» 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

06-08  LST 

8 

3 

8 

7 

2 

2 

2 

3 

3 

1 

1 

2 

3 

09-11  LST 

» 

« 

« 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

12-14  LST 

9 

7 

9 

8 

3 

# 

1 

0 

0 

1 

5 

3 

4 

15-17  LST 

« 

» 

• 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

18-20  LST 

4 

4 

9 

7 

4 

0 

1 

1 

1 

1 

3 

2 

3 

21-23  LST 

ALL  HOURS 

« 

» 

» 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 
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STATIOMMAMC  fWfwrA  AFB  AH 
LOCATION  NS?  H5  E174  07 


STM  LTIU; 

NSC  MO; 


PAST 


AWS  CLIMATIC  BRIEF 
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ANO/M  ViaOILITY 

13-14 

28 

26 

21 

^^9 

59 

70 

81 

Bb 

BB 

27 

38 

LIU  TMAM  1  W 

15-17 

77 

25 

20 

38 

60 

70 

72 

23 

26 

ST 

11-20 

so 

27 

22 

39 

60 

70 

73 

24 

27 

38 

71-23 

?8 

25 

22 

^19 

41 

70 

IS 

^BDmH 

26 

19 

ALL  HOI 

— 7r~ 

:s 

SJ 

- 7T~ 

41 

»2 

•  3 

79 

31 

17 

22 

26 

19 

‘°  1 

00-02 

16 

13 

19 

79 

60 

■Ka 

74 

24 

1  1 

11 

15 

11 

03-05 

15 

Btl 

13 

21 

31 

04 

^Em 

70 

23 

12 

IC 

14 

31 

QILMO  LIU 

M-00 

16 

13 

18 

31 

04 

BB 

77 

24 

11 

15 

32 

TMAM  MWPT 

09-n 

18 

20 

19 

21 

29 

45 

BB 

70 

24 

u 

16 

32 

AHO/CO  VUtitLlTT 

12-14 

18 

18 

IS 

24 

59 

B29 

69 

21 

11 

17 

29 

LCU  TMAM  >Mf 

15-17 

17 

18 

14 

24 

53 

Bla 

62 

21 

14 

17 

28 

11-20 

20 

15 

^Rl 

26 

53 

BB 

66 

72 

13 

17 

21-21 

18 

Bl 

13 

■mi 

27 

56 

B9i 

68 

26 

12 

i» 

HBH 

ALL  HOT 

— rr- 

- XT- 

L.  . 

'  40 

BBI 

Bta 

mmn 

00-02 

MMBM 

IBBIB 

■IBB 

10 

29 

jam 

^HK^I 

i^B(B 

^Bi^i 

an 

||B|iBB 

03-05 

n 

29 

CCILMO  LIU 

00-00 

21 

32 

^^9 

0«-tl 

14 

25 

AMO/00  RNOILlTT 

12-14 

10 

IT 

LCU  TMAM  t/l  ■( 

15-17 

^^BB 

BB 

13 

10-20 

1  7 

21-33 

^^^mK 

^^BiK 

25 

ALL  NCI 

■■ 

■H 

mm 

BB 

■■■ 

- 

22 

3 

■ 

^-L- 

*°  1 

i 


i 
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OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  TALKEETNA,  AK 
LOCATION:  62°18'N,  150“06’W 
PREPARED  BY:  USAFETAC/ECR ,  APR  1987 


STATION  #:  702510  ICAO  ID:  RATK 

ELEVATION  (FEET):  35^  LST  -  GMT  -9 

PERIOD:  VARIED 


SOURCE 


NO. 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY  JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

ANN 

1.  TEMPERATURE  (° 

F) 

EXTREME  MAX 

2 

45 

50 

53 

69 

82 

91 

90 

85 

78 

68 

50 

47 

91 

MEAN  DLY  MAX 

2 

19 

26 

33 

44 

56 

66 

68 

65 

56 

41 

26 

19 

43 

MEAN 

2 

9 

15 

21 

33 

45 

55 

58 

55 

46 

32 

18 

10 

33 

MEAN  DLY  MIN 

2 

-1 

5 

8 

22 

33 

44 

48 

45 

36 

24 

9 

1 

23 

EXTREME  MIN 

2 

-48 

-46 

-43 

-37 

-5 

28 

33 

25 

15 

-21 

-41 

-45 

-48 

if  DAYS  >  70 

2 

0 

0 

0 

0 

2 

9 

12 

8 

1 

0 

0 

0 

32 

if  DAYS  T  32 

2 

31 

28 

31 

29 

14 

if 

0 

1 

9 

25 

29 

31 

227 

if  DAYS  T  0 

2 

15 

12 

10 

1 

if 

0 

0 

0 

0 

2 

10 

15 

64 

2.  PRECIPITATION 

(INCHES) 

MAXIMUM 

2 

5.56 

5.57 

4.03 

4.51 

3.48 

6.44 

8.74 

11.92 

9.92 

6.05 

7.04 

4.15 

11.92 

MEAN 

2 

1.6 

1.6 

1.5 

1 .1 

1.4 

2.3 

3.3 

4.8 

4.3 

2.9 

1.7 

1.6 

28.1 

MINIMUM 

2 

if 

if 

0.06 

.04 

0.27 

0.21 

1.08 

1.96 

0.91 

0.81 

0.07 

0.34 

if 

MAX  24  HR 

2 

1 .95 

1 .44 

1 .38 

1 .37 

1.39 

1 .58 

2.93 

2.54 

3.12 

1 .56 

1  .59 

1 .67 

3.12 

#  DAYS  >  0.01 

2 

8 

8 

9 

7 

11 

13 

15 

16 

15 

13 

10 

10 

135 

if  DAYS  T  0.5 

* 

* 

* 

* 

« 

* 

« 

» 

* 

» 

» 

* 

3.  SNOW/ICE  PELLETS  (INCHES) 

MEAN 

2 

17.7 

17.7 

17.5 

8.5 

0.8 

if 

0 

if 

0.2 

10.1 

15.3 

18.8 

106.6 

MAXIMUM 

2 

56.3 

71 .2 

56.3 

40.1 

11 .0 

if 

« 

if 

18.0 

32.9 

67.2 

48.9 

71 .2 

MAX  24  HR 

2 

24.0 

36.0 

20.7 

18.0 

10.0 

if 

» 

if 

18.0 

15.0 

19.5 

21.9 

36^ 

if  DAYS  >  0.1 

* 

* 

» 

* 

» 

* 

* 

* 

» 

» 

* 

if  DAYS  T  1 .0 

2 

4.7 

4.5 

4.9 

3.9 

.3 

0 

0 

0 

.1 

4.1 

4.6 

6.0 

33W 

4 .  MEAN  RELATIVE 

HUMIDITY  (%) 

/  VAPOR  PRESSURE  (IN  Hg) 

/  DEWPOINT 

(°F) 

RH  (03  LST) 

RH  (14  LST) 

1 

75 

72 

78 

85 

89 

91 

93 

96 

95 

87 

79 

75 

85 

1 

69 

61 

60 

55 

49 

55 

61 

62 

62 

69 

71 

72 

62 

VAPOR  PRESS 

1 

.08 

.08 

.11 

.14 

.21 

30 

.37 

.36 

.26 

.16 

.09 

.07 

.19 

DEWPOINT 

1 

12 

11 

17 

25 

35 

44 

50 

49 

40 

27 

15 

11 

29 

5.  SURFACE  WINDS 

(16  PT /KNOTS) 

/  99.95$  HIGHEST 

PRESSURE  ALTITUDE 

(FEET) 

PVLG  DRCTN 

1 

N 

N 

N 

$N 

$s 

S 

S 

$S 

$N 

$N 

N 

N 

$N 

MEAN  SPEED 

1 

(PVLG  DRCTN) 

1 

7 

7 

6 

6 

7 

7 

7 

6 

5 

6 

7 

7 

7 

MEAN  SPEED 

1 

(ALL  OBS) 

1 

6 

6 

5 

5 

5 

5 

5 

4 

4 

4 

5 

5 

5 

MAX  (PK  GST) 

1 

56 

45 

41 

32 

32 

31 

28 

25 

32 

33 

30 

42 

56 

PRESSURE  ALT 

1 

1550 

1750 

1450 

1250 

1150 

850 

750 

1200 

1300 

1600 

1600 

1900 

1900 

6.  MEAN  CLOUD 

COVER  (EIGHTHS) 

/  THUNDERSTORMS  / 

FOG  / 

BLOWING  SAND 

&  DUST  (BNBD) 

CLD  COVER 

1 

4 

4 

4 

4 

5 

5 

6 

5 

5 

5 

5 

4 

5 

DAYS  TSTMS 

2 

0 

0 

0 

0 

if 

1 

2 

1 

if 

0 

0 

0 

4 

DAYS  FOG  <  7 

1 

6 

5 

7 

6 

2 

4 

6 

8 

8 

10 

8 

6 

75 

DAYS  BNBD  <  7 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY  JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

ANN 

226 


REMARKS:  *  =  DATA  NOT  AVAILABLE  #  »  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5$,  AS 
APPLICABLE  $  =  $  CALM  >  PVLG  DRCTN 

0  =  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTH/YEAR 


SOURCE(S) :  1  . 


USAFETAC  DATSAV  POR  7301-8412,  HRLY 

NATIONAL  CLIMATIC  DATA  CENTER  SUMMARY,  POR  29-46YRS. 


7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  {%  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 
(CIG/VIS)  <  3000/3  STATUTE  MILES  (MI)  (SOURCE  NO.  1): 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

18 

13 

17 

14 

12 

15 

20 

17 

21 

25 

20 

17 

17 

03-05  LST 

18 

10 

19 

15 

12 

16 

22 

23 

23 

23 

19 

17 

18 

06-08  LST 

18 

18 

22 

17 

12 

20 

27 

26 

25 

27 

21 

21 

21 

09-11  LST 

19 

18 

20 

16 

13 

20 

29 

27 

22 

26 

23 

24 

21 

12-14  LST 

18 

15 

19 

17 

15 

20 

26 

21 

20 

25 

22 

23 

20 

15-17  LST 

17 

16 

17 

17 

15 

16 

18 

17 

18 

25 

24 

23 

19 

18-20  LST 

16 

17 

20 

18 

11 

12 

13 

15 

21 

26 

23 

24 

18 

21-23  LST 

15 

16 

20 

19 

13 

11 

15 

16 

22 

23 

22 

21 

18 

ALL  HOURS 

17 

15 

19 

17 

13 

16 

21 

20 

21 

25 

22 

21 

19 

8.  %  FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

1500/3 

MI  (SOURCE 

NO.  1) 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

11 

6 

12 

8 

4 

7 

12 

10 

9 

13 

12 

10 

9 

03-05  LST 

11 

6 

13 

8 

5 

9 

15 

13 

9 

13 

12 

9 

10 

06-08  LST 

11 

7 

13 

10 

4 

10 

15 

10 

14 

11 

10 

11 

09-11  LST 

10 

9 

11 

10 

4 

9 

15 

14 

11 

15 

13 

11 

11 

12-14  LST 

10 

8 

12 

8 

3 

7 

10 

9 

9 

15 

15 

12 

10 

15-17  LST 

9 

8 

10 

8 

3 

4 

7 

6 

7 

17 

14 

12 

9 

18-20  LST 

9 

8 

10 

11 

2 

4 

6 

6 

8 

14 

13 

12 

9 

21-23  LST 

8 

7 

11 

11 

3 

5 

6 

8 

8 

13 

13 

11 

9 

ALL  HOURS 

10 

8 

12 

9 

3 

7 

11 

10 

9 

14 

13 

11 

10 

9.  %  FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

1000/2 

MI  (SOURCE 

NO.  1) 

; 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

7 

2 

7 

6 

1 

3 

7 

6 

4 

8 

7 

6 

6 

03-05  LST 

6 

3 

8 

5 

3 

5 

10 

9 

5 

9 

5 

6 

6 

06-08  LST 

7 

4 

10 

7 

2 

4 

9 

8 

6 

11 

7 

7 

7 

09-11  LST 

6 

6 

7 

6 

1 

4 

7 

8 

7 

11 

10 

7 

7 

12-14  LST 

6 

6 

6 

5 

1 

3 

4 

4 

5 

11 

11 

8 

6 

15-17  LST 

7 

5 

5 

5 

1 

2 

2 

3 

4 

11 

9 

9 

5 

18-20  LST 

7 

5 

6 

7 

1 

2 

4 

3 

5 

9 

8 

7 

5 

21-23  LST 

6 

5 

8 

7 

1 

3 

5 

4 

4 

7 

8 

6 

5 

ALL  HOURS 

7 

5 

7 

6 

1 

3 

6 

6 

5 

10 

8 

7 

6 

10.  %  FREQ  OF  CIG/VIS  < 

:  200/0, 

.5  MI 

(SOURCE  NO. 

1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

1 

0 

# 

# 

if 

if 

1 

if 

2 

1 

if 

if 

03-05  LST 

# 

0 

1 

1 

1 

if 

1 

0 

1 

if 

if 

if 

06-08  LST 

# 

1 

1 

# 

if 

if 

1 

if 

2 

1 

0 

if 

09-11  LST 

1 

# 

1 

0 

0 

if 

if 

0 

1 

2 

1 

1 

12-14  LST 

1 

2 

1 

# 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

1 

1 

15-17  LST 

1 

# 

# 

1 

0 

0 

0 

if 

0 

1 

1 

1 

# 

18-20  LST 

// 

1 

0 

0 

1 

0 

if 

if 

if 

if 

if 

21-23  LST 

# 

# 

0 

# 

0 

0 

0 

if 

1 

1 

if 

if 

if 

ALL  HOURS 

1 

if 

if 

if 

if 

if 

1 

1 

if 

if 

ECR-MNF-5 
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OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUPPLEMENT 


STATION:  TALKEETNA,  AK  STATION  702510  ICAO  ID;  PATK 

LOCATION:  62°l8'N,  150°06'W  ELEVATION  (FEET):  354  LST  =  GMT  -9 

PREPARED  BT:  USAFETAC/ECR,  APR  1987  PERIOD:  7301-8412,  HRLY 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  ($  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

# 

# 

# 

0 

0 

0 

# 

03-05  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

06-08  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

09-11  LST 

0 

0 

0 

// 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

12-14  LST 

0 

0 

0 

0 

# 

# 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

15-17  LST 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

# 

0 

# 

0 

18-20  LST 

# 

0 

0 

0 

# 

0 

1 

# 

0 

0 

# 

0 

# 

21-23  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

# 

ALL  HOURS 

0 

0 

# 

# 

# 

# 

# 

0 

# 

0 

2.  %  FREQ  OF 

RAIN  AND/OR  1 

DRIZZLE 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

3 

2 

1 

5 

15 

18 

25 

20 

22 

12 

5 

1 

11 

03-05  LST 

2 

3 

3 

5 

15 

19 

25 

24 

19 

9 

5 

1 

11 

06-08  LST 

3 

1 

2 

4 

10 

17 

19 

19 

15 

9 

3 

1 

9 

09-11  LST 

2 

2 

2 

4 

7 

15 

17 

15 

17 

8 

2 

1 

8 

12-14  LST 

2 

1 

3 

5 

9 

14 

14 

15 

14 

9 

2 

1 

8 

15-17  LST 

2 

1 

3 

5 

12 

16 

14 

17 

17 

12 

2 

2 

9 

18-20  LST 

3 

2 

2 

5 

12 

15 

16 

19 

21 

12 

3 

2 

9 

21-23  LST 

2 

3 

2 

5 

12 

18 

21 

19 

23 

13 

3 

1 

10 

ALL  HOURS 

2 

2 

2 

5 

12 

16 

19 

18 

19 

10 

3 

1 

9 

3.  %  FREQ  OF 

SNOW  AND/OR  ; 

[CE  PELLETS: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

14 

5 

15 

10 

0 

# 

0 

0 

1 

9 

11 

18 

7 

03-05  L,ST 

14 

8 

15 

11 

0 

0 

0 

# 

# 

9 

13 

15 

7 

06-08  LST 

12 

10 

15 

9 

# 

0 

0 

# 

# 

10 

11 

16 

7 

09-11  LST 

10 

11 

13 

8 

# 

0 

0 

0 

0 

10 

12 

16 

7 

12-14  LST 

11 

11 

12 

5 

# 

0 

0 

0 

0 

9 

14 

17 

7 

15-17  LST 

9 

8 

11 

7 

0 

0 

# 

0 

10 

12 

17 

6 

18-20  LST 

10 

9 

12 

8 

# 

# 

0 

# 

# 

9 

15 

16 

7 

21-23  LST 

11 

10 

13 

10 

# 

0 

0 

# 

# 

9 

14 

16 

7 

ALL  HOURS 

11 

10 

13 

8 

# 

0 

9 

13 

16 

7 

4.  %  FREQ  OF 

SURFACE 

WIND 

SPEEDS 

>  25 

KNOTS 

(INCLUDING  GUSTS): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

# 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

# 

# 

03-05  LST 

2 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

# 

06-08  LST 

# 

1 

0 

# 

# 

0 

# 

0 

# 

# 

09-11  LST 

1 

2 

# 

1 

# 

# 

0 

# 

# 

12-14  LST 

1 

2 

1 

1 

// 

0 

# 

1 

0 

# 

1 

15-17  LST 

1 

1 

1 

1 

1 

# 

1 

a 

# 

# 

18-20  LST 

1 

# 

1 

# 

// 

0 

0 

3 

0 

# 

# 

# 

21-23  LST 

1 

1 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

ALL  HOURS 

1 

1 

# 

// 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

REMARKS:  *  =  DATA  NOT  AVAILABLE,  #=0.0<0.5,  MI=  STAiUTE  MILES 

0  =  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  1 2  MONTHS/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  FOR  7301-8412,  HRLY 

2. 

3. 


5.  %  FREQ  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY  (CIG/VIS)  <  800/2  MI: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

6 

3 

7 

4 

1 

3 

6 

4 

3 

6 

6 

5 

4 

03-05  LST 

5 

2 

6 

3 

2 

4 

7 

6 

4 

7 

4 

4 

5 

06-08  LST 

6 

4 

9 

5 

1 

3 

6 

6 

5 

9 

5 

6 

5 

09-11  LST 

5 

5 

6 

5 

1 

2 

4 

5 

5 

8 

8 

7 

5 

12-14  LST 

5 

5 

5 

3 

1 

1 

2 

2 

3 

8 

10 

7 

4 

15-17  LST 

6 

4 

4 

3 

# 

1 

2 

2 

3 

10 

7 

7 

4 

18-20  LST 

6 

4 

5 

6 

1 

3 

2 

3 

8 

7 

6 

4 

21-23  LST 

5 

3 

7 

6 

# 

2 

4 

2 

3 

6 

6 

5 

4 

ALL  HOURS 

6 

4 

6 

5 

1 

2 

4 

4 

4 

8 

7 

6 

5 

6.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS 

<  500/1 

.5  MI 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

4 

1 

4 

2 

# 

1 

4 

2 

1 

4 

2 

3 

2 

03-05  LST 

2 

1 

4 

3 

1 

2 

4 

4 

2 

3 

2 

3 

3 

06-08  LST 

3 

3 

6 

4 

1 

1 

2 

3 

2 

6 

4 

3 

3 

09-11  LST 

4 

4 

4 

4 

# 

0 

2 

3 

2 

6 

7 

4 

3 

12-14  LST 

4 

4 

4 

2 

# 

1 

1 

1 

6 

8 

5 

3 

15-17  LST 

4 

3 

2 

2 

0 

1 

1 

1 

5 

5 

5 

2 

18-20  LST 

4 

2 

3 

5 

0 

2 

1 

1 

5 

3 

3 

2 

21-23  LST 

4 

2 

4 

4 

# 

3 

1 

2 

4 

3 

3 

2 

ALL  HOURS 

3 

2 

4 

3 

# 

1 

2 

2 

2 

5 

4 

4 

3 

7.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS 

<  300/1 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

3 

1 

3 

2 

# 

# 

2 

1 

1 

4 

2 

2 

2 

03-05  LST 

1 

1 

3 

2 

1 

1 

2 

3 

1 

2 

1 

2 

2 

06-08  LST 

2 

2 

4 

4 

1 

# 

2 

1 

5 

3 

2 

2 

09-11  LST 

3 

3 

3 

3 

# 

# 

# 

1 

1 

6 

5 

4 

3 

12-14  LST 

4 

3 

3 

1 

# 

0 

0 

# 

# 

4 

7 

4 

2 

15-17  LST 

3 

2 

2 

2 

0 

0 

0 

1 

3 

4 

3 

2 

18-20  LST 

3 

2 

2 

3 

0 

0 

1 

0 

1 

3 

2 

2 

2 

21-23  LST 

2 

1 

3 

3 

# 

0 

1 

# 

1 

3 

1 

2 

2 

ALL  HOURS 

3 

2 

3 

3 

# 

# 

1 

1 

1 

4 

3 

3 

2 

8.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS 

<  100/0 

1.25  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

huC 

ANN 

00-02  LST 

# 

0 

0 

# 

# 

# 

0 

# 

1 

0 

03-05  LST 

0 

0 

0 

# 

1 

# 

0 

1 

# 

0 

06-08  LST 

0 

# 

# 

0 

0 

0 

# 

# 

# 

# 

0 

09-11  LST 

0 

0 

// 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

# 

12-14  LST 

1 

1 

# 

# 

# 

0 

0 

0 

0 

1 

# 

15-17  LST 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

# 

» 

18-20  LST 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

// 

0 

# 

0 

0 

21-23  LST 

# 

# 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

ALL  HOURS 

/> 

// 

» 

# 

# 

# 

# 

# 

# 

ECR-MNF-5a 
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STATKiNMAMf  TATALINA  kf  %  AN 

LOCATION  Nb2  S«  WISS  SO 


ffKiOO 

iLCV 


S1W  LTItS: 

NSC  NO; 


PATL 


PICPARCOAY  USAAITaC 

JANUARY  1986 


JUL  S2-N0V  tA 
96A  fT 


AWS  CLIMATIC  BRIEF 

■f 

AN 

P  A 
•  L 

C  T 
t  1 

S  T 

u  u 

A  » 

C  1 

9*  T»« 

C  c 

H  L  0 
t  0  V 

A  U  f 
N  6  8 

(.mA* 

Mf  AN  HUNSfl  or  OATS  OCCUPPCNCC  OP  1 

AlLATIVt 

HUMIOITV 

(4) 

09  13 

M 

Ss 

8 

iW  H«l 

Of* 

FT 

‘•pi 

WOVFALL 

(INI 

- - - 1 

T 

H  $ 

U  T 

N  0 
0  8 
f  M 
■  % 

PO< 

J 

8 

T 

TiHPf lATUAI 
<*PI 

T 

TCMNflATURI  l*P1 

NICCINITATIOM  (IM) 

SNOMNALL  (IN) 

PVLO 

BEMBI 

MAX 

- 1 

- 1 

n 

It*  PT 

Hf  AN 
eXT) 

-AX 

(XTI 

- 

i 

B 

i 

H 

n 

B 

■ 

<  1 

-20 

MAI 

HIM 

TMLY 

MAI 

Ifl 

E9 

MAX 

■iH 

Fin 

Kfl 

H 

B 

JAM 

-5 

0 

42 

B'sdl 

^DJ 

■n 

K| 

Ui] 

u 

u 

u 

7. 

76 

Ba 

Bl 

2500 

■fl 

■■ 

■1 

■1 

■a 

K 

lU 

■ii 

■ii 

iS 

■8 

PfA 

9 

- 

2 

47 

Bil 

■fl 

mB 

■1 

IB 

■ 

D 

TS 

73 

EQ 

n 

2450 

Sa 

B 

n 

B 

B 

n 

B 

E 

D 

B 

MA« 

_ 

K-Ii 

iXi 

Hll 

MR 

■11 

Br 

in 

fll 

in 

-Il_ 

ini 

111 

2000 

■1 

■n 

n 

B 

n 

Bl 

n 

K 

B 

■1 

■a 

Bl 

n 

ani 

bl 

29 

64  ' 

DVfl 

1  .7 

8 

.8 

9 

29 

10 

74 

62 

DJI 

ill 

2050 

Kid 

AO 

H 

■i 

MAT 

38 

«6 

79 

2.3 

•  1 

.8 

1 

8 

4 

71 

54 

B9 

Si 

1800 

.£«<£ 

4 

43 

• 

9 

• 

1 

• 

1 

4 

1 

8 

5 

0 

iUN 

NT 

Sb 

88 

^Kcl 

3  .9 

.  7 

.9 

1 

3 

2 

73 

58 

Bfl 

ES 

1650 

'  SNJ 

9J 

44 

•  j 

■ 

• 

3 

4 

8 

20 

f 

0 

JUC 

B 

SI 

58 

88 

■a 

2.8 

S  *4 

.  7 

1.4 

0 

0 

Q 

81 

66 

Ba 

ESI 

1450 

wn 

■B 

HI 

■a 

■1 

Bl 

BB 

"I 

“I 

“nr 

“7T 

— 0 

“TT 

AU6 

BE 

17 

55 

8S 

3.3 

7.  C 

.7 

1.3 

1 

1 

■ 

8  3 

69 

BU 

1650 

SO 

■1 

n 

IQ 

■1 

B 

Bl 

1 

10 

5 

IT 

8 

0 

rai 

58 

•S 

74 

■n 

5  .6 

_ Li_J 

-111. 

2 

li 

5 

84 

72 

IS 

n 

1900 

Oi 

■1 

■n 

H 

19 

n 

n 

■fl 

8 

9 

1 

4 

7 

0 

zt 

26 

56 

BB 

■Bl 

■B 

•  9 

K 

la 

IB 

83 

78 

BU 

SB 

2350 

xa 

■a 

IB 

■H 

■J 

■a 

■■ 

Bl 

Ifl 

BJ 

Bl 

Bfl 

Bl 

K. 

r! 

6 

11 

45 

■Bl 

BKI 

■1 

.7 

■c 

la 

H 

82 

81 

B9 

D 

2500 

N.'IA 

B 

n 

IQ 

■1 

IQ 

n 

B 

B 

B 

aa 

■n 

BRi 

BW 

HI 

mwn 

■T 

8Tl 

in 

_U_ 

_2«_ 

mi 

Bl 

2600 

n!n 

Bl 

H 

In 

Bl 

H 

■n 

B] 

IB 

Bl 

Bl 

Bl 

Bl 

T 

mr* 

■n 

■m 

7.Q 

_ i_ 

■vn 

ra 

IVM 

■n 

era 

awa 

Fnra 

WTM 

■n 

tm 

■n 

liB 

R1 

■a 

BB 

■El 

Im 

Be 

ma 

Bl 

i«. 

28 

Z4j 

wr 

R1 

RN 

\m 

• 

X] 

LX 

• 

X 

■n 

ra 

En 

E9 

Bl 

El 

Bl 

Bl 

EH 

K 

BB 

kCMANhS  Kw'SStJO  POR: 


HOURIY  OBS:  DEC  76  -  NCW  84 
SUMMARY  OF  DAY  DATA:  JUL  52  ~  NCW  84 


InOTI  *  data  not  AVAILAIlE 

•  AMTS  <  UNITS  SHOWN  IN  MCAOtNG  *• 

'.'■M.l't-M 

CAV  PRf  0  <  41 

HRl cIT 

JAN 

TI8 

MAR 

APR 

MAY 

MIH 

iUL 

AU6 

UP 

OCT 

00-02 

22 

13 

14 

16 

8 

12 

^^^B  .WB 

17 

19 

■"37 

07-85 

24 

12 

18 

21 

10 

14 

21 

24 

33 

35 

22 

CCIL.INC  :.esi 

06-01 

24 

u 

23 

23 

13 

15 

27 

28 

36 

34 

24 

THAN  MOW  fr 

09-11 

24 

17 

24 

25 

16 

20 

Kfl 

30 

29 

■a 

36 

25 

26 

AMO^Oa  VlTIAILITY 

12-14 

23 

IS 

19 

22 

17 

19 

35 

34 

30 

BB 

33 

24 

26 

Lfti  THAN  1  (M 

15-17 

* 

14 

17 

21 

It 

15 

25 

27 

29 

B9 

34 

11-20 

23 

15 

14 

:f* 

• 

21 

17 

21 

BB 

37 

21 

14 

11 

2i 

f 

12 

18 

17 

20 

BB 

36 

BB 

20 

IS 

ii 

M 

11 

15 

7k 

■71 - 

- 7t — 

lEfl 

Bil 

■HB 

00.02 

17 

10 

i 

11 

i 

7 

- IT~ 

- TT" 

lA 

03-05 

18 

9 

13 

14 

6 

8 

16 

IS 

12 

^B 

■B 

CtiUMC  UEl’i 

04-01 

18 

1 1 

16 

IS 

8 

11 

21 

20 

19 

^B 

THAN  >104  TT 

09-11 

18 

11 

17 

14 

10 

10 

20 

22 

20 

26 

^B 

AMO'O*  VISJBILItT 

12-14 

17 

10 

11 

10 

6 

14 

18 

26 

^B 

LtSl  THAN  1  HI 

15-17 

15 

1 1 

9 

8 

5 

10 

11 

25 

^^B  ^B 

11-20 

16 

12 

8 

10 

3 

9 

9 

26 

21-23 

16 

10 

8 

12 

4 

10 

10 

21 

■B 

Aii  HRS 

It 

11 

11 

ii 

6 

T 

- 

15 

K— 

n— 

00.02 

12 

7 

s 

a 

3 

4 

■Bi 

IBfli^l 

03-05 

11 

7 

7 

9 

5 

5 

12 

CIILIH6  LfU 

04-08 

14 

8 

13 

9 

6 

7 

18 

Than  imo  pt 

Of-U 

14 

9 

12 

8 

6 

6 

ANO/Oa  VIllBILiTT 

12-14 

12 

6 

7 

6 

3 

$ 

LtU  THAN  ]  m 

15-17 

11 

7 

S 

5 

2 

^■iB 

11-20 

1  1 

9 

5 

7 

2 

21-23 

to 

7 

* 

7 

2 

H^Qb 

Aii  H81 

13 

1 

7 

7 

4 

- 

- nr^ 

rr^ 

rr 

ni- 

00-02 

1 

1 

0 

1 

0 

• 

i 

1 

8 

1 

f 

1 

1 

03-05 

8 

C 

8 

8 

8 

• 

2 

1 

f 

1 

1 

2 

1 

CfILINO  if  11 

04-01 

« 

0 

1 

t 

1 

f 

3 

2 

J 

1 

1 

2 

THAN  m  TT 

09-11 

1 

1 

1 

• 

■ 

8 

t 

• 

1 

2 

1 

2 

1 

AHD/04  YlllMilTY 

12-14 

1 

1 

3 

1 

1 

0 

0 

0 

1 

1 

2 

1 

till  THAN  1/2  HI 

15-17 

f 

1 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

8 

• 

1 

1 

11-20 

f 

2 

• 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

1 

2 

1 

21-23 

• 

1 

3 

1 

Q 

0 

R 

1 

8 

1 

-  2 

_ L- 

ALL  MtS 

4 

1 

8 

8 

R 

8 

1 

1 

• 

1 

2 

1 

8 

{ 
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■CAN  cldns(TENTHS) 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION;  VALDEZ,  AK 
LOCATION:  6l®08'N,  146°21'W 
PREPARED  BY:  USAFETAC/ECR ,  APR  1987 


STATION  #:  702750  ICAO  ID:  PAVD 

ELEVATION  (FEET):  33  DST  =  GMT  -9 

PERIOD:  VARIED 


SOURCE 


NO. 

1.  TEMPERATURE  (® 

JAN 

F) 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

EXTREME  MAX 

2 

46 

51 

51 

61 

73 

MEAN  DLY  MAX 

2 

27 

29 

36 

43 

52 

MEAN 

2 

22 

24 

30 

37 

45 

MEAN  DLY  MIN 

2 

18 

18 

24 

30 

38 

EXTREME  MIN 

2 

-20 

-3 

-6 

5 

21 

#  DAYS  >  90 

2 

0 

0 

0 

0 

# 

#  DAYS  T  32 

2 

29 

28 

30 

20 

1 

»  DAYS  T  0 

2 

2 

# 

# 

0 

0 

2.  PRECIPITATION  (INCHES) 


MAXIMUM 

2 

12.5 

9.6 

10.0 

8.1 

4.7 

MEAN 

2 

6.0 

4.8 

4.2 

3.8 

2.3 

MINIMUM 

2 

.01 

1.0 

0.8 

0.6 

0.7 

MAX  24  HR 

2 

3.8 

2.3 

2.2 

1.4 

1 .0 

//  DAYS  >0.01 

» 

» 

#  DAYS  7  0.5 

» 

» 

» 

« 

» 

3.  SNOW/ICE  PELLETS  (INCHES) 

MEAN  2  48.9  51.4  52.2  24.4  0.7 

MAXIMUM  2  96.1  100.8  11  3.9  71  . *1  5.8 

MAX  24  HR  2  19.9  27.5  32.3  15.7  5.8 

DAYS  >0.1  «  »  »  »  * 

DAYS  T  1  .5  »  *  •  •  * 

4.  MEAN  RELATIVE  HUMIDITY  (J)  /  VAPOR  PRESSURE 


RH  (03  LST) 

1 

79 

78 

81 

83 

89 

RH  (14  LST) 

1 

75 

71 

67 

63 

63 

VAPOR  PRESS 

1 

.11 

.12 

.14 

.17 

.24 

DEWPOINT 

1 

17 

19 

24 

29 

38 

5.  SURFACE  WINDS 

(16  PT/KNOTS) 

/  99, 

,9511  HIGHEST 

PVLG  DRCTN 

$ENE 

$ENE 

$ENE 

$ENE 

$w 

MEAN  SPEED 

(PVLG  DRCTN) 

1 

10 

10 

8 

6 

7 

MEAN  SPEED 

(ALL  OBS) 

1 

6 

7 

4 

4 

5 

MAX  (PK  GST) 

1 

71 

64 

46 

42 

25 

PRESSURE  ALT 

1 

1300 

1300 

1100 

850 

700 

6.  MEAN  CLOUD 

COVER  (EIGHTHS) 

/  THUNDERSTORMS  / 

CLD  COVER 

1 

5 

5 

5 

5 

6 

DAYS  TSTMS 

1 

0 

0 

# 

0 

0 

DAYS  FOG  <  7 

1 

9 

9 

8 

9 

4 

DAYS  BNBD  <  7 

1 

# 

0 

0 

0 

0 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

73 

85 

81 

73 

56 

50 

52 

85 

58 

62 

61 

54 

43 

33 

28 

44 

51 

55 

54 

47 

38 

28 

23 

38 

44 

48 

47 

41 

33 

24 

19 

32 

31 

33 

32 

25 

8 

5 

-6 

-20 

1 

3 

3 

# 

0 

0 

0 

7 

0 

# 

2 

12 

28 

30 

180 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

3 

4.6 

9.0 

18.2 

16.7 

15.4 

20,6 

16.9 

20.6 

2.7 

4.1 

6.1 

8.7 

9.4 

5.9 

6.2 

64.1 

0.9 

1.4 

2.2 

2.8 

3.8 

0.4 

1.3 

.01 

1.5 

2.0 

3.4 

3.3 

4.0 

2.1 

3.1 

4.0 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

« 

» 

» 

» 

» 

» 

0 

0 

0 

13.0 

35.7 

64.2 

290.  i 

» 

39.0 

75.6 

105.5 

1 1  3.' 

* 

15.3 

19.9 

29.2 

32.: 

* 

» 

« 

» 

* 

• 

* 

* 

» 

* 

IN  Hg) 

/  DEWPOINT 

(°F) 

92 

95 

93 

91 

83 

79 

74 

85 

65 

72 

71 

73 

74 

72 

73 

70 

.31 

.36 

.35 

.28 

.20 

.13 

.10 

.21 

45 

49 

48 

42 

32 

22 

15 

32 

PRESSURE  ALTITUDE 

(FEET) 

$W 

$SW 

$SW 

$SW 

$ENE 

ENE 

$ENE 

$ENE 

8 

6 

5 

5 

7 

9 

9 

8 

5 

4 

4 

4 

5 

6 

7 

5 

27 

26 

44 

40 

53 

67 

70 

71 

450 

400 

800 

1000 

1  300 

1350 

1  450 

1  450 

FOG  / 

BLOWING  SAND 

1  &  DUST  (BNBD) 

6 

6 

5 

6 

6 

5 

5 

5 

# 

# 

# 

# 

# 

0 

# 

# 

7 

13 

14 

1 1 

12 

9 

7 

1 1 1 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

233 


REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE  #  -  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5$,  AS 
APPLICABLE  $  »  $  CALM  >  PVLG  DRCTN 

t  =  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  2M  HRS/DAY  OR  <  1 2  MONTH/YEAR 


SOURCE(S):  1. 

2. 

3. 


USAFETAC  DATSAV  POR  7301-8i»12,  HRLY 
NATIONAL  CLIMATIC  DATA  CENTER  SUMMARY, 


POR  14  YRS 


7.  PERCENTAGE  FREQUENCY 

OF  OCCURRENCE  ($ 

FREQ) 

OF  CEILING 

AND/OR 

VISIBILITY 

:iG/vis) 

<  3000/3  STATUTE 

MILES 

(MI) 

(SOURCE  NO. 

1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

33 

36 

28 

24 

18 

21 

33 

36 

22 

28 

27 

27 

28 

03-05 

LST 

32 

34 

30 

22 

25 

26 

38 

38 

24 

29 

30 

28 

30 

06-08 

LST 

31 

32 

26 

24 

23 

24 

37 

33 

19 

23 

28 

28 

27 

09-1 1 

LST 

27 

26 

24 

20 

17 

17 

24 

22 

13 

21 

24 

27 

22 

12-14 

LST 

28 

28 

23 

21 

13 

13 

17 

16 

11 

23 

24 

26 

20 

15-17 

LST 

30 

27 

24 

20 

11 

11 

15 

13 

1 1 

22 

23 

29 

19 

18-20 

LST 

32 

30 

26 

18 

11 

10 

20 

16 

16 

25 

24 

29 

21 

21-23 

LST 

30 

35 

27 

20 

16 

12 

26 

28 

15 

28 

26 

27 

24 

ALL  HOURS 

30 

31 

26 

21 

17 

17 

26 

25 

16 

25 

26 

28 

24 

8.  % 

FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

1500/3 

MI  (SOURCE 

NO.  1) 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

25 

29 

23 

20 

11 

13 

28 

29 

16 

20 

21 

23 

21 

03-05 

LST 

23 

28 

25 

19 

13 

14 

34 

33 

19 

20 

24 

23 

23 

06-08 

LST 

22 

26 

22 

19 

14 

14 

28 

29 

15 

15 

21 

24 

21 

09-11 

LST 

20 

21 

21 

15 

7 

5 

15 

17 

10 

13 

17 

21 

15 

12-14 

LST 

22 

23 

19 

13 

4 

4 

9 

10 

8 

12 

17 

23 

14 

15-17 

LST 

23 

23 

19 

14 

4 

3 

8 

8 

6 

11 

17 

23 

13 

18-20 

LST 

23 

26 

20 

14 

4 

4 

14 

11 

9 

17 

18 

23 

15 

21-23 

LST 

23 

28 

23 

16 

9 

6 

20 

22 

11 

22 

22 

23 

19 

ALL  HOURS 

23 

26 

21 

16 

8 

8 

19 

20 

12 

16 

20 

23 

18 

9.  % 

FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

1000/2 

MI  (SOURCE 

NO.  1) 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

PEC 

ANN 

00-02 

LST 

13 

21 

17 

11 

4 

7 

19 

22 

10 

9 

15 

16 

14 

03-05 

LST 

14 

19 

19 

12 

6 

6 

26 

23 

13 

10 

17 

15 

15 

06-08 

LST 

13 

18 

16 

13 

7 

8 

21 

21 

10 

8 

14 

17 

14 

09-11 

LST 

14 

14 

13 

10 

3 

2 

10 

1 1 

6 

7 

12 

14 

10 

12-14 

LST 

16 

15 

11 

8 

2 

1 

4 

6 

4 

6 

1 1 

15 

8 

15-17 

LST 

14 

17 

11 

8 

1 

1 

3 

5 

3 

5 

11 

16 

8 

18-20 

LST 

13 

18 

13 

10 

2 

2 

7 

8 

5 

7 

12 

15 

9 

21-23 

LST 

15 

18 

16 

9 

4 

3 

13 

16 

6 

11 

16 

14 

12 

ALL  HOURS 

14 

17 

15 

10 

4 

4 

13 

14 

7 

8 

13 

15 

1 1 

10.  t 

i  FREQ 

!  OF 

•  CIG/VIS  < 

200/0. 

5  MI 

(SOURCE  NO. 

1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

2 

3 

3 

1 

0 

# 

5 

8 

2 

1 

3 

4 

3 

03-05 

LST 

1 

4 

2 

1 

# 

1 

8 

9 

5 

1 

4 

4 

3 

06-08 

LST 

2 

4 

3 

2 

1 

1 

6 

7 

4 

1 

4 

4 

3 

09-1 1 

LST 

1 

4 

2 

1 

0 

1 

1 

1 

1 

2 

4 

2 

12-1  4 

LST 

2 

3 

2 

1 

0 

0 

# 

# 

1 

1 

2 

4 

1 

15-17 

LST 

2 

2 

2 

1 

# 

# 

# 

# 

# 

1 

2 

4 

1 

18-20 

LST 

2 

4 

2 

1 

0 

0 

2 

2 

1 

# 

2 

4 

2 

21-23 

LST 

1 

4 

3 

1 

0 

0 

4 

5 

2 

1 

1 

2 

2 

ALL  HOURS 

2 

3 

2 

1 

# 

# 

3 

4 

2 

1 

2 

4 

2 

ECR-MNF-3 
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OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUPPLEMENT 


STATION;  VALDEZ,  AK 
LOCATION:  61<>08'N,  U6®21'W 
PREPARED  BY:  USAFETAC/ECR , 


STATION  #:  702750 


APR  1987 


ELEVATION  (FEET):  33 
PERIOD:  7301-8*112,  HRLY 


ICAO  ID: 
LST  -  GMT 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  ($  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 


JAN  FEB  MAR  APR  MAY 
00-02  LST  00000 

03-05  LST  00000 

06-08  LST  0  0  #  0  0 

09-11  LST  00^00 

12-14  LST  0  0  0  0  0 

15-17  LST  0  0000 

18-20  LST  0  0000 

21-23  LST  00000 

ALL  HOURS  0  0  #  0  0 

2.  %  FREQ  OF  RAIN  AND/OR  DRIZZLE; 


JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  ANN 
0000#00# 
<^000000# 
oo#o#oo# 

OO^OOOO# 

00#0000# 

ODOifOO## 

#000000# 

0#00#00# 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

00-02 

LST 

13 

8 

8 

15 

26 

03-05 

LST 

13 

9 

5 

12 

26 

06-08 

LST 

11 

7 

3 

11 

22 

09-11 

LST 

12 

7 

4 

11 

18 

12-14 

LST 

12 

7 

6 

13 

19 

15-17 

LST 

13 

9 

9 

12 

22 

18-20 

LST 

14 

8 

8 

14 

23 

21-23 

LST 

13 

7 

7 

16 

27 

ALL  HOURS 

13 

8 

6 

13 

23 

3.  % 

FREQ  OF 

SNOW  AND/OR  ICE 

PELLETS: 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

26 

34 

31 

35 

35 

10 

5 

20 

25 

34 

31 

35 

33 

9 

4 

20 

27 

28 

28 

31 

31 

9 

4 

18 

23 

24 

24 

30 

34 

10 

4 

17 

22 

23 

25 

36 

33 

11 

5 

18 

21 

26 

28 

36 

34 

11 

6 

19 

23 

28 

27 

35 

36 

13 

5 

20 

24 

33 

30 

34 

37 

11 

5 

20 

24 

29 

28 

34 

34 

10 

5 

19 

00-02  LST  18 
03-05  LST  18 
06-08  LST  19 
09-11  LST  19 
12-14  LST  22 
15-17  LST  17 
18-20  LST  18 
21-23  LST  18 
ALL  HOURS  19 

4.  %  FREQ  OF  SURFACE 

JAN 

00-02  LST  6 
03-05  LST  6 
06-08  LST  6 
09-11  LST  8 
1 2- 1 4  LST  7 
15-17  LST  7 
18-20  LST  7 
21-23  LST  7 
ALL  HOURS  7 


FEB 

MAR 

APR 

MAY 

25 

21 

13 

# 

23 

22 

12 

1 

23 

21 

13 

1 

23 

23 

12 

0 

24 

20 

12 

# 

23 

20 

1 1 

# 

24 

19 

10 

# 

26 

21 

10 

0 

24 

21 

12 

# 

WIND 

SPEEDS 

>  25 

KNOTS 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

7 

2 

1 

# 

9 

2 

2 

0 

7 

2 

2 

# 

8 

3 

2 

# 

7 

2 

1 

# 

7 

3 

1 

# 

8 

2 

1 

# 

10 

1 

1 

0 

8 

2 

1 

# 

JUN  JUL  AUG  SEP 

0  0  0  0 

0  #  0  # 

0  0  0  0 

0  0  0  0 

#00# 

0  0  0  0 

0  0  0  0 

0  0  0  0 

#  #  0  # 

(INCLUDING  GUSTS): 

JUN  JUL  AUG  SCr- 

0  0  12 

0  0  11 

0  0  #  1 

0  #  1  1 

#  #  #  1 

#  #  #  1 

0  #  #  1 

#  0  #  2 

#  #  #  1 


OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

5 

18 

22 

10 

7 

20 

23 

11 

6 

19 

26 

1 1 

7 

17 

25 

1 1 

7 

19 

26 

1 1 

6 

17 

24 

10 

5 

16 

21 

9 

5 

19 

23 

10 

6 

18 

24 

10 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

2 

2 

6 

2 

3 

2 

5 

3 

4 

2 

5 

2 

4  4  6  3 

4  4  6  3 

4  2  5  3 

3  2  7  3 

4  3  6  3 


235 


REMARKS:  *  =  DATA  NOT  AVAILABLE,  #  =  0.0  <  0.5,  MI  -  STATUTE  MILES 

0  =  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  2‘i  HRS/DAY  OR  <  1 2  MONTHS/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  FOR  7301 -S'*!  2  HRLY 

2. 

3. 


5.  i 

FREQ 

OF 

CEILING 

AND/OR 

VISIBILITY 

(CIG/VIS)  < 

800/2 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

11 

18 

13 

8 

2 

5 

17 

20 

8 

6 

13 

12 

1 1 

03-05 

LST 

11 

16 

15 

8 

4 

5 

25 

21 

11 

7 

15 

11 

12 

06-08 

LST 

11 

14 

15 

12 

4 

6 

20 

20 

10 

7 

12 

15 

1  2 

09-11 

LST 

12 

13 

12 

8 

1 

1 

9 

10 

6 

6 

10 

14 

8 

12-1 

LST 

15 

14 

10 

6 

1 

1 

4 

6 

4 

5 

10 

15 

8 

15-17 

LST 

12 

15 

10 

6 

1 

# 

2 

5 

3 

4 

10 

15 

7 

18-20 

LST 

10 

15 

12 

7 

1 

1 

7 

7 

4 

5 

10 

13 

8 

21-23 

LST 

11 

15 

12 

6 

2 

2 

11 

14 

5 

6 

12 

13 

9 

ALL  HOURS 

12 

15 

12 

8 

2 

3 

12 

13 

6 

6 

1 1 

14 

9 

6.  % 

FREQ 

OF 

CIG/VIS 

<  500/1 

.5  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

8 

13 

10 

3 

1 

3 

14 

16 

6 

5 

10 

10 

8 

03-05 

LST 

8 

12 

9 

6 

2 

4 

21 

18 

8 

5 

11 

8 

9 

06-08 

LST 

8 

1 1 

12 

9 

2 

4 

16 

16 

9 

6 

9 

1 1 

9 

09-1 1 

LST 

9 

10 

10 

5 

1 

1 

6 

7 

4 

5 

8 

12 

6 

12-1'* 

LST 

1 1 

11 

8 

5 

if 

0 

2 

3 

2 

4 

8 

12 

6 

15-17 

LST 

9 

11 

8 

5 

if 

if 

2 

3 

2 

3 

7 

13 

5 

18-20 

LST 

7 

11 

9 

4 

# 

1 

6 

7 

3 

3 

6 

11 

6 

21-23 

LST 

7 

1 1 

11 

4 

if 

1 

9 

11 

4 

4 

7 

1 1 

7 

ALL  HOURS 

8 

1 1 

10 

5 

1 

2 

9 

10 

5 

4 

8 

1 1 

7 

7.  % 

FREQ 

OF 

CIG/VIS 

<  300/1 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

7 

10 

8 

3 

» 

1 

10 

13 

5 

3 

7 

8 

6 

03-05 

LST 

5 

8 

8 

4 

1 

2 

16 

15 

8 

3 

7 

7 

7 

06-08 

LST 

5 

8 

10 

7 

1 

1 

12 

13 

7 

3 

7 

9 

7 

09-1 1 

LST 

7 

8 

7 

4 

if 

# 

3 

5 

3 

3 

7 

10 

5 

12-1** 

LST 

8 

9 

6 

4 

if 

0 

1 

2 

2 

3 

7 

10 

4 

15-17 

LST 

7 

8 

7 

3 

# 

» 

1 

2 

1 

2 

6 

10 

4 

18-20 

LST 

6 

8 

8 

3 

0 

0 

4 

5 

2 

2 

4 

9 

4 

21-23 

LST 

6 

9 

9 

3 

» 

6 

10 

3 

2 

4 

8 

5 

ALL  HOURS 

6 

8 

8 

4 

# 

1 

7 

8 

4 

3 

6 

9 

5 

8.  % 

FREQ 

OF 

CIG/VIS 

<  100/0.25 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

if 

2 

# 

0 

0 

0 

2 

2 

1 

1 

if 

1 

03-05 

LST 

1 

2 

# 

if 

0 

# 

3 

4 

2 

if 

2 

if 

1 

06-08 

LST 

1 

1 

if 

1 

0 

# 

1 

2 

2 

if 

1 

1 

1 

09-11 

LST 

if 

1 

1 

0 

0 

# 

# 

if 

if 

if 

1 

1 

# 

12-1** 

LST 

if 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

# 

if 

» 

if 

1 

if 

15-17 

LST 

# 

0 

# 

0 

# 

if 

0 

0 

0 

# 

if 

1 

if 

18-20 

LST 

1 

2 

if 

if 

0 

0 

1 

# 

0 

if 

1 

1 

if 

21-23 

LST 

if 

2 

1 

# 

0 

0 

1 

1 

# 

1 

1 

# 

1 

ALL  HOURS 

* 

1 

1 

if 

# 

(f 

1 

1 

1 

if 

1 

1 

1 

ECR-MNF-3a 
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OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUW1ARY 

STATION:  WAINWRIGHT,  ALASKA  STATION  #:  700300  ICAO  ID:  AIN 

LOCATION:  70  37'N  159  51 'W  ELEVATION  (FEET):  30  LST  -  GMT:  -8 

PREPARED  BY:  USAFETAC/ECR,  JAN  1987  PERIOD:  VARIED 


SOURCE 


NO. 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1  .  TEMPERATURE  ( “ 

F) 

EXTREME  MAX 

3 

32 

34 

34 

43 

43 

69 

80 

76 

60 

43 

37 

31 

80 

MEAN  DLY  MAX 

1 

-8 

-14 

-12 

2 

24 

42 

50 

48 

36 

17 

3 

-9 

15 

MEAN 

1 

-12 

-18 

-17 

-4 

20 

38 

45 

43 

33 

14 

-1 

-14 

11 

MEAN  DLY  MIN 

1 

-17 

-22 

-21 

-9 

16 

34 

41 

40 

30 

11 

-5 

-18 

7 

EXTREME  MIN 

3 

-50 

-54 

-47 

-40 

-16 

15 

23 

21 

2 

-16 

-46 

-50 

-54 

#  DAYS  >  90 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  T  32 

1 

31 

28 

31 

30 

30 

14 

4 

6 

20 

30 

30 

31 

285 

#  DAYS  T  0 

1 

26 

25 

30 

23 

2 

0 

0 

0 

0 

7 

21 

27 

161 

2.  PRECIPITATION 

(INCHES) 

MAXIMUM 

* 

* 

» 

* 

* 

* 

» 

* 

X 

X 

X 

MEAN 

3 

.14 

.08 

.10 

.21 

.14 

.27 

.93 

1 .40 

.58 

.81 

.21 

.09 

5.0 

MINIMUM 

« 

* 

« 

» 

» 

* 

» 

X 

X 

X 

X 

MAX  24  HR 

» 

* 

* 

» 

* 

* 

* 

» 

« 

X 

X 

X 

X 

#  DAYS  >  0.1 

3 

1 

1 

1 

1 

2 

3 

2 

2 

1 

1 

15 

#  DAYS  T  0.5 

« 

» 

» 

* 

* 

* 

X 

X 

X 

X 

3.  SNOWFALL  (INCHES) 

MEAN 

* 

* 

* 

* 

» 

» 

» 

» 

* 

X 

X 

X 

X 

MAXIMUM 

» 

» 

» 

* 

» 

* 

* 

* 

* 

X 

X 

X 

X 

MAX  24  HR 

* 

» 

* 

* 

* 

« 

* 

* 

X 

X 

X 

X 

#  DAYS  >  0.1 

» 

* 

» 

* 

* 

* 

* 

X 

X 

X 

X 

/r‘  DAYS  T  1  . 5 

« 

* 

* 

* 

* 

* 

« 

* 

X 

X 

X 

X 

4.  MEAN  RELATIVE 

HUMIDITY 

%)  / 

VAPOR 

PRESSURE 

(IN  Hg)  / 

DEWPOINT  ( 

OF) 

RH  (22  LST) 

1 

75 

72 

71 

75 

85 

91 

92 

93 

92 

83 

77 

73 

82 

RH  (10  LST) 

1 

75 

73 

71 

77 

86 

84 

79 

82 

87 

83 

75 

73 

79 

VAPOR  PRESS 

1 

.03 

.03 

.03 

.04 

.11 

.21 

.27 

.26 

.18 

.10 

.05 

.03 

.11 

DEWPOINT 

* 

» 

* 

« 

» 

» 

* 

X 

X 

X 

X 

5.  SURFACE  WINDS 

(16  PT/KNOTS)  / 

99.951t  HIGHEST 

PRESSURE 

ALTITUDE  (FEET) 

PVLG  DRCTN 

1 

* 

» 

» 

* 

* 

» 

* 

» 

X 

X 

X 

X 

MEAN  SPEED 

(PVLG  DRCTN) 

1 

» 

* 

» 

» 

« 

» 

« 

X 

X 

X 

X 

MEAN  SPEED 

(ALL  OBS) 

1 

« 

* 

* 

* 

» 

» 

* 

X 

X 

X 

X 

MAX  (PK  GST) 

« 

» 

» 

* 

» 

» 

» 

* 

X 

X 

X 

X 

PRESSURE  ALT 

1 

950 

950 

650 

550 

500 

500 

550 

750 

750 

750 

900 

950 

950 

6.  MFAN  CLOUD 

COVER  (EIGHTHS)  / 

THUNDERSTORMS  / 

FOG 

/  BLOWING 

SAND 

&  DUST  (BNBD) 

CLD  COVER 

1 

» 

* 

» 

* 

« 

* 

* 

X 

X 

X 

X 

7 

] 

§ 

,8 

8 

,2 

i8 

,8 

,2 

,8 

8 

8 

8 

10^ 

DAYS  RNBD  <  7 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 
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REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE  #  -  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5J,  AS 
APPLICABLE  i  •  %  CALM  >  PVLG  DRCTN  „ 

t  =  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTH/YEAR 

SOURCE(S):  1.  US AFETAC  DATS AV  POR  7301-8512  6  HRLY 

2. 

3!  WORLDWIDE  AIRFIELD  CLIMATIC  DATA  SUMMARY  16  YR  POR 


7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (%  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 
(CIG/VIS)  <  3000/3  STATUTE  MILES  (MI)  (SOURCE  NO.  1); 


JAN 

FEB 

MAR 

00-02 

LST 

36 

23 

23 

03-05 

LST 

» 

« 

» 
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REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE,  #-0.0<0.5,  MI-  STATUTE  MILES 

0  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTHS/YEAR 
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PR€PA»:0  1987  STATION  NAME;  FT  MJACHUCA  hZ 

0L-A/iJSAFCTAC/A<$/N4C  IlOCATION:  N  31  3S  N  llJ  _  2  0 _ 

CI.INITIC  iRliF  caution;  ^EANS  ANO  EXTREMES  JELOJ  ARE 

FOR  LIMITEO  ONLT  PO»  THE  HOURS  ObOD  -  2230  LST 

putt  stations  _  _  I  PERIOD  OF  RECORD;  SEP  Tb  -  AJC  8b 

M  IElMi>r:RA.IUfl£S.  RELAtItfE  rfAPOR  PEU  PRESS  jsuRFXCF  yiMa&  NO 
0  '^AILY  mean  HUMI3ITY  ’RESS  PT  ALT  PVLG  aTsViSM  :E1 
H  I H13N  AVG  L3H  »  LST  (INS»  FEET  OCTN  I  IN 
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32  0950  ;  ■ 

-19__AZ5iI u_ 
55  obSO  ‘  &  y 
57  0730  sy 

SI  1  07SU  ;  s.ji 
01  0330  I  IS* 

31  0850  t  y 

29  095u  I  b  y 

13  '■  13  ■  't~lC 


I  Elevation:  ob6o  ft  station  io:  afhu 
_ I  SnT  to  LST;  -7 _ MSC  •  722T30 _ 

THE  available  SUNNART  OF  OAT  DATA  FOR  THIS  STATION  VERE  1  VSi/FF JC JEN7 
FOR  any  "MCANINSFuL*  SUNNAR 1 2 A T ION ;  THEREFORE,  THEY  VLRE  SUPPLEMENTCO 
9V  PAlA  FROM  OTHER  SOURCES  AND  CONSINEO  BT  A  CLIMATOLOGIST. 

_ jjAN'TFFrrMlT]  APVTmAY  I  JUN'TjUL  IaTg'TSEP  I  OCT  INOV  IDEC  |ANN  ITRS 

TEMPERATURES 

EXT  MAX  (F|  97  91  92  101  106  110  117  108  106  131  90  80  111  30 

MEAN  <F)  09  53  SS-  62  71  B1  B3  82  B3  78  56  53  67  30 

EXT  MIN  TFt  ,  9  10  21  29'  30  08:  SB  55 |  02  31  18  10 _ 9  30 

9RECIPIIATIDN  I  ’  I  I  1 

MAX  20-HOUR  1.2  1.0  1.3  .7  .5  1.1  2.9  2.5  2.5  2.6  1.6  1.6  ,2.9  30 

MAX  MON  (INSI  2.7  2.7  2.0  1.2  .7  1.3  8.9  8.1  7.5  S.S  2.2  ,5.3  j8.9  3Q 

MEAN  TINS)  .5  .6  .7  .5  .1  .3  N.O  3.5  2.0  1.2  .Sj  *9  15.  30 

MIN  MON  IlNSI  3 _ ol  0 _ 0 _ 0 _ 0  1,3  .»  _ 8. _ 0  0  !  0  ,  3  30 

SNOyFALL  ^  ' 

MAX  20-hour  0563003038677  30 

MAX  MON  (INSI  13  13  7  0  3  0  0  3  3  1  5  18  18  30 

mean  IlNSI  122IQ03  Q0812S3Q 

MIN  HOW  IINSI  _ 3 _ 0_  __0 _ _□ _ 0, _ 0_  3  I  a  0  0  _  0  j  Of  0  3fl 

»EAA  ytNO  MTS  51  '  09  ,  5T  ~  57  '  57  5  3  72  5  6  0  5  ~0S  52~  S3  72  30 

DAYS  ylTH  ' ' 

THUNDERSTORMS  •  I  8  1  2  5  20  1 8  8  2  •  I  56  30 

POS  2118888811129  30 

MEAS.  PRCCIP.  5  0  0  2  1  3  15  12  7  0  3  0  60  30 


i  '  I  N 
>  2  • 

lU-®-—- 5- 


REMARKS:  -APPR3YE0  FOR  PU3Li:  RELEASE;  DISTRIBUTION  IS  UNLIMITED** 

1.  the  mean  annual  precipitation  of  15.  NAS  ROUNUEO  FRDH  IN. 8. 

?.  the  ExIREhe  wINJS  in  the  SUPPLEMENTAL  SECTION  ARE  IDENTICAL  IN  VALUES  TO  THOSE  IN  THE  HOURLY  SECTION  BECAUSE  N3  SPEEDS 
EXCEEDING  The  HOURLY  WAL'JCS  WERE  rOENTIFTEO  FROM  AN  EARLIER  P£I03  OR  OTHER  SOURCES  DURING  TIMES  STATION  NASN'T  OPERATIONAL. 

I  3.  the  H1nI«*jM  temperatures  ARE  CONSIDERAGLY  LONER  THAN  THE  HOURLY  VALUES  BASED  ON  AN  EARLIER  PERIOD  ANO  OTHER  SOURCES. 

ISYHROLS:  •  DATA  NOT  AtfAlLAjLE  9  PERCENT  CALM  >  PREVAILING  OIRECTION  8  AMOUNTS  C  UNITS  SHOWN  IN  HEADING  L  SEE  REMARKS 
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A  H  S 

ri.iM»TiC  BRIEF 


Dooeaber  1987 


Station  Name: 
Latitude/Longitude: 
Hoirly  Ota  PCR: 
SuiMary  of  Day  FOR: 
Hoirs  Suaaarlzed: 
LST  -  orr  -7 


HILLUI6  AFG  AZ 
1133  18  Hill  40 
Sep  76  to'Aog  86 
Sep  76  to  Aug  86 
04-21  1ST 


MEAN  MAX  TEMP  “F  64 

MEAN  DLY  TEMP  °F  52 

MEAN  MIN  TEMP  “F  39 

VAPOR  PRESS  "Hg  .22  1  .20  .20  .19  .21  .26  .45  .50  .40 

MEAN  DEW  POINT  "F  37  34  34  33  36  4l  56  59  53 

99.95J  WCPA  Ft  1650  1650  1750  1750  1750  1700  1700  1700  1700 


1  APR 

MAY  ( 

81 

91 

68 

77 

54 

63 

Field  Elerj  1,383  ft 
Station  MSC;  722786 
Call  SI91:  KCHO 


Supersedes:  Nov  1981 


OCT  NOV  DEC  ANN  TOR 


MEAN  RH  07  LST  % 
MEAN  RH  13  LST  % 


MEAN  WND  DRCTN 
MEAN  WND  SPD  Kts 
HI  WND  SPD»»  Kts 


NEC  CEILING 


68  73  71  85  86  90  77  80  8l  83  81  76  79  10 


73 

65 

83 

1 

60 

53 

71 

10 

47 

40 

58 

1  10 

.20 

.17  1 

1  .26 

1  0 

34 

31 

41 

10 

1650 

1700 

|l750 

10 

51 

58 

49 

10 

31 

38 

30 

10 

$E 

$E 

$E 

10 

4 

3 

4 

10 

50 

51 

37 

81  1 

1  76  1 

1  79  1 

1  10 

SUPPLEMENTAL  SUMMARY  OF  DAY  DATA  SECTION.  The  data  in  this  section  has  been  supplemented  by  data 
from  other  sources  and  combined  by  a  climatologist  to  result  in  an  artificial  representation  of 
means  and  extremes.  Since  the  data  does  not  represent  true  means  and  extremes  (as  for  a  24-hour, 
7-day  station),  it  should  be  considered  "informational"  and  used  with  caution. 


XTRM  MAX  TEMP  °F  84 

MEAN  TEMP  “F  52 

XTRM  MIN  TEMP  “F  17 


MAX  24HR  PRECIP  "  1,1 
MAX  PRECIP  "  3.0 
MEAN  PRECIP  "  .8 
MIN  PRECIP  " 


MAX  24HR  SNFL 
MAX  SNFL 
MEAN  SNFL 
MIN  SNFL 


D/W  TSTORMS 
D/W  FOG 

D/W  MEAS  PRECIP 


84  117  44 

53  71  44 

21  17  44 


18  35 

5  35 


Legend: 


ANN  -  Annual  YOR  -  Years  of  record  PCR  -  Period  of  record 

D/W  -  Mean  number  of  days  with...  WCPA  -  "Worst  case"  (maximum)  pressure  altitude 

%  -  Based  on  less  than  full  months  #  -  Less  than  0.5  day,  0.05  inch,  or  0.5J,  as 
•*  -  Instantaneous  peak  winds  applicable. 

»  -  Data  not  available  $  «  Percentage  of  calm  winds  >  mean  direction 


REMARKS:  This  cllaatlc  brief  Is  "Halted”  because  it  Is  for  a  part-tlae  (0400-2100  LST)  station. 
Hurricanes/tropical  storms  observed  (1900-1986); 


AUG 

ANNUAL 

Within 

60NM 

0/0 

0/0 

Within 

120NM 

0/0 

0/0 

Within 

240MM 

1  /2 

1/2 

APPROVED  FOR  PUBLIC  RELEASES  DISTRIBUTION  IS  UNLIMITED 
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A  W  S 

CLIMATIC  BRIEF 


Deoeaber  1987 


Station  Naae: 

HILLIAKS  AFB  A’. 

Field  Elev: 

1,3*3  ft 

Latl tude/Longltude : 

N33  18  Will  40 

Station  NSC: 

722786 

Hoirly  0t»  POR: 

Sep  76  to'Aog  !}6 

Call  SI91: 

KCHD 

Suaaary  of  Day  POR: 

Sep  76  to  Aug  86 

Hours  SuMarlzed: 

04-21  LST 

LST  -  GMT  -7 

Supersedes: 

Not  1981 

PERCEIT  OCCURRENCE  FREQUENCT  OF  CEIL IN O^VIS IB IL ITT 


I  MAR  I  APR  I  MAY  |  JLM  |  JVL  |  AUG  |  SH>  |  OCT  |  NOV  |  DEC  |  ANN  |  TOR 


1  10 
1  10 


0  0 


APPROVED  FOR  POBLIC  RELEASES  DISTRIBUTION  IS  OHLUOTED 


24/ 


o  o  o  o  o  o 


A  H  S 

CLIMATIC  BRIEF 

October  1987 

Station  Naae:  EAKER  (BLYTUEVILLE)  AFB,  AR  Field  Elev:  255  ft 

Latitude/Longitude:  N35  5b  W089  57  Station  MSC:  723408 

Hoirly  Obs  POR:  Jul  77  to  Jui  87  Call  Sl0i:  KBYH 

Suoaary  of  Day  POR:  Sep  42  to  Dec  45 

Nov  55  to  May  58 

I^T  -  (KT  -6  Dec  59  to  Jun  87  Supersedes:  Jul  1983 

1  JAN  1  FEB  1  MAR  |  APR  |  MAY  |  JUH  |  JUL  |  AUG  |  SEP  |  OCT  (  NOV  |  DEC  |  ANN  |  TOR 

XTRM  MAX  TEMP 
MEAN  MAX  TEMP  “ 
MEAN  TEMP  ” 

MEAN  MIN  TEMP  “ 
XTRM  MIN  TEMP  “ 


D/W  TEMP  >_  95° F 
D/W  TEMP  ^  90°F 
D/W  TEMP  £  32°F 
D/W  TEMP  <  20°F 


VPR  PRESS  ("Hg)  .19  .17  .29  .32  .99  .62  .71 

MEAN  DEWPOINT  °F  25  31  39  97  58  65  69 

99.95%  WCPA  Ft  750  800  900  750  650  500  950 


MAX 

29hR  PRECIP 

MAX 

PRECIP 

MEAN  PRECIP 

MIN 

PRECIP 

D/W 

PRECIP  > 

.01 

D/W 

PRECIP  > 

.5" 

!MAX  29HR  SNFL  " 

MAX  SNFL  " 

MEAN  SNFL  " 

D/W  SNFL  >0.1"  1 

D/W  SNFL  ^1.5" 

MEAN  WND  DRCTN 
MEAN  WND  SPD  Kts 
MAX  WND  3PD»»  Kts 

.18 

.35 

32 

99 

800 

700 

78 

77 

r  rr 

- 

58 

9.1 

5.2 

11.9 

13.5 

9.5 

98.3 

.9 

.0 

1  0 

107 

■3 

■32 

MEAN  OLD  CVR  10th 
D/W  TSTORMS 
D/W  FOG  VSBT  <7ml 


Legend:  ANN  -  Annual  YOR  -  Yecira  of  record  POR  •  Period  of  record 

D/W  -  Mean  number  of  days  with...  WCPA  -  "Worst  case"  (maximum)  pressure  altitude 

@  -  Based  on  less  than  full  months  #  -  Less  than  0.5  day,  0.05  Inch,  or  0.5%,  as 
*»  -  Instanteineous  peak  winds  applicable. 

»  -  Data  not  available  $  -  Percentage  of  calm  winds  >  mean  direction 


REMARKS: 


Hurricanes/tropical  storms  observed  (1900-1985): 


JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

ANNUAL 

Within 

60  NM 

0/0 

0/0 

0/0 

0/0 

0/0 

0/0 

0/0 

Within 

120NM 

0/0 

0/0 

0/1 

0/1 

0/0 

0/0 

0/2 

Within 

290NM 

0/3 

0/0 

2/6 

0/5 

0/1 

0/1 

2/16 

APPROVED  POR  PUBLIC  RBLEASE;  DISTRIBUTION  IS  UNLIMITED 
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A  W  S 

CLIMATIC  BRIEF 
October  1 987 


00-02 

03-05 

CIG/V3BI  06-08 
09-1 1 

LESS  THAN  12-14 


1000/2 


Station  Name: 

EAKER  (BLYTHEVILLE)  AFB,  AR 

Field  Elev: 

255  ft 

Latitude/Longitude: 

N35  58  N089  57 

Station  HSC: 

723408 

Hourly  Oba  POR; 

Jul  77  to  Jui  87 

Call  SIS': 

KBYH 

SUHary  of  Day  PGR: 

Sep  N2  to  Dec  45 

Nov  55  to  May  58 

LST  -  01T  -6 

Dec  59  to  Jin  87 

Supersedes: 

Jul  1983 

00-02 

03-05 

CIG/VSBY  06-08 
09-11 

LESS  THAN  12-14 


PERCEITT  OCCURRENCE  FREQUENCY  OF  CEILDKVVISIBILirT 


I^T 

JAN 

00-02 

28 

03-05 

28 

CIG/V^Y 

06-08 

30 

33 

09-11 

29 

33 

LESS  THAN 

12-1  4 

28 

34 

15-17 

29 

28 

3000/3 

18-20 

26 

24 

21-23 

26 

26 

00-24 

28 

29 

00-02 

17 

16 

03-05 

18 

20 

CIG/VSBY 

06-08 

19 

23 

09-1 1 

20 

22 

LESS  THAN 

12-1  4 

19 

20 

15-17 

19 

17 

1500/3 

18-20 

16 

15 

21-23 

16 

14 

00-24 

18 

18 

JAN  I  FEB  I  MAR  I  APR  I  KAY  I  JIM  I  JUL  I  AUG  I  SEP  I  OCT  I  NOV  I  DEC  I  ANN  I  TOR 


APPROVED  FOR  PUBLIC  RBLEASEt  DISTRIBUTION  IS  (MLINITBD 
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OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  FT  SMITH,  AR  STATION  #:  723‘t'«0  ICAO  ID:  FSM 
LOCATION:  35°20'N,  9^‘‘22'V  ELEVATION  (FEET):  469  LST  -  GMT  -6 
PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  DEC  1985  PERIOD:  VARIED 


SOURCE 


NO 

.  JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1.  TEMPERATURE  (' 

^F) 

EXTREME  MAX 

1 

75 

81 

94 

88 

105 

101 

106 

104 

100 

94 

85 

77 

106 

MEAN  DLY  MAX 

1 

46 

54 

64 

73 

80 

87 

92 

92 

84 

75 

62 

52 

72 

MEAN 

1 

34 

40 

51 

60 

68 

76 

81 

80 

72 

61 

50 

40 

60 

MEAN  DLY  MIN 

1 

26 

31 

41 

49 

58 

66 

71 

70 

62 

50 

41 

31 

50 

EXTREME  MIN 

1 

-7 

-4 

12 

23 

39 

48 

56 

54 

37 

27 

9 

0 

-7 

#  DAYS  >  90 

1 

0 

0 

# 

0 

2 

11 

24 

22 

10 

2 

0 

0 

71 

#  DAYS  T  32 

1 

23 

16 

6 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

7 

17 

71 

#  DAYS  T  0 

1 

# 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

« 

2,  PRECIPITATION 

(INCHES) 

MAXIMUM 

ft 

» 

» 

• 

• 

» 

« 

• 

« 

» 

« 

« 

MEAN 

2 

2.9 

3.0 

3.1 

4.5 

5.1 

4.3 

2.6 

2.6 

3.7 

3.6 

3.0 

3.1 

41  .6 

MINIMUM 

ft 

ft 

» 

» 

» 

» 

» 

* 

« 

« 

• 

• 

» 

MAX  24  HR 

2 

5.^ 

5.6 

3.8 

5.0 

5.8 

8.6 

4.3 

5.1 

4.3 

5.9 

4.2 

6.4 

8.6 

#  DAYS  >0.01 

2 

8 

8 

9 

10 

11 

9 

8 

8 

7 

7 

7 

8 

100 

#  DAYS  To. 5 

ft 

ft 

» 

« 

• 

» 

• 

» 

» 

» 

• 

» 

• 

3.  SNOWFALL 

(INCHES) 

MEAN 

3 

2.7 

2.3 

0.5 

# 

# 

0 

0 

0 

0 

# 

0. 1 

0.6 

6.1 

MAXIMUM 

ft 

ft 

* 

» 

» 

» 

» 

« 

» 

• 

» 

« 

» 

MAX  24  HR 

ft 

ft 

» 

• 

» 

» 

» 

• 

• 

» 

» 

» 

« 

#  DAYS  >0.1 

1 

6 

4 

1 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

1  4 

#  DAYS  T1 .5 

ft 

ft 

» 

» 

» 

• 

» 

» 

» 

• 

» 

» 

4.  MEAN  RELATIVE 

HUMIDITY  (>) 

/  VAPOR  PRESSURE  ( 

IN  Hg) 

/  DEWPOINT 

(°F) 

RH  (06  LST) 

1 

80 

80 

78 

82 

87 

88 

89 

88 

88 

86 

83 

81 

84 

RH  (15  LST) 

1 

54 

51 

48 

45 

53 

53 

48 

47 

48 

44 

48 

52 

49 

VAPOR  PRESS 

1 

.15 

.18 

.25 

.34 

.49 

.63 

.71 

.67 

.56 

.38 

.26 

.49 

.40 

DEWPOINT 

1 

25 

30 

38 

46 

57 

65 

68 

67 

61 

49 

39 

30 

48 

5.  SURFACE  1 

WINDS 

(16  PT/KNOTS) 

/  99 

.95<  1 

HIGHEST 

PRESSURE  ALTITUDE 

(FEET) 

PVLG  DRCTN 
MEAN  SPEED 

1 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

(PVLG  DRCTN) 
MEAN  SPEED 

1 

8 

8 

9 

8 

7 

6 

6 

6 

6 

6 

7 

8 

8 

(ALL  OBS) 

1 

7 

7 

8 

8 

6 

5 

5 

5 

5 

6 

7 

7 

7 

MAX  (PK  GST) 

1 

35 

41 

49 

66 

50 

40 

40 

48 

40 

39 

52 

38 

66 

PRESSURE  ALT 

1 

1100 

1150 

1100 

1100 

1150 

800 

600 

600 

800 

850 

950 

950 

1150 

6.  MEAN  CLOUD  COVER  (EIGHTHS) 

/  THUNDERSTORMS  / 

FOG  / 

BLOWING  SAND  4  DUST  (BNBD) 

CLD  COVER 

1 

5 

5 

5 

5 

5 

4 

3 

4 

4 

4 

4 

5 

U 

DAYS  TSTMS 

1 

1 
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REMARKS:  »  =  DATA  NOT  AVAILABLE  #  -  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5  J,  AS 
APPLICABLE  $  -  t  CALM  >  PVLG  DRCTN 

t  =  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  HRS/DAY  OR  <  1 2  MONTH/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  JAN  73  "  DEC  8^ 

2.  TERMINAL  FORECASTING  REFERENCE  MANUAL  FO?  .''T  SMITH,  DEC  56,  POR  1921-1950 

3.  UNIFORM  SUMMARY  OF  SURFACE  WEATHER  OBSERVATIONS  1953-1963 


7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (J  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 


(CIG/VIS) 

<  3000/3 

STATUTE 

MILES  (MI) 

(SOURCE 

:  NO. 

1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

26 

21 

18 

1 1 

10 

4 

2 

3 

9 

10 

17 

22 

13 

03-05 

LST 

29 

27 

23 

14 

16 

9 

4 

6 

14 

14 

21 

25 

17 

06-08 

LST 

33 

33 

30 

19 

19 

12 

9 

15 

23 

22 

27 

30 

23 

09-1 1 

LS.- 

31 

31 

27 

15 

17 

10 

7 

5 

17 

18 

26 

30 

20 

12-14 

LST 

27 

25 

20 

13 

14 

6 

4 

2 

1 1 

13 

19 

26 

15 

15-17 

LST 

22 

21 

17 

9 

9 

2 

1 

1 

7 

9 

15 

22 

11 

18-20 

LST 

20 

19 

14 

9 

8 

2 

1 

1 

6 

7 

13 

21 

10 

21-23 

LST 

23 

18 

14 

9 
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2 

2 
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14 

20 

10 

ALL  HOURS 

26 

24 
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12 
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4 
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12 

17 
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8.  1 

FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

1500/3 

MI 

(SOURCE 

NO.  1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

UST 

15 

10 

9 

5 

5 

2 

1 

2 

5 

5 

8 

12 

7 

03-05 

LST 

18 

13 

1 1 

7 

10 

5 

3 

5 

9 

8 

11 

1 1 

9 

06-08 

UST 

20 

17 

14 

9 

12 

8 

7 

13 

18 

15 

1  4 

16 

14 

09-1 1 

LST 

20 

17 

12 

5 

17 

3 

3 

2 

9 

10 

12 

16 

9 

12-1  4 

UST 

15 

12 

8 

4 

3 

1 

2 

# 

4 

4 

8 

13 

6 

15-17 

LST 

1 1 

8 

6 

3 

4 

2 

1 

A 

3 

4 

6 

11 

5 
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LST 

11 

8 

5 

4 

4 

2 

1 

# 

2 

3 

5 

11 

5 
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LST 

12 

7 

6 

3 

4 

1 

1 

# 

3 

4 

7 

1 1 

5 
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15 

12 

9 

5 

6 

3 

2 

3 

7 

8 

12 

13 

7 

9.  % 

FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

1000/2 

MI 

(SOURCE 

NO.  1): 

JAN 
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MAR 

APR 

MAY 

J’JN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

10 

6 

5 

3 

3 

1 

1 

1 

4 

4 

6 

8 

4 

03-05 

LST 

12 

10 

8 

5 

6 

3 

2 

2 

6 

5 

8 

9 

6 

06-08 

UST 

15 

12 

9 

5 

7 

5 

3 

6 

1 1 

1 1 

9 

10 

8 

09-1 1 

LST 

15 

1 1 

7 

2 

7 

1 

1 

1 

5 

7 

9 

1 1 

6 

12-14 

UST 

11 

6 

5 

1 

1 

1 

1 

# 

2 

2 

5 

9 

4 

15-17 

LST 

8 

5 

4 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

3 

9 

3 

18-20 

LST 

8 

5 

3 

2 
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1 

1 

# 

1 

2 

3 

7 

3 

21-23 

LST 

8 

4 

4 
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6 
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11 
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10.  J  FREQ  OF  CIG/VIS  <200/0.5  MI  (SOURCE  NO.  1): 
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OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY  SUPPLEMENT 


STATION:  FT  SMITH,  AR  STATION  #:  723440  ICAO  ID:  FSM 
LOCATION:  35®20'N,  94<>22'W  ELEVATION  (FEET):  469  LST  -  GMT  -6 
PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  DEC  1985  PERIOD:  VARIED 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (J  FREQ)  OF  THUNDERSTORKS : 
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2.  % 
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OF 

RAIN 
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3.  i 

FREQ 

OF 

SNOW 

AND/OR 

ICE 

PELLETS 

: 
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4.  t 

FREQ  OF 

SURFACE  WIND 

SPEEDS  > 

25  KNOTS 

(INCLUDING 

GUSTS ) 
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REMARKS:  »  =  DATA  NOT  AVAILABLE,  #  -  0.0  <  0,5,  MI  -  STATUTE  MILES 

t  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  l.E,,  <  2i(  HRS/DAY  OR  <  1 2  MONTHS/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  FOR  JAN  73  -  DEC  84 

2. 

3. 


5.  $  FREQ  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY  (CIG/VIS)  <  800/2  MI: 
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DEC 
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LST 
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# 

1 

3 

3 

6 

8 

4 

03-05 

LST 

1 1 

9 

7 

4 

5 

3 

1 

2 

6 

5 

7 

9 

6 

06-08 

LST 

14 

11 

8 

5 

6 

4 

3 

6 

1 1 

10 

8 

9 

8 

09-1 1 

LST 

14 

9 

5 

1 

4 

1 

1 

1 

4 

6 

7 

10 

5 

1  2-14 
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9 

5 

3 

1 

1 

1 

1 

# 

2 

2 

4 

9 

3 

15-17 

LST 

7 

4 

3 

1 

1 

1 

# 

# 

1 

2 

3 

8 

3 

18-20 

LST 

7 

4 

3 

2 

1 

1 

* 

# 

1 

2 

3 

7 

3 

21-23 

LST 

7 

4 

3 

1 

2 

1 

It 

2 

2 

4 

5 

3 

ALL  HOURS 

10 

6 

5 

2 

3 

1 

1 

1 
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5 

8 
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4 

6.  $ 

FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

500/1 , 

.5  MI: 
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DEC 
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2 
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5 

2 

03-05 

LST 

8 

6 

5 

2 

4 

2 

1 

2 

4 

4 

4 

6 

4 

06-08 

LST 

n 

8 

5 

2 

3 

3 

2 

3 

8 

9 

6 

7 

6 

09-11 

LST 

1 1 

6 

1 

1 

3 

1 

1 

2 

4 

4 

7 

3 

1  2-1  4 

LST 

7 

3 

1 

It 

0 

0 

# 

# 

1 

1 

1 

5 

2 

15-17 

LST 

4 

2 

1 

1 

# 

» 

# 

# 

# 

1 

2 

5 

1 

18-20 

LST 

4 

2 

1 

it 

# 

# 

It 

« 

# 

1 

2 

5 

1 

21-23 

LST 

5 

3 

1 

0 

1 

« 

It 

» 

1 

1 

2 

4 

1 

ALL  HOURS 

7 

4 

2 

1 

1 

1 

It 

1 

2 

4 

5 

5 

3 

7.  * 

FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

300/1 

MI; 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

4 

1 

1 

It 

1 

It 

0 

# 

1 

2 

1 

3 

1 

03-05 

LST 

5 

4 

2 

1 

2 

1 

# 

# 

3 

3 

2 

3 

2 

06-08 

LST 

7 

6 

3 

1 

2 

1 

1 

2 

5 

6 

4 

4 

3 

09-11 

LST 

7 

4 

1 

0 

It 

It 

It 

0 

It 

2 

2 

2 

2 

12-14 

LST 
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# 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

0 

1 

f 

15-17 

LST 

2 

1 

1 

0 

It 

It 

# 

0 

# 

# 

# 

1 

« 

18-20 

LST 

2 

1 

1 

0 

0 

It 

0 

# 

0 

# 

» 

2 

1 

21-23 
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3 

1 

1 

0 

0 

it 

0 

0 

It 

It 

1 

2 

1 

ALL  HOURS 

4 

2 

1 

# 

1 

it 

It 

# 

1 

3 

3 

2 
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8.  1 

FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

100/0. 

,25  MI: 
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1 

1 

# 

It 
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1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 
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LST 

# 

0 

It 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

18-20 
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it 

0 

» 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

21  -23 

LST 

1 

0 

It 

0 

0 

It 

0 

0 

0 

0 

0 

» 

# 

ALL  HOURS 

1 

1 

1 

0 

It 

It 

It 

It 

# 

1 

1 

1 

# 
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0A66Crr/S«N  tCVAAOIlVO  CA 
N)«  S2  tflu  «7 


OCtlOD 

iLfV 


JAH  I 

StI  f 


STN  LTM: 
M5C  NO: 


OAC 

72SI1S 


ROSSMO  PDR 

K1U.Y  0»S:  JIUI  7i  -  OCC  il 
OAILT  OBSt  JAN  49  •  SIT  11 
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JAN  as  ry  ol'A 

USAf CTAC/AWS/MAC 


STATIOM  NAME:  COttAeOS  AFB  CA 
LOCATION;  N3«  S«  MUT  S2 


:..i-*ATic  e»iCF 
FOR  LINITCD 
OuTY  stations 


CAUTION:  MEANS  AND  tlTRENCS  BCLOw  ARE 
ONLY  FOR  the  HOURS  OSOO  -  2100  LST 
PERIOD  OF  RECORD:  SEP  TN'AUG  BN 


TEMPERATURES  I  RELATIVE  YAPOR  OEn  PRESS  SURFACE  MINOS  NO 
I  DAILY  MEAN  HUMIDITY  PRESS  PT  ALT  PVLG |AV6  ^IGH  :EIL- 

:  HIGH  AYG  LOW  t  LST  IlNSI  FEET  OCTN  |  1  ING 

I  iFI  IF .  u8  I  IS  n6  (FI  9R.99t  IbPT  HTS  NTS  (»l 


ST  1  NS  I  iJ  73  T  “S 
bl  I  N9  }b  71  39 
63  I  52  NO  bS  ,  38 
70  '  S7  [  NN  I  sal  2"9 
8C  bb  I  S2  N8  ,  23 


16 

29 

2600 

17 

31 

2650 

16 

32 

2700 

19 

33 

2600 

22 

37 

2600 

29 

39 

2550 

8  W  N 

tUSk  6 

8MS* _ 8 

USH  9 
USM  10 


ClEVATIOH:  2302  FT  STATION  10:  CON 
_ ESTi  «8 _ HSC  I  723810 _ 

THE  AVAILABLE  SUMMARY  OF  DAY  DATA  FOR  ThIS  STATION  WERE  INSUFFICIENT 
FOR  any  meaningful  SUMH AR I Z AT  I 6n ;  THEY  MERE  THEREFORE  SUPPLCMENTEO  By 
DATA  FROM  OTHER  SOURCES  AND  COMBINED  BY  A  CLlNATOLOGIST 

■ - IJAH  IHB  |HAB  HFR  |NAT  lJUH  IJOT.  |  AUG  |  SIP  |OCT  |WOV  |DIC  HHW  ITHS 

YCMPERATUfltS  '  I  '  r  1 

Ext  NAX  (FI  83  61  67  97  lOS  112  113  112  109  99  87  77  1131  92 

NEAN  4F>  NN  N8  52  58  68  75  82  81  7N  63  SI  99  j  62 j  92 

Ext  NIN  (f 1  •  19  19  27  I  35  91  97  97  39  20  13  7  9  1  92 

FWXTFmTTWl - 1“^ - \ - ] - 1 1 — ^ - 1 1 

max  29-MOUR  2.7  2.5  3.9  1.2 Iq.6  0«9  {o.9  0.9  1.2  1.3  1.5  1.6  3.9  I  92 
MAX  NON  (INSI  5.5  9.N  2.3|l.6|  .7  .9  1  •$  1.8  1.9  1.7  3.5  '3.7  :  16  I  92 


!  •>  i  5  S 

Jii  0 

o l3~  ais” 

K  1  a  =  a  vt ,  a  S 


93164  |U  !25  I  2.4l5^2l  ^ 


FEB  88!65  l45  j30 

MAR  88  66  [46  ;32 

APR  101  69  49  [33 

MAY  ICl  72  ;  52  ^39 

JUN  103  76  '56  '44 

JUL  103  132  *60  '48 

AUG  102  i82  '61  47 
t  f  * 
SEP  116  j82  ^59 

OCT  108  77  55  :38 

NOV  I  97  *71  '49  -35 

DEC  93  166  146  30 


1.9,2.5|  0 
1.3  2.2^0 
0.2  0.5  0 
Oa  0.3  0 
#  To.3  :  0 
0.l]o.7j  0 
0.2fl.2|  0 
0.3I0.7'  0 
1.5  |2. 8'  0 
1.9I2.4  0 


GENEKAL  OIURNAl.  SHIFT  OF  WIND  OIRECTIOHi 

NIGHT  ELI,  TO  FORENOON  SLI,  TO  AmsnOH  WU. 

SWOS  (NAinf)  POHi  KRLY  AND  DAILY  OBS:  4503-6712. 

~ -  :T5ATA  not  AVAILABLE.  »LESS  0,5  DAY.  0.5  OR  0.05  INCH,  Oft  0.5~f«CENT  Ct)  AS  ‘PO'  iCAL'l'.  . 


flying  WEATHER  (%FREO)  HOURS  (LST)  JAN  FEB  (AAR  1  APR  I  MAY  |  JUN  I  JUL  I  AUG  1  SEP  !  OCT  NOv 


CIG 

lass  than 
3000  feet 
ejid/or 
VSBY 

leaa  than 
3  miles 


CIG 

leas  than 
1500  feet 
and/or 
VSBY 

less  than 
3  miles 


CIG 

less  than 
1000  feet 
and/or 
VSBY 

less  than 

2  miles 


00-02 
03  -  05 
06  -  08 
09-11 
12  -  14 
15  -  17 
18  -  20 
a  -  23 

ALL  HOURS 
00-02 
_03  -  05 
06-08 
09  -  U 

12  -  U 
15  -  17 
18-20 
21  -  23 

AU  HOURS 
00-02 
03  -  05 
__06  -  08 
09-11 

15-2.7 

13  -  2D 

a  -  y 

ALL  BOORS 


I  22  26  -29  . 

23  26  yo 

,  22  _27.  .  Jl. 
a  24 

21  24  20 

22  ^  18 

I  23  22_  _20 

,  24  l24__.%- 

'.22  25  25 


_14  JL44_X6  ,  26  30  .-24 

_1L  _4.-  „  7_  ,  15  .  25  -20 
U  -2 _ l._.9..L19  I  21 

»>  A  a  17  I  Dn 


42 

25 

18 

16 

19 

30 

.??_ 

' 

30 

33 

30 

15 

11 

10 

12 

a 

OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  FORT  HUNTER  LIGGETT,  CA  STATION  # :  ^239^^  ICAO  ID: 

LOCATION:  36°00'N,  121“19'W  ELEVATION  (FEET):  1050  LST  =  GMT  -8 

PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  JAN  1986  PERIOD:  VARIED 


SOURCE 


NO. 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1 ,  TEMPERATURE 

(° 

F) 

EXTREME  MAX 

«1 

75 

73 

82 

95 

97 

102 

108 

105 

104 

105 

88 

80 

108 

MEAN  DLY  MAX 

2 

58 

61 

63 

68 

78 

85 

93 

93 

87 

77 

65 

58 

74 

MEAN 

01 

49 

53 

54 

59 

65 

72 

79 

75 

73 

65 

56 

50 

63 

MEAN  DLY  MIN 

2 

35 

37 

37 

33 

43 

49 

52 

52 

49 

44 

39 

35 

43 

EXTREME  MIN 

01 

23 

23 

29 

28 

32 

34 

42 

39 

37 

31 

23 

13 

18 

#  DAYS  >  90 

01 

0 

0 

0 

It 

2 

6 

14 

8 

8 

1 

0 

0 

39 

#  DAYS  T  32 

01 

8 

4 

2 

1 

if 

0 

0 

0 

0 

1 

4 

7 

27 

it  DAYS  7  0 

01 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2.  PRECIPITATION 

(INCHES) 

MAXIMUM 

3 

2.3 

1.3 

4.8 

3.8 

0 

0 

0.1 

0. 1 

It 

1.6 

10.4 

4.2 

10.4 

MEAN 

3 

1.8 

0.9 

2.6 

2.2 

0 

0 

0.1 

0.1 

it 

0.8 

6.5 

4.0 

18.8 

MINIMUM 

3 

1.3 

0.7 

0.1 

0.1 

0 

0 

0.1 

0. 1 

it 

« 

2.6 

3.7 

0 

MAX  24  HR 

» 

* 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

* 

« 

» 

« 

if  DAYS  W/PRECIP 

01 

7 

7 

10 

u 

1 

i 

1 

1 

1 

5 

4 

43 

3.  SNOWFALL  (INCHES) 

MEAN 

« 

* 

» 

» 

» 

» 

« 

» 

* 

K 

MAXIMUM 

» 

» 

« 

« 

» 

* 

* 

» 

« 

« 

MAX  24  HR 
#  DAYS 

* 

» 

* 

» 

» 

» 

» 

• 

« 

* 

* 

W/SNOWFALL 

01 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4.  MEAN  RELATIVE  i 

HUMIDITY  (?) 

/  VAPOR  PRESSURE 

(IN  Hg) 

/  DEWPOINT 

(°F) 

RH  (06  LST) 

2 

95 

95 

94 

93 

85 

84 

69 

70 

77 

81 

92 

93 

86 

RH  (15  LST) 

2 

51 

50 

48 

41 

35 

32 

25 

25 

28 

33 

45 

53 

39 

VAPOR  PRESS 

01 

.25 

.27 

.28 

.28 

.32 

.36 

.38 

.39 

.37 

.31 

.28 

.26 

.32 

DEWPOINT 

01 

39 

42 

43 

43 

46 

49 

51 

52 

50 

45 

42 

40 

45 

5.  SURFACE  WINDS 

(16  PT/KNOTS) 

/  99, 

.95$  HIGHEST 

PRESSURE  ALTITUDE 

(FEET 

) 

PVLG  DRCTN 

MEAN  SPEED 

01 

$S 

$S 

$S 

$S 

$S 

$S 

$S 

$S 

$S 

$S 

$S 

$S 

$S 

(PVLG  DRCTN) 
MEAN  SPEED 

01 

3 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

(ALL  OBS) 

01 

3 

3 

4 

3 

3 

.  3 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

3 

MAX  (PK  GST) 

01 

28 

40 

31 

24 

21 

16 

19 

18 

22 

20 

30 

47 

47 

PRESSURE  ALT 

01 

1700 

1400 

1600 

1300 

1250 

1250 

1250 

1  200 

1  350 

1 1  00 

1700 

1  350 

1700 

6.  MEAN  CLOUD 

COVER  (EIGHTHS) 

/  THUNDER.STORMS  / 

FOG  / 

BLOWING  SAND 

1  &  DUST  (BNBD) 

CLD  COVER 

01 

4 

6 

6 

4 

3 

2 

1 

2 

2 

3 

5 

4 

3 

DAYS  TSTMS 

01 

0 

1 

1 

1 

0 

0 

# 

1 

# 

0 

# 

0 

4 

DAYS  FOG  <7 

01 

4 

5 

4 

2 

4 

2 

1 

2 

1 

1 

3 

5 

32 

DAYS  BNBD  <7 

01 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

281 


REMARKS:  *  =  DATA  NOT  AVAILABLE  #  =  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0,05  INCH,  OR  0.5  J,  AS 
APPLICABLE  $  =  J  CALM  >  PVLG  DRCTN 

<t  =  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  2^)  HRS/DAY  OR  <  1 2  MONTH/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  MAR  79-OCT  85,  HOURLY  0600-1600  LST 

2.  CLIMATE  STUDY,  FORT  HUNTER  LIGGETT  CA  1964-1977,  HOURLY  0000-2400  LST 

3.  RUSSWO  JUL  64  -  APR  67 


7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  i%  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 


(CIG/VIS) 

<  3000/3 

STATUTE 

MILES 

(MI) 

(SOURCE 

NO. 

1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

» 

» 

» 

» 

• 

« 

* 

it 

* 

it 

03-05 

LST 

* 

« 

N 

« 

« 

» 

« 

« 

« 

If 

M 

06-08 

LST 

28 

27 

28 

17 

21 

15 

7 

10 

8 

7 

12 

21 

17 

09-11 

LST 

22 

24 

27 

1 1 

8 

2 

5 

H 

2 

5 

9 

20 

12 

12-14 

UST 

21 

16 

26 

1 1 

5 

# 

2 

# 

2 

3 

11 

13 

9 

15-17 

LST 

19 

16 

24 

12 

4 

0 

1 

0 

2 

5 

12 

7 

9 

18-20 

UST 

* 

» 

» 

« 

• 

« 

a 

« 

it 

u 

21-23 

UST 

* 

» 

» 

» 

It 

it 

it 

it 

it 

ALL  HOURS 

» 

* 

* 

* 

» 

» 

» 

it 

it 

it 

a 

8.  J 

FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

1500/3 

MI 

(SOURCE 

NO. 

1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

UST 

» 

» 

It 

It 

It 

it 

it 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

03-05 

UST 

» 

It 

It 

It 

* 

it 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

06-08 

UST 

13 

19 

16 

10 

13 

10 

5 

8 

6 

4 

9 

17 

n 

09-11 

LST 

13 

17 

11 

4 

2 

1 

3 

3 

1 

1 

7 

15 

7 

12-14 

UST 

10 

10 

5 

2 

0 

0 

1 

# 

1 

1 

5 

6 

3 

15-17 

LST 

10 

7 

4 

1 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

7 

6 

3 

18-20 

UST 

» 

» 

> 

It 

It 

It 

n 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

21-23 

LST 

« 

» 

» 

It 

It 

It 

it 

it 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ALL  HOURS 

» 

* 

« 

It 

It 

It 

it 

it 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

9.  i 

FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

1000/2 

MI 

(SOURCE 

NO. 

1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

UST 

» 

• 

» 

» 

it 

it 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

03-05 

UST 

* 

It 

It 

It 

it 

it 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

06-08 

UST 

12 

17 

14 

6 

12 

7 

3 

6 

3 

2 

9 

15 

9 

09-1 1 

LST 

1  0 

15 

7 

1 

1 

# 

2 

1 

# 

# 

6 

13 

4 

12-14 

UST 

6 

5 

1 

# 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

4 

5 

2 

15-17 

UST 

6 

6 

1 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

5 

5 

2 

18-20 

UST 

» 

« 

» 

« 

• 

It 

» 

it 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

21-23 

LST 

» 

* 

» 

» 

» 

It 

it 

it 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ALL  HOURS 

* 

» 

» 

« 

» 

» 

it 

it 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

10.  1 

;  FREQ  OF 

CIG/VIS 

<200/0, 

5  MI 

(SOURCE 

NO. 

1) 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

UST 

» 

» 

* 

It 

» 

It 

it 

it 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

03-05 

UST 

« 

« 

* 

» 

It 

» 

it 

it 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

06-08 

UST 

3 

7 

6 

2 

2 

0 

0 

0 

1 

0 

3 

8 

3 

09-11 

LST 

3 

2 

If 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

6 

1 

12-14 

UST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

# 

15-17 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

18-20 

UST 

» 

» 

It 

» 

It 

It 

it 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

21-23 

UST 

* 

It 

It 

* 

It 

« 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ALL  HOURS 

* 

» 

It 

• 

It 

* 

it 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ecr-jwl-6 


262 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY  SUPPLEMENT 


STATION:  FORT  HUNTER  LIGGETT,  CA 

LOCATION:  36°00"N,  121°19'W 
PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  JAN  1986 


STATION  #:  72391  ^4  ICAO  ID: 

ELEVATION  (FEET):  1050  UST  -  GMT  -8 

PERIOD:  VARIED 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (J  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

« 

» 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

03-05 

UST 

• 

» 

n 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

06-08 

UST 

0 

1 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

# 

09-’  1 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

1 

0 

0 

0 

0 

1  2-1  M 

UST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1  5-17 

LST 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

c 

# 

18-20 

UST 

> 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

21-23 

LST 

« 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ALL  HOURS 

* 

« 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

2.  % 

FREQ 

OF 

RAIN 

AND/OR 

DRIZZLE: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

UST 

« 

X 

X 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

0  3-05 

LST 

* 

X 

X 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

06-08 

UST 

1  3 

1  2 

13 

3 

1 

1 

2 

1 

2 

2 

8 

6 

5 

09-11 

LST 

1 1 

12 

15 

4 

1 

# 

1 

1 

2 

2 

5 

7 

5 

1  2-1  M 

LST 

1  3 

1  0 

17 

6 

I? 

0 

1 

1 

2 

1 

10 

7 

6 

15-17 

LST 

1 11 

10 

16 

8 

2 

0 

1 

0 

3 

2 

13 

7 

6 

18-20 

UST 

• 

X 

X 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

21-23 

LST 

» 

X 

X 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ALL  HOURS 

* 

X 

X 

X 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

3.  % 

FREQ 

OF 

SNOW 

AND/OR 

ICE 

PELLETS 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LjST 

♦ 

» 

X 

X 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

03-05 

UST 

» 

X 

X 

X 

ft 

ft 

y 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

06-08 

UST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

09-" 

^^ST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1  2-’ 

U1T 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

'  5  -  ’  7 

:.ST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1  3-20 

UST 

» 

X 

X 

X 

ft 

ft 

X 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

-  7 

LST 

♦ 

X 

X 

X 

ft 

ft 

X 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

a;.l  hours 

» 

X 

X 

X 

ft 

ft 

X 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

.  %  FREQ  OF  SURFACE  WIND 

SPEEDS  > 

25  KNOTS 

(INCLUDING 

GUSTS ) 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

T  * 

ft 

ft 

ft 

X 

ft 

ft 

X 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

l::t  * 

ft 

ft 

ft 

X 

ft 

ft 

X 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

^  .r  0  Q 

// 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

LST  0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

"'■*  ’  ^  LJT  0 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

n 

1 

IL'T  ? 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

a 

^ LJT  * 

ft 

ft 

ft 

X 

ft 

ft 

X 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

X 

ft 

ft 

X 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

!.L  LiCL'R:'  ♦ 

ft 

ft 

ft 

X 

ft 

ft 

X 

• 

ft 

ft 

ft 

ft 
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RFMARKS:  *  =  DATA  NOT  AVAILABLE,  #  =  0.0  <  0.5,  MI  -  STATUTE  MILES 

<t  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E,,  <  2U  HRS/DAY  OR  <  1 2  MONTHS/YEAR 

SOURCE(S);  1.  bSAFETAC  DATSAV  FOR  MAR  79  -  OCT  85,  HOURLY  O6OO-I6OO  UST 

2. 


5.  * 

FREQ 

OF 

CEILING  AND/OR 

VISIBILITY  (CIG/VIS) 

<  8O0/2  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

» 

* 

» 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

03-05 

LST 

* 

« 

It 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

06-08 

UST 

10 

17 

14 

5 

10 

6 

2 

5 

2 

2 

9 

15 

7 

09-1 1 

LST 

9 

in 

7 

1 

# 

0 

1 

1 

# 

# 

6 

12 

4 

1  2-1 14 

UST 

5 

n 

1 

# 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

3 

5 

2 

15-17 

LST 

5 

5 

1 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

4 

5 

2 

18-20 

LST 

» 

It 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

21-23 

UST 

» 

It 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ALL  HOURS 

* 

» 

* 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

6.  i 

FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

500/1 

.5 

MI  : 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

UST 

» 

« 

« 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

03-05 

LST 

* 

Ik 

» 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

06-08 

UST 

6 

1  4 

10 

3 

7 

3 

1 

3 

2 

2 

8 

13 

6 

09-1 1 

LST 

7 

8 

4 

0 

0 

0 

1 

# 

0 

0 

5 

8 

3 

12-1  4 

UST 

3 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

4 

1 

15-17 

LST 

3 

3 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

1 

1 

18-20 

UST 

» 

It 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

21-23 

LST 

* 

» 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ALL  HOURS 

n 

> 

It 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

7.  i 

FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

300/1 

MI 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

UST 

* 

» 

> 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

03-05 

UST 

« 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

06-08 

UST 

5 

12 

9 

2 

4 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

11 

3 

09-1 1 

LST 

6 

5 

3 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

7 

2 

1  2-1  4 

UST 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

# 

# 

15-17 

LST 

1 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

0 

# 

18-20 

UST 

» 

» 

« 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

21-23 

LST 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ALL  HOURS 

» 

» 

« 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

8.  % 

FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

100/0 

.25 

MI  : 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

cn-02 

LST 

ft 

It 

It 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

03-05 

UST 

« 

ft 

» 

It 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

06-08 

UST 

1 

3 

2 

1 

2 

0 

0 

0 

# 

0 

0 

6 

1 

09-1 1 

UST 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

# 

12-14 

UST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1  5-17 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

18-20 

UST 

» 

ft 

» 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

21-23 

UST 

ft 

It 

It 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ALL  HOURS 

ft 

It 

» 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ECR-J«.-6a 
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mCPARCO  •¥  UUFtTAC 

FEBRUARY  1981 


STN  LTtS 
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STATION  NAME 
LOCATION 


FRESNO  AIR  TERMINAL  CA 
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53 

59 

63 

69 

75 

82 

86 

86 

84 

76 

63 

54 

71 

45 

MEAN  TEMP  ®F 

46 

51 

54 

58 

63 

69 

72 

72 

71 

64 

54 

47 

<^0 

45 

MEAN  MIN  TEMP  =E 

38 

42 

44 

47 

51 

55 

57 

57 

57 

52 

45 

39 

49 

45 

XTRM  MIN  TEMP  °F 

19 

29 

28 

30 

34 

42 

49 

48 

45 

35 

26 

22 

19 

45 

D/W  TEMP  >  gS'F 

0 

0 

0 

# 

1 

4 

5 

5 

4 

1 

0 

0 

20 

45 

D/W  TEMP  >  85°F 

0 

0 

# 

1 

5 

10 

18 

16 

14 

5 

# 

0 

69 

45 

D/W  TEMP  <  40°  F 

18 

9 

5 

2 

# 

0 

0 

0 

0 

# 

6 

16 

56 

45 

D/W  TEMP  _<  32°F 

6 

1 

* 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

5 

45 

VAPOR  PRESS  "Hg 

.24 

.26 

.28 

.29 

.31 

.35 

.38 

.39 

.36 

.32 

.26 

.23 

.30 

10 

MEAN  DEWPOINT  °F 

39 

41 

43 

44 

46 

49 

51 

52 

50 

47 

41 

38 

45 

10 

99.95t  WCPA  Ft 

450 

500 

500 

350 

350 

350 

350 

350 

400 

350 

450 

400 

500 

10 

MEAN  RH  07  LST  % 

83 

76 

74 

70 

64 

64 

67 

70 

69 

72 

73 

79 

72 

10 

MEAN  RH  13  LST  * 

71 

60 

58 

49 

39 

36 

35 

37 

36 

43 

54 

67 

49 

10 

MAX  24HR  PRECIP  " 

4.8 

2.6 

1.8 

2.7 

1 .0 

.8 

.5 

.2 

2.8 

3.0 

3.0 

2.4 

4.8 

45 

MAX  PRECIP  " 

9.2 

10.2 

9.2 

4.4 

1.7 

1.2 

.5 

.6 

2.8 

4.7 

7.4 

11.9 

39.0 

45 

MEAN  PRECIP  ’’ 

3.8 

2.9 

2.4 

1  . 1 

.3 

.1 

# 

# 

.2 

1  .0 

2.6 

3.1 

17.5 

45 

MIN  PRECIP  " 

.2 

# 

.1 

# 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

.0 

# 

.1 

5.2 

45 

D/W  PRECIP  >  .01" 

9 

8 

8 

5 

2 

1 

# 

# 

1 

3 

7 

9 

53 

45 

D/W  PRECIP  >_  .5" 

3 

2 

2 

1 

# 

# 

0 

0 

# 

1 

2 

2 

13 

45 

MAX  24HR  SNFL  " 

2 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

2 

42 

MAX  SNFL  " 

2 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

42 

MEAN  SNFL  " 

# 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

# 

42 

D/W  SNFL  >  .1  " 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

* 

42 

D/W  SNFL  >_  1  ;5" 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

42 

MEAN  WND  DRCTN 

$N 

$N 

wsw 

WSW 

wsw 

sw 

sw 

wsw 

sw 

sw 

$N 

$N 

SW 

10 

MEAN  WND  SPD  Kts 

5 

6 

6 

7 

10 

12 

12 

12 

9 

6 

5 

5 

8 

10 

MAX  WND  SPD»»  Kts 

60 

65 

58 

53 

46 

47 

46 

45 

47 

51 

54 

54 

65 

10 

MEAN  CLD  CVR  10th 

7 

6 

6 

5 

4 

3 

3 

3 

3 

4 

6 

7 

5 

10 

D/W  TSTORMS 

# 

# 

1 

1 

# 

# 

# 

# 

# 

1 

# 

# 

3 

42 

D/W  FOG  VSBI  <7mi 

21 

14 

7 

3 

1 

# 

* 

1 

2 

7 

15 

21 

92 

42 

Legend:  ANN  -  Annual 

D/W  -  Mean  number  of 

YOR 

days 

-  Years  of 
<lth,.. 

'eoord 
<CPA  - 

"Worst 

POR  -  Period 
case"  (maximum) 

of  record 
pressure  altitude 

@  -  Based  on 

leas 

.han  full  months 

«  . 

Less 

than  0 

5  day 

0.05 

inch, 

or  0.! 

)%,  as 

»*  -  Instantaneous  peak  winds 
*  .  Data  not  available 

$  • 

applicable. 

Percentage 

)f  calm  wind! 

>_  mean  direction 

REMARKS:  Hurricane/tropical  storm  data  not  available  at  this  time!  to  be  furnished  later. 


APPROTKD  FOR  PUBLIC  RELEASE!  DISTRIBUTION  IS  WLDOTED 
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A  H  S 

Station  Naae: 

TRAVIS  AFB  CA 

Field  Eler: 

62  ft 

CLIMATIC  BRIEF 

Lat 1 t ude/Longl tude : 

N38  16  W121  56 

Station  NSC: 

745160 

Hourly  Obs  PGR: 

Mar  T8  to* Feb  88 

Call  Sign: 

KSUO 

Jme  1988 

SuMary  of  Day  PGR: 
LST  -  (MT  -8 

Aug  43  to  Feb  88 

Supersedes : 

Dec  1983 

PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  OF  CEILDiG/VISIBILITY 

1000/2 


MAR  I  APR  I  MAY  I  JIM  I  JUL  I  AUG  I  SEP  I  OCT  I  NO?  I  DEC  I  AMlf  I  TOR 


00-02 

03-05 

CIG/VSBY  06-08 
09-11 

LESS  THAN  12-1*1 


APPROfED  rat  PUBLIC  RELBASS;  DISTUBOTION  IS  UBLINrrBD 
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A  H  S 

CLIMATIC  BRIEF 
January  1988 


XTRM  MAX  TEMP  ° 
MEAN  MAX  TEMP  » 
MEAN  TEMP  ® 

MEAN  MIN  TEMP  » 
XTRM  MIN  TEMP  ° 

D/W  TEMP  90*’ F 
D/W  TEMP  >_  80'>F 
D/W  TEMP  _<  32° F 
D/W  TEMP  <  0°F 


Station  Naae:  BUCKLEY  AIKS  00 

Latltude/Longltude:  N39  43  H104  45 
Hoirly  Ots  FOR:  Sep  77  to  Aug  87 

Suaiary  of  Day  FOR:  Mar  61  to  Aug  87 
LST  -  GKT  -7 


Field  Eley:  5,663  ft 
Station  MSC:  724695 
Call  SI91:  KBKF 


-7  Supersedes:  Sep  1983 


I  MAR  I  AFR  I  MAY  I  JIM  I  JUL  I  AUG  I  SH>  I  OCT  I  NOV  I  DEC  I  ANN  I  TOR 


0  0  0 

0  0# 
28  24  24 

3  1  # 


VPR  PRESS  ("Hg)  .08  .10  .12  .15  .21  .28  .32  .32 

MEAN  DEWPOINT  °F  14  18  22  27  36  43  47  47 

99.95*  WCPA  Ft  6250  6200  6350  6250  61  50  5950  5800  5800 


MAX  24HR  PRECIP  " 
MAX  PRECIP  " 
MEAN  PRECIP  " 
MIN  PRECIP  " 
D/W  PRECIP  >_  .01" 
D/W  PRECIP  >_  .5" 


MAX  24HR  3NFL 
MAX  SNFL  " 

MEAN  SNFL  " 

D/W  SNFL  >.  .1" 

D/W  SNFL  ^  1  ;5" 


MEAN  WND  DRCTN 
MEAN  WND  SPD  Kta 
MAX  WND  SPD*»  Kta 


MEAN  CLD  CVR  1 0th 
D/W  TSTORMS 
D/W  FOG  VSBY  <7inl 


63 

45 

59 

38 

62 

41 

56 

34 

2.2 

2.6 

3.8 

3.7 

4.4 

3.1 

6.2 

6.5 

1.2 

1.5 

2.8 

2.1 

.3 

# 

.1 

# 

8 

7 

10 

8 

# 

1 

2 

1 

19 

16 

13 

# 

36 

18 

15 

# 

12 

7 

2 

# 

7 

3 

1 

# 

3 

1 

# 

0 

0  21  27 

0  83  27 

27  147  27 

2  6  27 


.23  .15  .11  .09  .17  10 

38  28  20  15  30  10 

6000  61  00  6250  6250  6150  10 


55  57 

29 


62 

61 

59 

41 

47 

39 

1.0 

1.9 

4.0 

2.4 

2.5 

6.8 

.8 

.5 

16.3 

.2 

# 

# 

5 

5 

82 

# 

# 

7 

13 

19 

19 

26 

23 

42 

8 

6 

53 

4 

4 

32 

2 

1 

10 

3 

5 

5 

6 

5 

6 

51 

58 

69 

6 

6 

6 

# 

0 

49 

67  27 


Legend:  ANN  -  Annual  YOR  -  Yeara  of  record  POR  -  Period  of  record 

D/W  -  Mean  number  of  days  with...  WCPA  »  "Worat  case"  (maximum)  pressure  altitude 

@  -  Baaed  on  leaa  than  full  montha  #  »  Less  than  0.5  day,  0.05  inch,  or  0.5>,  as 
••  -  Instantaneous  peak  winds  applicable. 

•  -  Data  not  available  $  »  Percentage  cf  calm  winds  >  mean  direction 


REMARKS: 


AFFROTED  FOR  FtBLIC  REISASE;  DISTRIBUTIOR  IS  UNLIMITED 
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A  H  S 

CLIMATIC  BRIEF 
January  1988 


Station  Name:  BUCKLET  ANGB  00 

Latltude/Longltude:  N39  43  U104  45 
Hourly  Obs  FOR:  Sep  77  to' Aug  87 

SuHary  of  Day  PGR:  Mar  61  to  Aug  67 
LST  -  CMT  -7 


Field  Elev:  5,663  ft 
Station  MSC:  724695 
Cali  Sign:  KBKF 

Supersedes:  Sep  1983 


PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  OF  CEILDIG/VISIBILITY 


1500/3 


1000/2 


j200/‘4 


LST  I  JAN  I  FEB  |  MAR  |  APR  |  MAY  |  JIM  |  JUL  |  AUG  |  SEP  |  OCT  |  NOV  |  DEC  |  ANN  |  YOR 


joo-ro 
03-05 
'SPY  06-08 
C9-!  1 
THAN  12-14 
19-17 
'3  15-20 

21-23 

00-24 

00-02 
L3-05 
MBY  06-08 
09-1  1 
THAN  12-14 
15-1  I 
'3  18-20 

21-23 
00-24 


00-02 

03-05 

lor  o.  VSBY  06-08 
j  09-11 

■LEIOSTHAN  12-14 
15-lV 

10C0/2  18-20 

21-23 

00-24 


00-02 

03-05 

CI'./VSBY  06-08 
09-1  1 

LESS  THAN  1  2-'  4 
15-17 

200/‘4  18-20 
21-23 
00-24 


7 

7 

7 

10 

1  0 

10 

8 

7 

7 

5 

5 

5 

6 

5 

6 

6 

7 

7 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

f 

1 

# 

1 

0 
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# 

1 
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1 

A 

1  OCT 

NOV  1 

8 

16 
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15 

1 1 

15 

10 

14 

10 

1  2 

9 

12 

9 

1  4 

9 

15 

9 

1  4 

10 
1  1 
13 
10 
9 
8 
9 
9 

10  10 


1  3 

1  1 

13 

1  1 

1  3 

1  2 

12 

1  1 

10 

9 

9 

9 

1 1 

10 

12 

10 

1  2 

1  0 

1 1 

1  0 

12 

■  9 

1  1 

1 1 

10 

10 

8 

8 

7 

1  9 

19 

8 

H 

9 

1 

2 

2 

1 

2 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

1 

2 

2 

2 

2 

8  10 


1  I  1  0 


APPROVED  FGR  PUBLIC  REUASE;  DISTRIBUTION  IS  UMLIKITED 
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A  W  S 

Station  Name: 

FORT  CARSCN/BUTTS  AAF  00 

Field  Elev: 

5,871  ft 

CLIMATIC  BRIEF 

Lat  1  tude/Longl  tude 

:  N38  41  W104  46 

Station  NSC: 

724680 

Hoirly  Obs  POR: 

Aug  7T  to  Jul  87 

Call  Sign: 

KFCS 

LIMITED 

Summa’-y  of  Day  POR 

:  Aug  77  to  Jul  87 

Hoirs  Siumiarlzed: 

05-22  LST 

December  1987 

LST  -  orr  -7 

Supersedes : 

Jan  1976 

1  JAN  1  FEB  1  MAR  | 

APR  1  MAT  1  Jim  1  JUL  1  AUG  1 

1  SEP  1  OCT  1  NOV  1  DEC 

1  ANN  1  TOR 

MEAN  MAX  TEMP  "F 
MEAN  TEMP  ®F 
MEAN  MIN  TEMP  F 


VP R  PRESS  "Hg  .08  .10  .11  .14  .21  .29  .3*1  .36  .25  .16  .1  1  .09  .  17  10 

MEAN  DEW  POINT  “F  14  17  21  25  36  44  48  50  40  29  21  16  31  10 

99.95*  WCPA  Ft  6400  6450  6550  6500  6350  6150  5950  5950  6200  63OO  6450  6500  6350  1 0 


MEAN  WND  DRCTN 
MEAN  WND  SPD  Kts 
MAX  WND  SPD  Kta 


58 

58 

55  1 

43 

40 

33  1 

N 

N 

N 

6 

7 

8 

68 

63 

88 

62 

56 

55 

58 

55 

38 

33 

34 

39 

43 

N 

1  SSE 

!  ^ 

$N 

5 

6 

6 

'  5 

51 

50 

1  62 

60 

63  1 

1  70 

1  69 

1  67  1 

1  68 

57 

1  0 

38 

10 

N 

10 

6 

10 

88 

25 

1  63 

10 

SUPPLBfKOTAL  SUWMRy  OF  DAY  DATA  SECTION.  The  data  In  this  section  has  been  supplemented  by  data 
from  other  sources  and  combined  by  a  cliratologist  to  result  In  an  artificial  representation  of 
means  and  extremes.  Since  the  data  does  not  represent  true  means  and  extremes  (rs  for  a  24-hour, 
7-day  station),  It  should  be  considered  "Informational"  and  used  with  caution.  Note:  Values  with 
no  zeroes  following  their  decimal  points  have  been  romded. 


XTRM  MAX  TEMP  “F  72 
MEAN  TEMP  “F  31 

XTRM  MIN  TEMP  “F  -27 


MAX  24HR  PRECIP  " 
MAX  PRECIP 
MEAN  PRFCIP  " 
MIN  PRECIP 


MAX  24HR  SNTL 
MAX  SNFL 
MEAN  SNFL 
MIN  SNFL 


75  80 

3*1  39 

-18  -12 


99 

67 

33 

100 

.73 

42 

99 

70 

44 

95 

62 

25 

2.4 

5.5 

2.1 

6.6 

BHI 

2.0 

5.8 

2.2 

.3 

3.2 

1.1 

1.9 
•  .3 

1.3 
■  .1 

D/W  TSTORMS 
D/W  FOG 

D/W  MEAS  PRECIP 


76  100  25 

32  ■ 52  25 

-16  -28  25 


.9  2.9 

2.2  10. 
.3  1*1. 

#  # 


16  25 

31  25 

27  25 

0  25 


52  25 

43  25 

82  25 


Legend:  ANN  -  Annual  YOR  -  Years  of  record  POR  -  Period  of  record 

D/W  -  Meein  number  of  days  with...  WCPA  -  "Horst  case"  (maximum)  pressure  altitude 
@  -  Based  on  less  than  full  months  #  »  Less  than  0.5  day,  0.05  Inch,  or  0.5*,  as 

»»  a  Instantaneous  peak  winds  applicable. 

•  -  Data  not  available  $  -  Percentage  of  calm  winds  >  mean  direction 


REMARKS  : 


This  Is  a  "limited"  Climatic  Brief  because  Butts  AAF  Is  a  part-time  observing 
station,  open  only  from  0500  to  2200  LST  7  days  a  week. 


APPROTEO  POR  PUBLIC  RELEASE;  DISTBIBUTION  IS  CBLIMITED 


A  H  S 

Station  Naae: 

FORT  CARSOi/BUTTS  AAF  00 

Field  Eler: 

5.871  ft 

CLIMATIC  BRIEF 

Lat 1 1 ude/ Longl t  ude : 

N38  41  HI 04  46 

SUtlon  MSC: 

724680 

Hoirly  Obe  PGR: 

Aug  7T  to'Jul  87 

Call  SI91: 

KFCS 

LIMITED 

Stuaiary  of  Day  POR: 

Aug  77  to  Jul  87 

Hoirs  SuMarlaed: 

05-22  LST 

Deoeaber  1987 

LST  -  CMT  -7 

Su  perse  dea: 

Jar*  1976 

PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  OF  CEILnO/VISIBILITY 

LST  I  JAN  I  FCB  I  MAR  I  APR  I  MAY  |  JUi  |  JUL  |  ADC  |  SEP  |  OCT  |  NOV  |  DEC  |  ANN  |  TOR 


CIG/VSBY 


LESS  THAN 


3000/3 


CIG/VSBY 


LESS  THAN 


1500/3 


CIG/VSBY 


LESS  THAN 


1000/2 


CIG/VSBY 


LESS  THAN 


05-08 
09-11 
12-1 11 
15-17 
18-20 
21-22 

05-08 
09-1 1 
12-111 
15-17 
18-20 
21-22 

05-08 
09-11 
12-1  H 
15-17 
18-20 
21-22 

05-08 

09-11 

12-111 

15-17 

18-20 

21-22 


2 

2 

2 

1 

1 

# 

2 

1 

APPROVED  ra  PUBLIC  RELSASBi  DISTHBUTISR  IS  ORLINITED 
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MONTH 


TA  JUNTA  MUNI.  COLORADO 

PERI00a942-70B 

N  33  03  W  103  31 

ELEVATION:  4248  ft 

TEMPeRATURE^F)  PRECIPITATION  (in)  WIND  (KT) 


a  «i  ii*  si 

s  ^s  |S~  si 

a  u>  >h-|aS  Mm 


26  45  j  15  |-23 


swj  81  47 


MEAN  NUMBER  OF  DAYS 


231  23  231  23 


23.  ^}l  H 


‘highest  hourly  wind  speed  class  interval. 

Rlissun  POP-  HRT.Y  ORS-  NOV  42-nrN  4Sr  .rUN  4d-DE;:  S4.  DAILY  OBS:  JAN  46-DEC  70.  _  _  _ _ 

“  :  !T>ATA  NOT  AVAILABLE.  IILESS  THAN  0.5  DAY,  0.5  OR  0.05  INCH,  OR  0.5  PERCENT  (%)  AS  APPLICABLE. 


FLYING  WEATHER  (%FREO)i  HOURS  (LST)  JAN  ,  FEB  [MAR  1  APR  |  MAY  '  JUN  ,  JUL  |  AUG  j  SEP  lOCT  J  NCV  |  DEC  'ANN  EYR 
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PftCP4aED  iY  USAFCTAC 


STATION  NAME 
LOCATION 


A' i/COLCWAOO  SP»lNoS 

SJti  >*9 


SIP  AS 


PCCfOO 
iLfV 


SW  LTTlSr 
NSC  NOi 


RT.'SSWO  POR; 

HOCRLY  OBS:  APR  7S  -  MAR  05 
SUMMARY  OF  DAY  DATA:  SEP  42 


-  MAR  48.  JOL  48  -  MAR  85 


[wOTt  ^  DATA  WOT  available  g  <UiTS  <  UWITS  SHQWW  IN  M€A0iNG  •*  <N$TANTAI»iOU$FCAK  WUNDS  t  »  CALM  6RTR  %  PLVG  PRCTW _ S  BASED  OW  <  FULLMQWTHS 


CAV  ^iEQ  <  %) 

MRS  LST 

JAN 

FER 

MAR 

APR 

.AY 

^^BTSI 

3UL 

>fA 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

_ II! _ 

- 06-6f 

U 

1  7 

?0 

1  O 

9 

ll> 

12 

6 

03-05 

1  V 

It 

lb 

HfB 

Q 

^^PV^B 

10 

12 

IS 

CEILING  LESS 

06-08 

1  7 

ll 

■«,' 

16 

It 

in 

12 

13 

16 

THAN  MOO  FT 

OT-n 

11 

i: 

lb 

12 

7 

1 

1  3 

1  3 

AND  OR  VISIWLITV 

12-14 

U 

1  ^ 

li 

1C 

9 

1 1 

14 

LESS  THAN  3  tU 

15-17 

1  i 
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11 

to 

^^HBK 

7 
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iH 

1? 

ll 

1C 

8 

^Bf^B 

IS 

21-23 

1  7 

IL 

17 

I  3 

HfH 

^^Bb^B 

^BB^h 

9 

16 
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K 

11 

17 

1  ! 

BHP 
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7 

9 

l6 

n 

l5 

n 
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00-02 

^bp^^b 

11 

6 

9 

^^^■BBI 

03-05 

12 

» 

8 

IG 

CEILING  LESS 

06-08 

12 

^^IfK 

10 

11 

THAN  ISOO  FT 

09-11 

^^BES 

8 

10 

AND  0*  VISItILiTT 

12-14 

8 

less  Than  3  mi 

15-17 

11-20 

^^BPK 

21-23 

^HP^I 

It 

B^BRl^B 

^BB^^B 

ALL  HRS 

BUS 

1 1 

bhi 

IHI 

B^B 

HB 

7 

^KM 

1 1 

00-02 

1  j 

Ha 

15 

b 

BI^BB 

H^Hi 

^^B9B 

IHI9i 

10 

03-05 

]  1 

u 

11 

e 

1 1 

CEILING  LESS 

06-08 

^BI^B 

1 1 

15 

1 1 

\0 

1 1 

TMAN  1000  FT 

09-11 

3 

7 

9 

AM  09  viSliiLirr 

t 

8 

LEtt  TMAM  ]IM 

15-17 

c. 

^^^BK 

7 

18-20 

7 

8 

21-23 

1  1 

H^^BU 

BBBDiB 

bbbkbi 

BBIKB 

BBB!^B 

10 

^^Bi^B 

ALL  MRS 

HH 

^■fl 

mm 

^■B 

■Hi 

■■ 

HBH 

^Bifl 

BHH 

M-02 

^BHV 

I^^QB 

■^QB 

^HDi 

01-05 

CtlLIMC  LESS 

06-08 

TMAN  IM  F  T 

09-11 

AMO'OII  VtSJOILiTT 

12-14 

^^^b^b 

LESS  TMAN  t/2  Ml 

15-17 

^^^BK 

18-20 

21-23 

^bpb^b 

10  1 

ALL  MRS 

_ 

1 

A  H  S 

CLIMATIC  BRIEF 
Deoeaber  1987 


Station  Naae: 
Latitude/Longitude: 
Hourly  Obs  FOR: 
Suaaary  of  Day  PGR: 


PUEBLO  MEMORIAL  AIRPGRT  00 

H38  17  HI 04  30 

Aug  77  to  Jul  87 

Oct  42  to  Dec  45 

Jan  48  to  Jun  52 

Jan  54  to  Jul  87 


Field  Eler:  4,726  ft 
Station  MSC:  72460 
Call  Sl0t:  KPUB 


XTRM  MAX  TEMP  “ 
MEAN  MAX  TEMP  » 
MEAN  TEMP  ■> 

MEAN  MIN  TEMP  » 
XTRM  MIN  TEMP  ® 

O/H  TEMP  95® F 
D/W  TEMP  >_  90®F 
D/H  TEMP  £  32®  F 
D/W  TEMP  <  10®F 


MAR  I  APR  I  MAT  I  JIM  I  JUL  I  AUG  I  SEP  I  OCT  I  NOV  I  DEC  I  ANN  I  YOR 


n 

90 

67 

98 

76 

41 

52 

61 

25 

36 

46 

-20 

2 

25 

0 

0 

* 

0 

25 

2 

1 

2 

» 

0 

84 

82 

56 

48 

41 

33 

24 

17 

-14 

-28 

28  41 

62  41 

154  41 

23  41 


VPR  PRESS  "Hg  .11  .11  .14  .16  .25  .32  .38  .42  .29  .18  .13  .11  .20  10 

MEAN  DEWPOINT  ®F  19  21  25  29  40  47  51  54  44  32  24  19  34  10 

99.951  WCPA  Ft  5250  5300  5400  5400  5250  5100  4950  4900  5150  5200  5350  5300  5250  1  1 

MEAN  RH  07  LST  1 
MEAN  RH  13  LST  1 


MAX  24HR  PRECIP  " 
MAX  PRECIP  " 

MEAN  PRECIP  " 
MIN  PRECIP  " 

D/W  PRECIP  £  .01" 
D/W  PRECIP  £  .5" 

MAX  24HR  SNFL  " 
MAX  SNFL  " 

MEAN  SNFL  " 

D/W  SNFL  >_  .1" 

D/W  SNFL  £  1  ;5" 


MEAN  WND  DRCTN 
MEAN  WND  SPD  Kts 
MAX  WND  SPD»»  Kts  59 


MEAN  CLD  CVR  10th 
D/W  TSTORMS 
D/W  FOG  VSBY  XTml 


63 

69  1 

1 

31 

37  1 

1  30 

2.0 

2.3 

2.2 

4.0 

5.4 

4.3 

1.0 

1.5 

1.2 

# 

3 

.1 

5 

8 
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# 

1 

1 

13 
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0 

21 
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0 

3 

« 

0 

2 

t 

0 

1 

# 

0 

N 

SE 

1  SE 

10 

'  9 

'  8 

62 

66 

1  56 

5 

6 

5 

1 

6 

8 

2 

2 

1 

70 

10 

38 

10 

2.8 
4.9 
.8  I  .8 


16 

41 

24 

41 

31 

41 

23  I 

41 

7 

41 

SE 

10 

8  1 

10 

75 

13 

5 

1 

40 

41 

32 

41 

Legend:  ANN  -  Annual  YOR  -  Years  of  record  POR  «  Period  of  record 

D/W  -  Mean  number  of  days  with...  WCPA  -  "Horst  case”  (maximum)  pressure  altitude 
@  -  Based  on  less  than  full  months  #  -  Less  than  0.5  day,  0.05  Inch,  or  0.51,  as 
••  -  Instantaneous  peak  winds  applicable. 

•  .  Data  not  available  $  -  Percentage  of  calm  winds  >  mean  direction 


APPROVED  FOR  PUBLIC  RELEASE;  DISTRIBUTION  IS  QHLIMITEO 


A  H  S 

CLIMATIC  BRIEF 

Deceaber  1987 

Station  Nane:  PUEBLO  NEWRIAL  AIRPORT  00  Field  EleT:  4,726  ft 

Latitude/Longitude:  N38  17  Ml 04  30  Station  MSC:  72460 

Hourly  Obs  POR:  Aug  T7  to  Jul  87  Call  Slffi;  KPUB 

Suaaary  of  Day  PGR:  Oct  42  to  Dec  45 

Jan  48  to  Jin  52 

1ST  -  CUT  -7  Jan  54  to  Jul  87 

PERCEBT  OCCURRENCE  FREC3UENCT  OF  CEILING/VISIBILITY 

1  I^T 

JAN  1  FEB  1  MAR  |  APR  |  MAY  |  JIM  |  JUL  |  AUG  |  SQ>  |  OCT  |  NOV  |  DEC  |  ANN  |  YOR 

1000/2 


00-02 

03-05 

CIG/VSBY  06-08 
09-11 

LESS  THAN  12-1^* 


200/‘4 


APPROVED  FOR  PUBLIC  RELEASE;  DISTRIBUTIOH  IS  UNLIMITED 
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AMS 

Station  Name: 

USAF  kCKVBMI  CO 

Field  Elev: 

6,572  ft 

CLIMATIC  BRIEF 

Lat 1 tude/ Longl tude : 

N  38  58  H  104  49 

Station  MSC: 

745310 

Howly  Obs  POR: 

Nov  77  to  Oct  87 

Call  Sl0i: 

KAFF 

LIMITED 

Summary  of  Day  POR: 

None 

Hoirs  Summarized: 

0400-1700LST 

April  1988 

LST  -  GMT  -7 

Supersedes : 

Apr  1985 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

1  SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

YOR 

MEAN  MAX  TEMP 

op 

40 

43 

48 

57 

63 

75 

82 

78 

72 

61 

48 

43 

59 

10 

MEAN  TEMP 

op 

30 

33 

38 

45 

52 

62 

69 

66 

59 

49 

38 

34 

48 

10 

MEAN  MIN  TEMP 

op 

20 

22 

28 

33 

40 

48 

54 

53 

46 

36 

28 

24 

36 

10 

VAPOR  PRESS  IN 

Hg 

.08 

.08 

.11 

.13 

.20 

.27 

.31 

.32 

.23 

.1  4 

.10 

.08 

.16 

10 

MEAN  DEW  POINT 

op 

13 

14 

20 

24 

35 

42 

46 

47 

38 

26 

18 

13 

29 

10 

99.95*  WCPA 

Ft 

7150 

7150 

7250 

7150 

7000 

6«00 

6650 

6150 

6850 

6950 

7150 

7150 

7050 

1  0 

MEAN  RH  07  LST 

* 

60 

61 

65 

62 

67 

62 

58 

66 

61 

61 

60 

55 

62 

10 

MEAN  RH  13  LST 

* 

42 

39 

41 

36 

45 

38 

33 

40 

34 

33 

38 

38 

38 

10 

MEAN  WND  DRCTN 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

10 

MEAN  WND  SPD 

Kts 

7 

7 

8 

9 

8 

7 

6 

6 

7 

7 

7 

7 

7 

10 

HI  WND  SPD»» 

Kts 

* 

« 

* 

« 

» 

» 

* 

* 

* 

« 

* 

« 

NA 

NEC  CEILING 

* 

58 

57 

50 

52 

44 

59 

63 

57 

64 

62 

56 

62 

57 

10 

SUPP1£MENTAL  SWMARY  OF  DAY  DATA  SECTION.  The  data  In  this  section  was  developed  by  supplementing 
the  "part-time"  observing  records  of  this  station  with  observations  from  the  nearby  full-time 
National  Weather  Service  station  at  Colorado  Springs.  This  section  does  not  provide  true  means  and 
extremes  as  for  a  2i4-hour ,  7-day,  station;  the  data  should  therefore  be  considered  "informational" 
and  applied  with  extreme  caution.  Note:  Values  with  no  figure  following  the  decimal  point  have 
been  rounded. 


XTRM  MAX  TEMP 
MEAN  TEMP 

XTRM  MIN  TEMP 

op 

op 

op 

71 

30 

-23 

73 

33 

-27 

79 

38 

-11 

82 

45 

-2 

90 

52 

22 

99 

62 

31 

99 

69 

40 

97 

66 

42 

92 

59 

21 

84 

49 

6 

77 

38 

-7 

72 

34 

-16 

99 

48 

-27 

30 

30 

30 

MAX  24HR  PRECIP  " 

.7 

.5 

1.2 

2.4 

2.4 

3.4 

2.0 

3.2 

1.6 

1.6 

1.4 

1.5 

3.4 

30 

MAX  PRECIP 

1.1 

1.2 

3.2 

4.3 

5.9 

6.4 

6.1 

6.3 

4.4 

2.9 

2.2 

1.5 

25. 

30 

MEAN  PRECIP 

ft 

.4 

.5 

.9 

1.4 

2.4 

1.9 

2.5 

3.0 

.9 

.6 

.5 

.4 

15. 

30 

MIN  PRECIP 

« 

t 

# 

# 

« 

.2 

.1 

.7 

.1 

f 

# 

# 

# 

8.6 

30 

MAX  24KR  SNFL 

n 

10 

16 

1  4 

17 

15 

1 

0 
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17 

12 

15 

15 

17 

30 

MAX  SNFL 

ri 

13 

23 

23 

36 

16 

1 

0 

0 

20 

22 

20 

19 

96 

30 

MEAN  SNFL 

n 

5 

6 

9 

7 

2 

* 

0 

0 

1 

3 

6 

6 

44 

30 

D/W  TSTORMS 

0 

# 

# 

2 

8 

11 

13 

1 1 

4 

1 

# 

0 

50 

30 

D/W  FOG  VSBY  <7ml 

5 

5 

6 

4 

5 

3 

2 

2 

4 

3 

4 

4 

47 

30 

D/W  MEAS  PRECIP 

5 

5 

7 

7 

11 

8 

11 

A... 

12 

7 

5 

4 

4 

86 

30 

Legend:  ANN  -  Annual 
D/W  -  Mean  n 
@  ■  Based 
•*  -  Ins tan 
*  -  nata  n 


YOR  -  Years  of  record 


Mean  number  of  days  with... 
Based  on  less  than  full  months 
Instantaneous  peak  winds 
Data  not  available 


record  POR  -  Period  of  record 

WCPA  -  "Worst  case"  (maximum)  pressure  altitude 
#  -  Less  than  0.5  day,  0.05  Inch,  or  0.5/t,  as 
applicable. 

$  "  Percentage  of  calm  winds  >  mean  direction 


This  Is  a  "limited"  Climatic  Brief  because  it  is  for  a  "part-time"  station. 


APPROTED  POR  PUBLIC  RELEASE;  DISTRIBUTION  IS  UNLINTTED 


A  V 

s  1 

Station  Naae: 

USAF  ACADEMY  CO 

Field  Elev: 

6,572  ft 

1  CLIMATIC  BRIEF 

Latitude/Longitude: 

N  38  58  N  104  >19 

Station  NSC: 

745310 

Hourly  Oba  FOR: 

Nov  77  to  Oct  87 

Call  Sign: 

KAFF 

I  L  I  M  I 

TED 

Suaaary  of  Day  POR: 

None 

Hours  SuBBarlzed: 

0400-1 7OOLST 

April 

1988 

LST  -  CUT  -7 

Supersedes : 

Apr  1985  I 

PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  OF  CEILlNG/VISIBILrrY 

I  LST  I 

I  JAN  I  FEB  I  MAR  I  APR  I  MAY  |  JUN  |  JUL  |  AUG  |  SEP  |  OCT  |  NOV  |  DEC  |  ANN  |  YOR 

CIG/VSBY 


LESS  THAN 


3000/3 


CIG/VSBY  04-05 
06-08 

LESS  THAN  09-1  1 
12-14 

1500/3  15-17 


CIG/VSBY  04-05 
06-08 

LESS  THAN  09-1  1 
12-14 

1000/2  15-17 


CIG/VSBY  1 04-05 
06-08 

LESS  THAN  09-11 
12-14 

200/‘4  15-17 


APPmTBD  FOR  PUBLIC  RBLSilSB:  DISTRIBUTIOR  IS  ORLIMITED 
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TEMPERATURE fF)  PRECIPITATION  (in) 


MEAN  NUMBER  OF  OATS 


\nlit 

i  «  9  ^  1 

S  M  w  S  < 

U  t 


mmm 

EBP 


00  Uj  2 
00  iqi  2 
111  31 


101  2:  0| 


BEI 


5;  2;  1;  12|  0_  0  23 

Ij  Ij  13]  .  #1  1  _? 
0;  0^.2;  13  1  ,_6j_l 

0;  0;  5:  15  _  I*  17  0 

oj  0  5!  16  7)  a**,  0 

o'  o'  u!  18  3  20  0 


9  2  0  0'  2  17 

!  I  I  I 

7,  2  01  Oi  li  lit 


123  28  25  9  22  I6O  161  78| 


'extremes  AWD  MEAMS  IKCUUDED  from  the  1970  BOAA/EDS  liOCAL  CLDWIOLOCICAL  DATA  ANMUAL  SUMMART. 
’extremes  EXCEEDEE  at  other  sues  in  the  locality:  max  2lt-Hfi  SNOWFALL;  19  lo  IN  FEB  19‘*9. 

FASTEST  MILE:  6l  «  IN  NOV  I950. 

^FASTEST  MILE  CONVERTED  TO  KNOTS. 

RUSSWO  FOR;  HRLY  AND  DAILY  OBS:  JAN  49-MAR  68. _  .  _ 

rCTE;  "DATA  not  AVAILABLE.  ILESS  THAN  0.5  OAT.  0.5  Oft  0.05  INCH,  OR  0.5  PERCENT  (Q  AS  APPLICABLE. 


Flying  weather  (°/oFREO)  HOURS  (LST)  JAN 


Cl'-j 

lees  than 
3000  feet 


00-02 

03-05 

_26tC!8 
_  09-U 


im 


less  than 

; _ la 

3  miles 

, _ a 

ALL 

less  than 
1500  feet 


lees  than 
3  miles 


less  than 
lOOC  feet 


I 

ALL  HOURS 


15 

11.. 

18 

16 

21 

22 

20 

11 

.18 

^5 

20 

23 

25 

28 

i  31 

28 

24 

19 

21 

23 

21 

20 

22 

22 

25 

28 

28 

26 

21 

21 

19 

15 

16 

12 

13 

’  16 

15 

17 

18 

21 

17 

.12_ 

.10 

8 

6 

i  .  9 

0 

9 

14 

19 

12 

15 

12 

8 

6 

6 

6 

8 

9 

13 

18 

11 

13 

L.IJ-^ 

9 

8 

8 

i 

9 

9 

14 

17 

12 

lU 

I"*.. 

LU 

12 

11 

.  13 

1“* 

13 

15 

19 

14 

11  13_  13  1  12  .  12  ;  IN 

15  13  18  18  20  ;  21 

15  1  16  I  17  16  J.  17  j  20 

13  lU  1  10  1  9  I  7618 
.11_  _U  4,  6  It  ■  3  5 

12  I  U  . .  ,  84  5  3  ,  3  ,  It 

10_  1  8  j  6  ‘‘136 

10  1  10  1  8  J  8  7,618 

12 


18  lit  15  I  17 
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MEAN  CLONS  (TEIfTHS) 


PREfARCO  5T  USAPf T4C 

STATION  KAMI 

DOVER  Rfe  DL 

KIIOO  “  * 
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A  H  S 

CLIMATIC  BRIEF 

October  1987 

Station  Name:  JACKSONVILLE  lAP  FL 

Latitude/Longitude:  N30  30  V081  41 
Hourly  Oba  PCR:  Apr  77  to  Har  87 

SuBiary  of  Day  POR:  Jan  48  to  Mar  87 
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Field  Kiev:  30  ft 
Station  MSC:  722060 

Call  Sl0i:  KJAX 
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A  H  S 

CLIMATIC  BRIEF 
October  1987 


Station  Name:  JACKSCNVILLE  lAP  FL 

Latitude/Longitude:  N30  30  H081  41 
Hourly  Obs  FOR;  Apr  77  to  Mar  87 

SUaaary  of  Day  POR :  Jan  48  to  Mar  87 
LST  -  GMT  -5 


Field  Elev:  30  ft 
SUtion  NSC:  722060 
Call  Slffi:  KJAX 

Supersedes:  Mar  1982 
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ilCKSOWTi.ij:  MAS/Toyats  yrr.iji.  nxifUDA 
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10  , 

8 

13  ' 

7 

3 : 

2  , 

2  ; 

3 : 

4, 

7  , 

8 

15  , 

7 

5 ; 

4 

3 

5 ' 

8 

12 

14 

17  1 

10  IT 

leas  than 
200  feet 
and/or 
VSBY 

less  than 


03-05 
06-08 
09-11 
12-14 
15  -  17 
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''liiKAN  clonsCTENTHS) 


K£Y  WEST  IiTTL,  FLQHIDA 
N  :'U  33  W  81  46 


PRECIPITATION  (in) 


_ PERIOQ:  1945 -TOB 

TJSZS  ELEVATION-  »  ft 


09 

00 

72 

55 

91 

03 

75 

[66 

94 

06  , 

70 

1.63 

55 

_07j 

[79 

169 

95 

88| 

!  79  j 

;  68 

94 

87 

70  1 

70 

93  1 

03 

75  1 

60 

00 

70 

.71  1 

i  49 

‘FAsrsar  mile  converted  to  knots. 

'sunrise  to  SUHSoT  only. 

DATA  IS  from  the  1970  NOAA/EDS  LOCAL  CLD4AT0L0GICAL  DATA  SUMMARY. 

SEE  ALSO  AWS  CLIMATIC  BRIEF  FOR  KEY  WEST  NAS  N  B4  34  W  81  41  FOR  REPRESEWTAIIVE  FLYING  WEATli^. _ 


»DATA  NOT  AVAILABLE.  ILESS  THAN  0.5  DAY.  0.5  OR  0.05  INCH,  OR  0.5  PERCENT  C%)  AS  APPLICABLE. 


FLYING  WEATHER  (%FREO)  HOURS  (LST) 


WS  CLIMATIC  BRIEF  KEY  WEar  MAS/bOCA  CHI 

Prepared  bY  ETAC  (  HAR  1972  )  H  2U  3*  W  8l  Ul 


TEMPCRATURE^F)  PRECIPITATION  (in)  WIND  (KT) 


RIDA  PERIOD  1953-^fl 
FIELD  ELEVATION.  6  fi 


i|2| 
8i  si 


I  :s  Is  3  8  8  •  I 

KasfBSsSl3!ii« 


HI 

lioi 


2l7lJ62l.i6 

U 


4.8  !3.4  I 


#:  2 

0.  4 

2j  1 

0!  7 

4]  f 

oI_l3 

2  0 

#j  21 

4  # 

#1  29 

CD 

0 

3|  30 

q1  0 

6'  11 

’"'*•"*5  JAR  FEE  MAR  APR  MAY  JUM  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  ANR 

NUMBtR  OBSERVED  WITHIR:  A/B  a/B  A/B  A/B  A/B  a/B  A/B  A/B  A/B  A/B  A/B  A/B  A/B 

(FOR:  1900-1970)  60  m  0/0  I/O  0/0  0/0  1/0  5/2  0/0  3/1  15/9  13/11  -/2  0/0  40/25 

(A)  HURRICARES/TROPICAL  STTORMS  120  »d  O/O  l/O  O/O  O/O  l/O  5/2  O/O  5/2  23/13  2l/l7  3/2  O/O  59/36 

(b)  HURRICARES  ONLY  240  lU  O/O  l/O  O/O  O/O  2/1  13/4  6/4  20/lC  4o/21  36/^3  10/4  O/O  I30/67 

RUSSWO  FOR;  HRLY  AND  DAILY  5307-6611.  INCLUDES  NAVY  LCD  1969. 


IOTE;  :!DATA  NOT  AVAILABLE.  ILESS  THAN  0.5  DAY.  0.5  OR  0.05  INCH,  OR  0.5  PERCENT  C%)  AS  APPLICAOLE. 


FLYING  WEATHER  (%FREO),  HOURS  (LST) 


GIG 

less  than 

3000  feet 

and/or 

VSBY 

less  than 
3  miles 


less  than 
1500  feet 


I  00-02 

L..'..93r91, 
r  06-08 


_ .V2rA4_  .. 

_ -U--13 _ 

_ J13.-2Q _ 

21-21  . 
ALL  HOURS 


,I 

15. 

14 

5 

A 

.14  . 

Il4.  1 

'  11. 

a . 

12 

L.16.  1 

1  11 

7 

6 

10 

e 

7 

7 

11 

9 

0 

1 

9 

14 

12 

0 

]■ 

.  9 

14 

12 

1 

10 

12 

12 

10 

9 

.  1 

1 

...8  , 

9.1 

L 

6 

5 

7 

.  .7 

0 

8 

11 

9 

less  than 
1000  feet 


less  thsui 

Ltl»aa 

2  miles 

1  PI -2^ 

3  I  ■  g 

l\  3 


2  4, 

Ms 

4  I  A 

3..!.  4  , 

3  1. 

21  ^ 

2.1  1. 

2  I  1 
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CLONS  (TEHTHI 


AWS  CLIMATIC  BRIEF 

mttM 

P  A 
■  L 

C  T 

I  1 

1  T 

U  U 

A  0 
i  B 

<FTI 

«9.m 

iuif  ACt  ilMDS 

c  c 
«  L  0 
f  0  V 

A  U  8 

MAH  MUMUt  or  DATS  OCCuailHCt  OP  1 

\ 

■ILATIVf 

HMHPtTT 

<«) 

LIT 

QA  15 

p 

T  5 

\l 

t 

[WMt: 

Oii 

1*F1 

1 

rttcir 

(M) 

tHOiPALL 

(IH> 

T 

N  t 

U  T 

M  0 

0  ■ 

1  i 
■  1 

ro« 

1 

• 

T 

< 

7M 

TtHTtiATVit 

(•  r» 

I 

- 

Tfuri 

■1 

' 

IS 

S9 

n 

— — n 

m 

r, 

. 

vr 

BS 

irm 

Q 

g 

m 

QQI 

MM*. 

m 

H 

8 

m 

i 

i 

i 

i 

■A 

III 

HI 

Bl 

■mil 

HU 

K 

■1 

u 

80 

S8 

Ba 

bTm'H 

u 

u 

AU 

a 

■1 

■1 

■J 

■a 

BJ 

Ul 

■J 

■J 

■11 

EEQ 

B| 

Bl 

RffS 

■9 

Bl 

IS 

■ 

VI 

n 

80 

S7 

Ba 

Rfilil 

■n 

B 

D 

H 

B 

B 

■I 

H 

D 

Bl 

B 

IB 

Id 

■E 

kh 

■n 

■n 

■n 

■n 

Bn 

V 

HI 

n 

Htl 

Tl 

KJil'Ji 

liHI 

■1 

Irl 

n 

Bl 

■1 

H 

Bl 

m 

in 

n 

In 

■s 

H 

81 

69 

71 

tu 

m 

■a 

HQ 

K 

■il 

a 

79 

52 

29 

300 

mm 

n 

■0 

a 

n 

■3 

■B 

n 

n 

n 

El 

■B 

■1 

86 

70 

78 

■a 

■Ilil 

In 

Bo) 

■ 

HI 

n 

80 

55 

e9 

250 

B 

H 

lu 

B 

4 

B 

n 

B 

H 

H 

Bl 

lE 

B 

89 

62 

imR 

Bl 

tt«»j 

HI 

n 

80 

57 

Rtf 

Id 

150 

H 

H 

B 

m 

H 

■1 

H 

Bj 

Bl 

Bl 

19 

Bl 

90 

76 

6  { 

98 

7.  ! 

19.  C 

I  .  0 

7.3 

^  0 

H3I 

■9 

m 

EEI 

Bn 

■Bl 

n 

■1 

El 

n 

A  b 

n 

Bl 

■B 

E] 

n 

Bl 

i%uc 

90 

76 

81 

9  7 

68 

7.8 

10.1 

1.2 

6.8 

0 

il 

to 

tn 

b9 

n 

181 

B 

B 

ma 

B 

16 

B 

B 

18 

H 

ui 

lu 

■ 

B 

89 

7S 

82 

9  7 

61 

S  .9 

iMiH 

.. 

6.Q 

1^1 

n 

Hi 

Rl 

Bl 

SB 

B9 

■9 

■tl 

n 

12 

■1 

Bl 

■9 

H 

nf 

Bl 

Bl 

89 

68 

76 

Bl 

■a 

Bh 

HB 

H] 

■1 

El 

83 

56 

•  60 

200 

■9 

■3 

El 

n 

■1 

n 

■1 

0 

n 

■D 

■1 

iiew 

M* 

60 

66 

m 

Ra 

■l 

BO 

H 

H 

82 

57 

.A7 

200 

IM.'U 

Is 

B 

H 

B 

0 

B 

IB 

H 

10 

B 

»tc 

72 

S9 

61 

■SI 

■HI 

nn 

■r 

■1 

n 

XL 

Xl_ 

■  AQ 

■f 

■tf 

Hi 

■1 

■f 

Bl 

0 

Bl 

m 

■1 

Bi 

■s 

Bl 

fT?Pl 

■31 

rai 

m 

■vra 

■CT 

nm 

.C 

(T'ftl 

lt: 

_i_ 

m 

wrm 

ffcn 

mnv 

_E_ 

■n 

im 

m 

■a 

0 

m 

m 

Rl 

f»n 

ITT) 

R* 

Isa 

■T 

■xa 

HI 

BCD 

HA 

HH 

AH 

*■> 

KQ 

na 

mi 

fa 

wm 

■a 

iOi 

10 

DS 

■a 

■3 

m 

cn 

cn 

Cd 

AO 

CQ 

En 

cn 

CD 

■T 

cn 

MiFAtfO  IT  UUPfTAC 

>iOVrMBf9  1«8S 


STATION  KAMI 

LOCATION 


XACOILL  AFB  FL 
N27  SI  UOB2  11 


K*IOO: 
ILIV  : 


HAT  «1*AU6  •$  e 

lA  FT 


m  LTMi 
NBC  MOt 


MUKBC?  OBSERVED  MimiNi  VB  PBB 

HAY 

JUN  JUL  AUG  SEP 

OCT 

MOV 

ANN 

1  HOUKIY  OBS 

SEP  75 

-  AUG  85 

(1900-1982) 

60IM  0/0 

0/0 

1/2  0/2  3/4  4/1 

3/2 

0/0  ll/ll 

1  3l*NKAfrY  T 

DAY  DATA 

MAY  41 

-  JUN  47 , 

(A)  HurricAncc 

130i«  0/0 

0/0 

2/5  3/3  9A3  7/7 

S/7 

1/0  27/35 

_ 

Aix:  47 

-  AUG  85 

(8)  TroplcAi  Stona  240l«  0/1 

1/4 

6/16  8/9  18/19  15/27 

20/21 

1/1  65/98 

INOTE  *  DATA  HOT  AVAIIA8LE 

<«TA1ITAM5 

lUlFCARWHOS  ■« 

CALM  6ATA  %  FLVC.  08CTA  3 

lAStOOII  < 

CAV  rifO  (HI 

Mil LST 

JAM 

Fli 

•AC 

AFC 

•AT 

JUM 

JUL 

AbC 

Sir 

OCT 

HOT 

-c 

1  AMH 

«T»  1 

66-8 

6 

1 6 

!3 

05>0S 

22 

21 

15 

^^^HH 

^■b 

^^Bc^B 

CIiLIHC  C8U 

M-OI 

26 

28 

19 

^^^HH 

II 

THAH  MOO  PT 

•9-11 

22 

20 

12 

AMD^Oi  VftlAILITY 

12-14 

lA 

8 

9 

^Hr^l 

■  ■ 

LItS  TMAH  1  m 

IS-)7 

1  1 

9 

8 

^^^BH 

^■b 

10 

11-30 

10 

11 

8 

^^^BH 

^■b 

^^H^B 

12 

31-33 

11 

lA 

10 

^^BH 

^Hvh 

idsi 

Ai.L  MCI 

17 

U 

13 

HH 

BH 

IBI 

mm 

^■R 

HH 

HH 
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IHfli 

08  02 

1 1 

to 

9 

^BIEH 

16 

^BH^H 

'IHH 

03-8S 

1  7 

17 

11 

IT 

CflLMC  LtU 

M-08 

21 

22 

IS 
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^^R^H 

THAN  ISM  rr 

09-Jl 

15 

lA 

10 

iHH 

MIO-Oi  VIUOti-ITT 

12-14 

7 

H 

^^H^B 

LCU  TMAH  1  m 
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< 

H 

^^B^B 

11-30 
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^■1 

31-33 
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i 
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17 

U 
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Koiirly  01-;  Jan  U^i-Feb  U6,  Sep-Oet  1*6,  V^y  3^-Hov  67* 
Dull>  0b5  !  Jan  UU-Feb  1*6,  Sep-Oct  h6,  May  32*Dec  66, 


FLYING  WEATHER  (%FRE0) 

HOURS  (LST) 

:ir, 

iejr.  than 
iXu  n 
and/or  , 

00-02 
'  .  _0^.-05 
OO'OC 
.  >9-11' 

la-lii 

Less  than 
j  mill's 

..  ..ii-lJ..,, 

_ 

•L%  MOURC 

less  than 
1500  ft 
and/or 

t 

lea-  than 
3  mllej 


'-O'- 

9-LX 

- 

18-2C 
.  21-2^. 
ALL  HCXnif 


1  rA,<  ft 

0^-13 

Qjid/or 

12-lL 

15-17 

.V  a  liar. 

1  .  18-20 

1  dies 

21-23 

:  ALL  H0UH3 

_ PERIOO  19‘^-70 

K1C.LD  Elevation  ii  i 


TEMPCTATUBEPP)  PRECIPITATK3N (in)  AND  (KT) 


ETW  I  23  I  30  I  30  I  -^3  I  3J  I  i  --ll  -3 

nCMAPMtS 

NU-.-iacR  OBELRVt-J  -ITMl.V; 
(PCH:  J71)  TM 

(A)  HUHBICANES/TSOPICAL  BTOR-iS  »! 

(B)  HUMlICANIiS  ONLY  ?“0  NT: 

BUSGWO  POR:  HRLY  WJ  GAILY  OBC:  L'Vl. 


=t>ata  not  available,  hless  than 


PLYING  weather  (%FRE0)  HOURS  (LST)  i 


MEAN  NUMBER  OF  DAYS 

pi  1  — n-^'  ,  “  ■  ‘ 

i  «  <n  temperature 

-H  ho  *  a  T ■ 

I  •  '  ^  S  i  9  MAXIMUM  MINIMUM 


90  j80  50  UO 


23  I  Bo  I  BjIbS  1 25  ,  Si\  Bj|  2323  ■  2i_2j23 


JIu 

less  than 
3000  feet 
and/or 
VSBY 

less  than 
3  miles 


less  than 
1500  feet 


00-02 
03-05 
06-08 
59-11 
12-11. 
15-n 
18-20 
21-23 
ALL  HOl/RS 


FEB  MAY 
A/B  A/S 
1/0  1/0 
1/0  2/1 
1/0  2/1 
-7007. 


0.5  DAY. 


JAN  FEB 


8 

12 


NOV  DEO  ANN 
A/B  A/B  A/i! 


JUW  JUL  Alio  SEP  OCT  NOV  DEO  ANN 

A/B  A/B  A/B  A/B  A/B  A/B  A/B  A/i! 

3/1  1/1  i./3  13/12  12/11  2/1  0/0  37/29 

5/3  2/2  9/1  20/11.  19/15  3/2  0/0  61/1-1 

9/1  9/6  22/11  1.1/22  36/23  10/3  1/0  131/70 

'includes  1970  NOAA/EDO  LCD. 


0.5  OR  0.05  INCH,  OR  0.5  PERCENT  (S)  A5  APPLICABLE. 


MAR  I  APR  I  MAY  JUN  ,  JUL  ■  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  ANN  EYR 

>  6 !  '“i  T  3~!  3  T  ^  I  '  ■?  ’  10  *  6 ! 

918  6_3!i.  ''i5  9  11  11  '6; 

I'lO  1  2."].  6  I  3  j  1.  5  '  11  '  11  !  11  ■  9  * 


lU  16  ^lU  I  12  :  10  IL 


_2.4._9. 


10  '  10 

7 


_li5..A34ll.l  11  .  13 


'3 

7 

10 

t 

9 

11 

11 

'  a 

U 

11 

11 

; 

).U 

1. 

9 

.  13 

16 

u 

12 

13 

11 

7 

5 

'  3 

8 

6 

1 

'  6 

less  than 
1000  feet 


lese  than 
2  miles 


L. 

1 _ 06-08 
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MEAN  CLONs(TEin'HS) 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION: 

MIAMI  INTL  FL  USA 

STATION  #;  722020 

ICAO  ID: 

KMIA 

LOCATION: 

PREPARED 

:  25°48’N,  80<>18*W 

BY:  USAFETAC/ECR, 

1988 

ELEVATION  (FEET):  11 
PERIOD:  JAN  73  -  DEC  83 

LST  -  GMT 

-5 

SOURCE 


NO. 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

1.  TEMPERATURE  (» 

F) 

EXTREME  MAX 

2 

86 

89 

90 

96 

94 

95 

96 

98 

95 

92 

89 

86 

98 

MEAN  DLY  MAX 

1 

75 

76 

79 

82 

85 

87 

89 

88 

87 

84 

80 

77 

82 

MEAN 

1 

68 

69 

73 

76 

79 

82 

83 

83 

82 

79 

74 

70 

76 

MEAN  DLY  MIN 

1 

60 

61 

66 

70 

73 

76 

77 

77 

77 

73 

68 

63 

70 

EXTREME  MIN 

2 

34 

35 

37 

42 

55 

65 

69 

68 

69 

54 

39 

34 

34 

#  DAYS  >  90 

1 

0 

0 

# 

1 

1 

3 

7 

5 

3 

# 

0 

0 

20 

#  DAYS  T  32 

1 

0 

0 

0 

G 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  T  0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2.  PRECIPITATION 

(INCHES) 

MAXIMUM 

2 

6.7 

6.6 

4.0 

4.6 

18.5 

22.4 

8.5 

14.6 

11.4 

16.8 

4.6 

4.3 

22. 

MEAN 

2 

2.8 

2.3 

2.4 

1.7 

6.7 

12.3 

6.4 

7.3 

8.4 

8.3 

2.0 

1.6 

62.; 

MINIMUM 

2 

.5 

.1 

.4 

.1 

.4 

5.5 

4.5 

3.6 

5.1 

2.9 

.1 

.1 

,  ' 

MAX  24  HR 

2 

2.4 

4.5 

2.1 

1.7 

4.4 

4.7 

2.7 

2.8 

4.1 

5.7 

2.5 

1.8 

5.' 

#  DAYS  >  0.01 

2 

9 

6 

6 

5 

11 

19 

17 

18 

17 

15 

8 

6 

137 

#  DAYS  y  0.5 

2 

2 

2 

1 

1 

4 

7 

4 

5 

6 

5 

1 

1 

39 

3.  SNOWFALL 

(INCHES) 

MEAN 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

MAXIMUM 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

MAX  24  HR 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

//  DAYS  >0.1 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

#  DAYS  >  1i5 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4.  MEAN  RELATIVE 

HUMIDITY  (?)  / 

VAPOR 

PRESSURE 

("Hg) 

/  DEWPOINT  (®F) 

RH  (06  LST) 

1 

83 

83 

82 

78 

83 

87 

86 

88 

88 

85 

84 

83 

84 

RH  (14  LST) 

1 

58 

56 

55 

53 

60 

65 

62 

66 

67 

62 

61 

58 

60 

VAPOR  PRESS 

2 

.53 

.49 

.55 

.60 

.69 

.79 

.82 

.83 

.83 

.73 

.58 

.52 

.66 

DEWPOINT 

1 

57 

57 

61 

63 

68 

72 

73 

74 

74 

69 

64 

59 

66 

5.  SURFACE  WINDS 

(16 

PT/KNOTS)  / 

99.95?  HIGHEST 

PRESSURE 

ALTITUDE  (FEET) 

PVLG  DRCTN 
MEAN  SPEED 

1 

NNW 

E 

ESE 

E 

E 

E 

ESE 

E 

E 

E 

E 

N 

E 

(PVLG  DRCTN) 
MEAN  SPEED 

1 

8 

11 

19 

12 

11 

9 

9 

9 

9 

9 

10 

8 

10 

(ALL  OBS) 

1 

8 

9 

9 

10 

9 

7 

7 

7 

7 

8 

9 

8 

8 

MAX  (PK  GST) 

1 

41 

42 

44 

40 

54 

36 

47 

41 

36 

33 

37 

38 

54 

PRESSURE  ALT 

1 

200 

250 

350 

250 

150 

100 

50 

200 

250 

1  50 

100 

1  50 

350 

6.  MEAN  CLOUD  COVER  (EIGHTHS)  /  THUNDERSTORMS  /  FOG  /  BLOWING  SAND  &  DUST  (BNBD) 


CLD  COVER  1  l4i44J4l<5555l4ljl<l< 

DAYS  TSTMS  1  1  2  1  R  813H1614  1  2  79 

DAYS  FOG  <71  7653211  113«5  39 

DAYS  BNBD  <71  0000000000000 

JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  ANN 
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REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE  *  -  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5%,  AS 
APPLICABLE  $  -  $  CALM  >  PVLG  DRCTN 

(t  -  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E. ,  <  24  HRS/DAY  OR  <  1 2  MONTH/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR 

2.  RUSSWO  POR:  HOURLY  AND  DAILY  OBS;  4801-7007 

3. 


7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  {%  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 
(CIG/VIS)  <  3000/3  STATUTE  MILES  (MI)  (SOURCE  NO.  1): 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

7 

13 

7 

7 

5 

2 

2 

3 

4 

5 

6 

6 

6 

03-05 

LST 

9 

13 

8 

7 

7 

3 

3 

5 

3 

5 

10 

9 

7 

06-08 

LST 

9 

1  4 

10 

8 

9 

4 

2 

5 

4 

7 

10 

11 

8 

09-11 

LST 

10 

16 

19 

14 

22 

15 

15 

14 

13 

13 

12 

10 

14 

12-14 

LST 

15 

18 

26 

19 

25 

18 

15 

15 

18 

15 

16 

15 

18 

15-17 

LST 

9 

13 

15 

11 

14 

10 

7 

9 

8 

9 

10 

10 

11 

18-20 

LST 

6 

9 

6 

6 

8 

5 

3 

5 

6 

6 

6 

8 

6 

21-23 

LST 

6 

10 

4 

5 

5 

3 

2 

4 

4 

6 

6 

6 

5 

ALL  HOURS 

9 

13 

12 

9 

12 

8 

6 

7 

8 

8 

10 

9 

9 

oo 

FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

1500/3 

MI  (SOURCE 

NO.  1) 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

2 

4 

2 

1 

1 

# 

# 

1 

1 

1 

2 

3 

2 

03-05 

LST 

5 

7 

3 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

4 

3 

3 

06-08 

LST 

5 

7 

4 

4 

4 

1 

1 

1 

1 

3 

5 

5 

3 

09-11 

LST 

4 

6 

2 

2 

3 

1 

# 

2 

1 

2 

3 

4 

3 

12-14 

LST 

3 

4 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

2 

15-17 

LST 

2 

4 

1 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

3 

2 

18-20 

LST 

2 

3 

1 

1 

1 

2 

# 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

21-23 

LST 

2 

3 

# 

1 

1 

1 

1 

# 

1 

2 

2 

1 

ALL  HOURS 

3 

5 

2 

2 

2 

1 

# 

1 

1 

2 

2 

3 

2 

9.  % 

FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

1000/2 

MI  (SOURCE 

NO.  1) 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

2 

3 

1 

# 

1 

0 

0 

# 

1 

1 

2 

1 

03-05 

LST 

4 

5 

1 

1 

1 

# 

# 

1 

# 

1 

3 

3 

£. 

06-08 

LST 

4 

5 

2 

2 

2 

# 

1 

1 

2 

3 

4 

2 

09-11 

LST 

3 

3 

1 

1 

1 

# 

0 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

12-14 

LST 

2 

1 

# 

1 

i^ 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

15-17 

LST 

1 

2 

1 

# 

0 

1 

1 

# 

1 

1 

2 

1 

18-20 

LST 

1 

1 

# 

0 

1 

# 

1 

1 

2 

1 

21-23 

LST 

1 

1 

# 

0 

0 

# 

0 

1 

0 

# 

1 

1 

1 

ALL  HOURS 

2 

3 

1 

1 

# 

# 

1 

# 

1 

1 

2 

2 

10.  ? 

;  FREQ 

OF 

'  CIG/VIS  < 

200/0. 

5  MI 

(SOURCE  NO. 

); 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

# 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

03-05 

LST 

1 

1 

# 

# 

0 

0 

# 

0 

0 

# 

0 

1 

06-08 

LST 

1 

1 

# 

1 

@ 

0 

# 

0 

0 

0 

# 

1 

09-11 

LST 

# 

# 

0 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

G 

12-14 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

# 

15-17 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

if 

18-20 

LST 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

if 

21-23 

LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

ALL  HOURS 

# 

# 

# 

// 

# 

# 

0 

# 

» 

# 

# 

OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  MIAMI  INTL  FL  USA  STATION  #:  722020  ICAO  ID:  KMIA 

LOCATION:  25°47.6'N,  80°17.5'W  ELEVATION  (FEET):  H  LST  =  CWT  -5 

PREPARED  BY:  USAFETAC/BCR,  DEC  1986  PERIOD:  JAN  73  -  DEC  83 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  {%  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

# 

0 

0 

It 

It 

1 

1 

2 

2 

It 

It 

0 

1 

03-05  LST 

// 

It 

It 

1 

1 

2 

3 

2 

It 

It 

It 

1 

06-08  LST 

# 

It 

It 

1 

2 

1 

2 

2 

It 

It 

It 

1 

09-11  LST 

# 

0 

It 

1 

1 

2 

2 

3 

2 

It 

It 

It 

1 

12-14  LST 

# 

# 

It 

1 

4 

7 

6 

8 

7 

1 

It 

It 

3 

15-17  LST 

// 

It 

1 

3 

7 

5 

6 

5 

i 

0 

It 

2 

18-20  LST 

# 

It 

1 

1 

2 

4 

3 

3 

4 

2 

It 

0 

2 

21-23  LST 

It 

It 

It 

1 

2 

1 

2 

3 

1 

0 

It 

1 

ALL  HOURS 

# 

It 

It 

1 

2 

3 

3 

4 

3 

1 

It 

It 

2 

2.  %  FREQ 

OF  RAIN  AND/OR  DRIZZLE: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JJN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

3 

6 

2 

1 

2 

4 

3 

4 

5 

4 

4 

3 

3 

03-05  LST 

2 

5 

3 

3 

4 

4 

3 

5 

5 

5 

5 

3 

4 

06-08  LST 

3 

5 

3 

2 

5 

5 

3 

7 

5 

4 

4 

2 

4 

09-11  LST 

5 

4 

3 

3 

5 

7 

4 

8 

7 

5 

3 

3 

5 

12-14  LST 

4 

5 

3 

4 

8 

11 

6 

9 

10 

6 

5 

3 

6 

15-17  LST 

4 

7 

4 

3 

10 

13 

7 

9 

9 

7 

4 

4 

7 

18-20  LST 

3 

7 

3 

3 

8 

10 

6 

7 

8 

6 

4 

4 

6 

21-23  LST 

3 

6 

2 

3 

4 

6 

3 

4 

4 

4 

5 

2 

4 

ALL  HOURS 

3 

6 

3 

3 

6 

8 

4 

7 

6 

5 

4 

3 

5 

3.  %  FREQ 

OF  SNOW  AND/OR  : 

ECE  PELLETS: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

J’JN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

03-05  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

06-08  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

09-11  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

12-14  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

15-17  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

18-20  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

21-23  LST 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

ALL  HOURS 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4.  %  FREQ 

OF  SURFACE 

WIND 

SPEEDS 

>  25 

KNOTS 

(INCLUDING  GUSTS): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

# 

It 

1 

1 

It 

1 

1 

1 

1 

It 

1 

It 

1 

03-05  LST 

1 

1 

It 

It 

It 

It 

It 

It 

It 

It 

It 

# 

06-08  LST 

# 

It 

It 

1 

0 

It 

It 

1 

It 

It 

It 

It 

It 

09-11  LST 

// 

It 

0 

It 

It 

It 

It 

1 

It 

0 

It 

It 

It 

12-14  LST 

1 

It 

1 

1 

It 

It 

It 

1 

It 

It 

It 

It 

It 

15-17  LST 

1 

2 

3 

2 

1 

1 

It 

1 

It 

2 

1 

1 

1 

18-20  LST 

2 

2 

4 

2 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

21-23  LST 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

It 

1 

It 

It 

1 

ALL  HOURS 

1 

1 

1 

1 

It 

1 

1 

1 

It 

1 

It 

It 

1 
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REMARKS;  *  »  DATA  NOT  AVAILABLE,  #  -  0.0  <  0.5,  MI  -  STATUTE  MILES 

0  •  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTHS/ YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  FOR  JAN  73  -  DEC  83 

2.  AIRPORT  CLIMATOLOGICAL  SUMMARY,  1965-1974,  NOAA 


5.  %  FREQ  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

00-02  LST 

2 

2 

1 

# 

03-05  LST 

4 

4 

1 

1 

06-08  LST 

4 

4 

2 

2 

09-11  LST 

2 

2 

1 

1 

12-14  LST 

2 

1 

# 

# 

15-17  LST 

1 

1 

1 

# 

18-20  LST 

9 

1 

# 

0 

21-23  LST 

1 

1 

# 

0 

ALL  HOURS 

2 

2 

1 

1 

6.  %  FREQ  OF  CIG/VIS 

<  500/1.5  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

00-02  LST 

1 

1 

# 

# 

03-05  LST 

2 

2 

1 

1 

06-08  LST 

2 

3 

1 

1 

09-11  LST 

1 

1 

# 

# 

12-14  LST 

1 

1 

# 

9 

15-17  LST 

1 

1 

1 

9 

18-20  LST 

# 

9 

# 

0 

21-23  LST 

# 

9 

# 

0 

ALL  HOURS 

1 

1 

1 

9 

7 .  %  FREQ 

OF  CIG/VIS 

<  300/1 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

00-02  LST 

# 

1 

# 

0 

03-05  LST 

1 

2 

# 

# 

06-08  LST 

1 

2 

1 

1 

09-11  LST 

# 

1 

# 

9 

12-14  LST 

0 

# 

0 

9 

15-17  LST 

0 

# 

0 

9 

18-20  LST 

0 

# 

0 

0 

21-23  LST 

# 

0 

0 

0 

ALL  HOURS 

# 

1 

# 

# 

8.  i  FREQ 

OF  CIG/VIS 

<  100/0 

.25  MI 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

00-02  L5T 

0 

9 

0 

0 

03-05  LST 

# 

1 

# 

0 

06-08  LST 

# 

1 

9 

# 

09-11  LST 

# 

# 

0 

0 

12-14  LST 

0 

0 

0 

0 

15-17  LST 

0 

0 

0 

0 

18-20  LST 

0 

# 

0 

0 

21-23  LST 

0 

0 

0 

0 

ALL  HOURS 

# 

# 

9 

# 

(CIG/VIS)  <  800/2  MI: 


MAY 

// 

1 

2 

1 

1 

// 

0 

0 

1 


MAY 

0 

1 

2 

1 

1 

» 

0 

0 

1 


MAY 

0 

# 

1 

// 

1 

0 

0 

0 

# 


MAY 

0 

0 

# 

0 

# 

0 

0 

0 

# 


JUN 

0 

» 

9 

9 

1 

1 

1 

0 

9 


JUN 

0 

9 

0 

9 

9 

9 

1 

0 

9 


JUN 

0 

0 

0 

9 

0 

0 

9 

0 

it 


JUN 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


JUL 

0 

9 

9 

0 

9 

9 

9 

0 

9 


JUL 

0 

9 

9 

0 

9 

9 

9 

0 

9 


JUL 

0 

9 

9 

0 

9 

9 

9 

0 

9 


JUL 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


AUG 

9 

1 

1 

1 

1 

1 

9 

9 

1 


AUG 

9 

9 

9 

1 

1 

1 

9 

9 

9 


AUG 

9 

9 

0 

9 

9 

9 

9 

9 

9 


AUG 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


SEP 

9 


1 

9 

1 


0 

9 


SEP 

9 

9 

9 

9 

1 

9 

9 

0 

9 


SEP 

9 

0 

0 

9 

1 

0 

9 

0 

9 


SEP 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


OCT  NOV  DEC  ANN 

9  9  2  ] 

12  2  1 

13  3  2 

#221 
112  1 

1  #  1  1 

#111 
#11# 
#12  1 


OCT  NOV  DEC  ANN 

9  9  1  9 

1111 
#231 
#111 
1  9  9] 

9  9  9  9 

0  #  #  9 

9  9  1  9 

#111 


OCT  NOV  DEC  ANN 

0  0## 

#  #  1  9 

0  12  1 

#  #  1  9 

0  9  0  9 

9  0  9  9 

0  0  0  # 

0  0  0  # 

#  #  1  # 


OCT  NOV  DEC  ANN 

0  0  0  # 

0  0## 

0  #  #  9 

0  0  0  9 

0  0  0  9 

0  0  0  0 

0  0  0  9 

0  0  0  0 

0  #  #  9 
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AtMAAiS  RusSWO  POR: 

NUmeR  OBSERVES  NZmiN 

A/B 

FEB 

M3Y 

JUN 

JOL 

AUC 

SEP 

OCT 

NOV 

ANN 

HRLY  DATA: 

ok:  70-NAIt  74  (24 

OBS/DAY) 

(1900-1978) 

60NM 
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0/1 

0/1 

2/0 

3/S 
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APR  74-NOV  80  (17 
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(A)  KURRICANCS 
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nAILY  DATA: 
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!B)  TROPICAL  STORMS 
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CLIMATIC  BRIEF  _  PENSACOLA  NAS/t'ORRl 

Pr«par»d  by  ETAC  (  AUG  197 1)  N  30  21 


REMARKS 

Number  Cfbserved  Within: 
(FOR!  1900-1970)  60  NM 

(A)  Hurricanes/Tropical  Storms  120  NM 

(B)  Hurricanes  Only  240  NM 

CMOS  (Navy)  POR:  HRLY  and  DAILY  OBS:  JAN 


tCTE;  'laATA  NOT  AVAILABLE.  KLESS  THAN 


FLYING  WEATHER  (%FREQ)  HOURS  (LST) 

00-02 

CIO  ^  03-05 

lesa  than  f 

3000  feet 


less  than 
3  miles 


MAY  JUN  JUL  AUG  SKP  OCT  NOV  ANN 

A/B  A/B  A/B  A/B  A/B  a/b  a/b  a/b 

o/o  4/0  3/1  5/4  15/o  4/1  I/O  32/14 

0/0  9/0  5/2  9/6  23/12  6/1  1/0  53/21 

1/0  15/3  12/3  20/9  44/22  24/7  2/0  110/44 

49-DEC  67. 
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-  .215  I  21 


JUL 

1  AUG 

SEP 

OCT ' NOV 

DEC 

ANN 

EYF 

7 

7 

13 

13 

22 

27 

JO 

10 

13 

,  13 

2C 

13 

'til 

30 

25 

13 

!<: 

I  16 

25 

22 

21 

35 

2t; 

17 

29 

1  2'' 

25 

20 

21 

27 

13 

)  22 

23 

10 

10 

21 

23 

1' 

14 

)  13 
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A  W  S 

CLIMATIC  BRIEF 
October  1987 


XTRM  MAX  TEMP 
MEAN  MAX  TEMP 
MEAN  TEMP 
MEAN  MIN  TEMP 
XTRM  MIN  TEMP 


D/W  TEMP  >_  95°? 
D/W  TEMP  ^  90“? 
D/W  TEMP  _<  40“ F 
D/W  TEMP  <  i^°? 


Station  Naae: 

Lat 1 tude/Longl tude : 
Hourly  Oba  POR: 
Suaaary  of  Day  POR: 
LST  -  (HT  -6 


TYNDALL  AFB  FL 
N34  04  W085  35 
May  77  to  Apr  87 
Apr  42  to  Apr  87 


I  JAN  I  FEB  I  MAR  I  APR  I  HAI  I  JIM  i  JUL  I  AUG  I 


VPR  PRESS  "Hg  .24  .29 
MEAN  DEWPOINT  “F  39  44 
99.95>  WCPA  Ft  350  400 


MAX  24HR  PRECIP  " 
MAX  PRECIP  " 
MEAN  PRECIP  " 
MIN  PRECIP  " 
D/W  PRECIP  2  *01" 
D/W  PRECIP  .5" 


MAX  24HR  SNFL  " 

MAX  SNFL  " 

MEAN  SNFL  " 

D/W  SNFL  >  .1" 

D/W  SNFL  ~  1  ;5'' 


MEAN  WND  DRCTN 
MEAN  WND  SPD  Kts 
MAX  WND  SPD»»  Kts 


MEAN  CLD  CVR  10th 
D/W  TSTORMS 
D/W  FOG  VSBY  <7tni 


Field  Elev:  18  ft 
Station  MSC:  747750 
Call  Sign:  KPAM 

Supersedes:  Dec  1982 


I  OCT  I  NOV  I  DEC  I  ANN  I  YOR 


45 
45 
45 
45 
11  1  45 


2  45 

37  45 

6  26  45 

2  7  45 


.30  .50  10 

45  59  10 

300  350  10 


82 

80 

67 

62 

7.1 

8.5 

16.3 

20.6 

7.1 

5.7 

.0 

.0 

13 

9 

4 

3 

77  75 

58  58 


41 
1  I  41 


$S  IWSW  UWSW  $ENE  $ENE  $ENE 


13  25 


Legend:  ANN  -  Annual  YOR  -  Years  of  record  POR  -  Period  of  record 

D/W  "  Mean  number  of  days  with...  WCPA  -  "Worst  case"  (maximum)  pressire  altitude 

§  -  Based  on  less  than  full  months  #  -  Less  than  0.5  day,  0.05  inch,  or  0,5t,  as 
••  -  Instantaneous  peak  winds  applicable. 

*  -  Data  not  available  $  -  Percentage  of  calm  winds  >  mean  direction 


REMARKS; 


Hurrlcanes/troploal  storms  observed  (1900-1985): 


Within  60NM 
Within  120NM 
Within  240NM 


MAY 

JUN 

JUL 

0/1 

o71 

1/0 

0/2 

2/9 

1/4 

0/3 

4/16 

2/10 

AUG 

172 

5/6 

13/23 


SEP 

171 

10/14 

18/31 


ANNUAL 


13/11 
21  /42 
44/1  05 


APPROVED  FOR  PUBLIC  RELEASE;  DISTRIBUriOl  IS  ONLINITED 
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1  A  V  S 

Station  Naae: 

TYNDALL  AFB  FL 

Field  Eler: 

18  ft 

CLIMATIC  BRIEF 

Latitude/Longitude: 

N34  04  M085  35 

Station  MSC: 

747750 

Hourly  Obs  PGR: 

May  77  to  Apr  87 

Call  Sign: 

EPAM 

October  1987 

Suaaary  of  Day  PGR: 

LST  -  on  -6 

Apr  42  to  Apr  87 

Superaedea: 

Dec  1982 

PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  OF  CBILINCyTISIBILITY 

I  LST  I  JAN  I  FEB  I  MAR  I  APR  I  HAY  I  JIM  I  JUL  I  AUG  I  SEP  I  OCT  I  NOY  I  DEC  I  Am  I  TOR 


CIG/VSBY 


LESS  THAN 


3000/3 


CIG/VSBY 


LESS  THAN 


1500/3 


09-11 

12-114 

15-17 

18-20 

21-23 

00-244 


00-02 

03-05 

06-08 

09-11 

12-144 

15-17 

18-20 

21-23 

00-244 


CIG/VSBY 


LESS  THAN 


1000/2 


CIG/VSBY 


LESS  THAN 


200 /^^ 


00-02 

03-05 

06-08 

09-11 

12- 144 
15-17 

13- 20 
21-23 
00-24 


00-02 

03-05 

06-08 

09-11 

12-14 

15-17 

18-20 

21-23 

00-24 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

APPBOTBD  FOR  PUBLIC  RBLEASBi  USTRIBOTIOB  IS  UBLDimD 
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WS  CLIMATIC  BRIEF 

Pre()Or«dby  ETAc(  AUG  1971  )!  N  31  36 


TEMPERATUREfrF)  PPECfPITATION  (in)  WIND  (KT) 


64  03  rlBLD  ELEVKTION.  212  ft 


MEAN  NUMBER  OF  DAYS _ 

^  Itemperaturew 


Number  Observed  Within; 
(FOR;  1900-1970)  60  NM 

(A)  Hurrlcanes/Troplcel  Storms  130  NM 
(b)  Hurricanes  Only  2Uo  NM 

SMOr,  (NAvl)  FOR:  HRLY  and  DAILY  OBS: 
~ fCf E ,  "DATA  NOT  AVAILABLE.  «LESS  THAN 


flying  weather  (%FRE0)  hours  (LST) 


MAY  JUH  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  ANN 

A/B  A/B  A/B  A/B  A/B  A/B  A/B  A/B  A/B 

0/0  4/1  l/c  u/0  7/1  2/L  1/0  0/0  19/3 

0/0  9/3  3/0  7/0  17/7  7/2  l/c  o/C  44/11 

1/0  14/3  13/1.  30/6  34/18  28/9  2/0  1/1  113/43 
OCT  41-FEB  46,  APR-JUN  46,  FEB  48-SEP  69. 

0.5  DAY,  O.S  OR  0.05  INCH,~oiro.r^RCENT  C»)  > 


‘OLD:  KTRF 


CIO 

less  than 
3000  feet 
and/or 
VSBY 

less  than 
3  miles 


CTG 

less  than 
1500  feet 
and/or 
VSBY 

less  than 
3  miles 


00-02 
[  03-05 

L.  -.06-03  . 

, _ 09-11 

12=14.  .. 

_ _ 15.-17 

|1 _ l§-20 

1 _ 21-23 

I  ALL  HOURS 


:  00-02 

[_  03-05 

L  .06-08 

1  oa-ii 

I  12-14 

15-17 
18-20 
21-2i 
ALL  HOURS 


JAN  I  FEB  j  MAR 

23~1  20 

30  31  27 

37  37  33 

33  34  22 

26  1  27  22 

18  I  19  14 

16  .1  16  12 

18  I  17  14 

23  25  22 


16  j  16  I  14 

22  I  23  I  22 

30  1  26  27 

24  ,  25  I  20 
.14  j  15  .  IC 

.oil  0 

8  I  10  .  8 

11  12  .  9 


|APR  MAY ' JUN , JUL 


10  I  T 
18  ;  14 


5,  6! 

11  j  .13  , 

20  j  22  1 

23  L  25 

16_Li9.1. 

..jT-10.1 


AUG i SEP 

“Ti’ifl 
12  .  19  J 

21  -29  i 
_22  28  ; 

..  17  .22.  i. 

1.  ^ 


)  AS  APPLICABLE. 


OCT ; NOV  I  DEC  ANN  EYR 

TT  13 1 22  13  “br" 
18  12  28  _20  25 

26  28  35  J  28  1  26 

20  .  21  _  .321  26  I  26 
L6_  15  1  25. 1  2C_;  ib 

10  12  18  ;  J.2  1  2(1 


17  ;  17 

8  ;  9  . 


.4’ 

14 

"  4. 

12 

10 

16 

.  .9 

15 

4 

-.3 

9 

6 

16 

10 

15 

13 

18; 

.la-, 

..26 

21 

11 

11. 

16 

13 

_.  2.1 

2 

6 

5 

.1 

5 

-  4 

3 

1 

5 

.  5 

2 

6 

2t  ^ 

6  1  11 
- 1 - - 

-5 

9 

.9  J.u 


,10 1  25 


10  25 


.1  5  .  4  1  _5  I  11  5  i 

1  !  5  !  .  5  ;  .  5  1  10  .5  25  . 

2  ,  6  I  _5  6  1  12  6  25 

'  11  !  17  I  11 


3  1  6  .  5  J  .  8j  .12.1  .  7  i  25 

.  8  4  12  ;  m  121.17112:25 
15  1  19  I  17  19  22  J  17  j  26 

51  9  r  S'!  12  19  1  10  1  26 

1  .r  i  '  3'  5  11  .  4  ‘  26 


PRfPAtEO  tv  USAPIUC 

•«AV  198A 


iTATKM  NAME 
LOCATION 


DOPBINS  AFB  GA 
N3‘  5S  k08A  31 


£CP  AA’NOV  63  B 
1066  FT 


Sim  viftSi 

NSC  MO: 


AWS  CLIMATIC  BRIEF 


MCAM  NUmf  R  OR  OAVI  OCCUSftIHCf  OF 


•“•“'RUSSVC  PORs 

HOURLY  CeS: 
CAII^  OBS: 

WQTE  •DATA  WOT  AVAILABLE 
CAV  FRCO  I 


NLMBEH  OBSEITVEZ)  WITOIM: 
(1871-1382) 

(A)  Hurricanes 

(B)  Trc|)ical  Storna 


■EiRFinamH>Kiarai 


JW  JUL  AUG  SEP  OCT  ANN 

0/0  0/0  2/0  0/2  2/1  0/0  3/3 

0/0  2/2  2/0  2/5  3/3  0/1  7/11 

0/2  3/11  2/7  8/18  9/16  3/9  25/62 
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A  H  S 

CLIMATIC  BRIEF 
September  1 987 


Station  Naae: 
Latitude/Longitude: 
Hourly  Ohs  POP: 
SuMary  of  Day  POR: 
LST  -  CMT  -5 


FORT  BENNDKVLAUSW  AAF  GA 
N32  20  W085  00 
May  77  to  Apr  87 
May  39  to  Apr  87 


Field  Eley;  232  ft 
Station  MSC;  722250 
Call  Slen:  KLSF 

Supersedes :  Sep  1 982 


I  MAR  I  APR  I  MAY  I  JUN  I  JUL  I  AUG  I  SEP  I  OCT  |  NOV  |  DEC  |  ANN  |  YOR 


XTRM  MAX  TEMP  “ 
MEAN  MAX  TEMP  <> 
MEAN  TEMP  ® 

MEAN  MIN  TEMP  “ 
XTRM  MIN  TEMP  » 


D/W  TEMP  >_  95“  F 
D/W  TEMP  ^  90“F 
D/W  TEMP  £  32“  F 
D/W  TEMP  <  30“F 


=  F  84 
>F  58 
>F  4? 
>F  36 


48 
48 
48 
48 
0  I  48 


0  22  48 

0  76  48 

12  44  48 

8  26  48 


MEAN  DEWPOINT  “F  32 
99.95J  WCPA  Ft  650 

MEAN  RH  07  LST  J 
MEA 

MAX  24HR  PRECIP  "  3.3 

MAX  PRECIP  "  9.1 

MEAN  PRECIP  "  4.1 

MIN  PRECIP  "  .9 

D/W  PRECIP  >_  .01"  10 

D/W  PRECIP  ^  .5"  3 

MAX  24HR  SNFL  "  2 

MAX  SNFL  "  2 

MEAN  SNFL  "  # 

D/W  SNFL  >.  .1"  * 

D/W  SNFL  ^  1  ;5"  # 


MEAN  WND  DRCTN  $W  $WNW  $NW  $W  $SE  $W  $W  $E  $E  $N  $N  $WNW  $W  10 

MEAN  WND  SFD  Kts  4  4  4  3  2  2  2  2  2  2  3  3  3  10 

MAX  WND  3PD»*  Kts  42  46  61  48  70  64  70  55  52  41  @44  47  70  38 


MEAN  CLD  CVR  10th 
D/W  TSTORMS 
D/W  FOG  VSBY  <7nii 


I 

Legend:  ANN  «  Annual  YOR  -  Years  of  record  POR  •  Period  of  record 

D/W  -  Mean  nuaiber  of  days  with —  WCPA  -  "Worst  case"  (maximum)  pressire  altitude 

@  -  Based  on  less  than  full  months  #  -  Less  than  0.5  day,  0.05  inch,  or  0.5J,  as 
••  -  Instantaneous  peak  winds  applicable. 

*  -  Data  not  available  $  -  Percentage  of  calm  winds  mean  direction 


REMARKS:  Hurricanes/troplcal  storms  observed  (1900-1986): 


Within  60NM 
Within  120NM 
Within  240NM 


MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 
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0/0 

0/0 

0/0 

0/3 

0/2 

0/0 

0/5 

0/0 

0/6 

0/1 

0/7 

0/11 

0/4 

0/29 

0/3 

3/1  4 

1/8 

10/22 

12/29 

3/16 

29/92 

APPROVED  FOR  PUBLIC  RELEASE;  DISTRIBUTION  IS  UNLINITED 


A  H  S 

Station  Naae: 

FORT  BENNINCVLANSON  AAF  GA 

Field  Eler: 

232  ft 

CLIMATIC  BRIEF 

Lat 1 tude/Longi tude 

:  N32  20  H065  00 

Station  NSC: 

722250 

Hourly  Obs  POR: 

May  77  to  Apr  87 

Call  Slffi: 

KLSF 

Septeaber  1987 

SuHiary  of  Day  POR 
LST  -  orr  -5 

:  May  39  to  Apr  87 

Supersedes: 

Sep  1982 

PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  OF  CEILING^VISIBILITY 

1  LST  1 

1  JAN  1  FEB  1  MAR  | 

APR  1  NAY  1  JUN  1  JUL  1  AUG  1  SB>  1 

1  OCT  1  NOV  1  DEC 

1  ANN  1  YOR 
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APPROVED  FOR  POBLIC  RELEASE;  DISTRIBUTION  IS  UNLIMITED 
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AWS CLIMATIC BRIEF\Gvmco  nas/brunswick,  Georgia _ period^  i945-fr7B  ^  ^ 


Prepared  by  ETAC  (  APH  1971  )[  N31  15  W081  28 


PRECIPITATION  (in)  WIND  (KT) 


!  fle  * 

-So  39 


ELEVATION  35  ff  STN  LTRS-  KNEA 


MEAN  NUMBER  OF  DAYS 


TEMPERATURE{»F) 


u  o  <« 
2  ”  aE 


s  is  iS  Si 

ZK  ««  So  z 
?.9  XN  uW  < 
lii  2  <  S  fle  m 

SM  s  S  *  S  s 


82,62  l4l  ’15 
91^65  'u  |l8 
89170  U9  :27 
92  76  '  56  t35 
99  34  164  ^47 
103  87  170  54 

101  39  '72  64 

102  39  1^72  61 
95  84  1 69  [50 
9377  [59  136 
C  '^69  !49  125 

32 '43  I43  jl3 


AJJ I  5  54  92 
Oin"  5  56  93 


.r.rL  5  39  91 
:.;s'5  52  89 
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350 

IBSI 

34  1 

B 

IS 

iDEaEaEaEaisi 

Jun 

Jul 

Aug 
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Nov 
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A/B 

A/B 

A/B 

a/b 

A/B 

A/B 

A/B 

4/2 

2/0 

5/2 

7/2 

9/2 

I/O 

0/0 

3/3 

7/2 

10/3 

15/5 

13/4 

1/0 

VI 

Observed  ..ithlns  u/3  VB  A/B  A/B  A/B  A/B  A/B  A/B  A/B  A/B  A/B  A/B  A/B 

(;v„;;  lOCO-l^^O  )  60  iCI  0/0  O/O  O/O  0/0  1/0  4/2  2/0  5/2  7/2  9/2  I/O  0/0  29/8 

«);nxrioar.esAroplcal  Otorma  120  KI  0/0  O/O  0/0  O/O  I/O  3/3  7/2  10/3  15/5  13/4  1/0  l/l  56/18 

Diiurricar.es  Only  240  iS!  0/0  1/0  0/0  O/O  2/1  15/4  13/5  22/11  39/22  27/11  1/0  1/1  121/55 

.  Jw^  .O  i  Orly  and  Liaily  Obsi  t'eb  45-nar  46,  Jan  51-DflC  67 


tCTE 


FLYING  WEATHER  (%FRE0)|  HOURS  (LST) 


I  00-02 


GIG 

less  than 
3000  roet 
and  /  or 
VdBI 

less  than 
3  niloa 


less  than 
1500  feet 
and  /  or 

less  tlian 
3  sidles 


less  than 
1000  feet 
and  /  or 
VoDY 

lass  than 
2  Dllas 


03  -  05 
06  -  or. 
_0?_-  11 
12  -  I4 

15  -  17 
IS  -  20 
21  -  23 
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MEAN  CLONS  (Tenths) 


A  W  S 

Station  Name: 

HUNTER  AAF  GA 

Field  Elev: 

42  ft 

CLIMATIC  BRIEF 

Lat  1 1  ude/ Longl  t  ude : 

N32  01  H08I  09 

Station  MSC: 

747804 

Hois*ly  Obs  POR: 

Ji«  77  to  May  87 

Call  Sl0i: 

KSVN 

October  1987 

Summary  of  Day  POR: 
LST  -  Off  -5 

Jan  48  to  Jun  73 

Nov  74  to  May  87 

Supersedes: 

Dec  1982 

NAR  I  APR  I  MAT  I  JIM  I  JUL  I  AUG  I  SEP  I  OCT  I  NOV  I  DEC  I  ANN  I  YOR 


XTRM  MAX  TEMP  “ 
MEAN  MAX  TEMP  ^ 
MEAN  TEMP  ® 

MEAN  MIN  TEMP  ■’ 
XTRM  MIN  TEMP  ° 


D/W  TEMP  2  95”? 
D/W  TEMP  ^  90® F 
D/W  TEMP  _<  40°  F 
D/W  TEMP  <  32®F 


VPR  PRESS  "Hg  .20  .2M  .30  .38  .52  .69 

MEAN  DEWPOINT  “F  3^  39  M5  51  60  68 

99.95t  WCPA  Ft  500  500  600  500  350  250 


MEAN  RH  07  LST  % 
MEAN  RH  13  LST  t 


MAX  211HR  PRECIP  " 
MAX  PRECIP  " 

MEAN  PRECIP  " 
MIN  PRECIP  " 

D/W  PRECIP  .01" 
D/W  PRECIP  ^  .5" 


MAX  2‘4HR  SNFL 
MAX  SNFL  " 

MEAN  SNFL  " 

0/W  SNFL  >.  .1" 

D/W  SNFL  >_  1  ;5" 


MEAN  WND  DRCTN 
MEAN  WND  SPD  Kta 
MAX  WND  SPD»»  Kta 


MEAN  CLD  CVR  10th 
D/W  TSTORMS 
D/W  FOG  VSBY  <7ml 


$W  $W 

6  6 

53e  118 


io6e 

105 

90 

89 

82 

81 

73 

73 

60 

6ie 

76  78 

47  52 


95 

89 

77 

69 

68 

59 

59 

48 

32 

17 

$WSW  $WSW  $NNE  $NNE  $NNE  $NNE  $W  10 

4444445  10 

50  51  64  48  45€  43  64  S3 


; 


6  10 
59  35 

35 


Legend:  ANN  «  Annual  YOR  -  Yeara  of  record  POR  -  Period  of  record 

D/W  -  Mean  number  of  daya  with...  WCPA  -  "Worst  case"  (maximum)  pressure  altitude 
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HUM«f  ■  Of  DAYS  OCCURRIHCI  OF 


TtMfItATUtI 

I'FI 


KnTnvnuiKL'BU  I 
■0BQEB^BB3^9l 


IWIW  POR: 

HOURLY  OBS:  SEP  7S  -  AUG  BS 
SUlWARY  or  QAY  DATA.  JAN  38 


NUMBER  OBSERVED  WITHIN:  A/B 
(1900-1984)  60W< 
(A)  Hurricanes  120M( 
<B)  Tropical  SCorms  240hM 


A  W  S 

CLIMATIC  BRIEF 
October  1987 


Station  NaM:  FORT  UAYME  NAP/BAER  FLD  IN 

Latitude/Longitude:  N40  59  W0%  11 
Hourly  Obs  POR:  Jin  77  to  May  87 

Suanary  of  Day  POR:  Jan  48  to  May  87 
LST  -  GMT  -5 


Field  Elev:  815  ft 
Station  MSC:  725330 
Call  Sl0i:  KFHA 


XTRM  MAX  TEMP  "F  69 

MEAN  MAX  TEMP  “F  31 

MEAN  TEMP  “F  24 

MEAN  MIN  TEMP  "F  16 

XTRM  MIN  TEMP  “F  -22 


D/W  TEMP  2  90“  F 
D/W  TEMP  ^  SS^F 
D/W  TEMP  £  32“ F 
D/W  TEMP  _<  10“F 


VPR  PRESS  ("Hi 


Supersedes:  Mar  1982 


APR  I  MAY  I  JIM  I  JDL  I  AUG  I  SEP  I  OCT  I  NOV  I  DEC  I  ANN  I  TOR 


39 
39 
50  39 

40  39 

-22  39 


0  16  39 

0  45  39 

26  132  39 

5  21  39 


MEAN  DEWPOINT 
99.95?  WCPA 


MAX  24HR  PRECIP  "  2.4 

MAX  PRECIP  "  9.7 

MEAN  PRECIP  "  2.3 

MIN  PRECIP  "  .4 

D/W  PRECIP  .01"  12 

D/W  PRECIP  >_  ,5"  1 


MAX  24HR  SNFL  "  11 
MAX  SNFL  "  30 
MEAN  SNFL  "  9 
D/W  SNFL  _>.1"  9 
D/W  SNFL  >  1 ;5"  2 


MEAN  WND  DRCTN  W  W 

MEAN  WND  SPD  Kts  1 0  8 

MAX  WND  SPD»»  Kts  60  47 

MEAN  CLD  CVR  10th  8  |  7  1  7  |  7 

D/W  TCT0RM3  #  i  i  i  ^  ,  4 

D/W  FOG  VSBY  <7dii)  13  1  12  1  13  )  11  |  11 

Legend:  ANN  »  Annual  YOR  •  Years  of  record  POR  -  Period  of  record 

D/W  -  Mean  number  of  days  with...  WCPA  -  "Worst  case"  (maximum)  pressure  altitude 

@  -  Based  on  less  than  full  months  #  -  Less  than  0.5  day,  0.05  inch,  or  0.5%,  as 
»»  -  Instantaneous  peak  winds  applicable. 

»  -  Data  not  available  $  -  Percentage  of  calm  winds  >  mean  direction 


A  H  S 

CLIMATIC  BRIEF 

October  1987 

Station  Naae:  FORT  KAYNE  NAP/BAER  FLD  IN  Field  Eley:  815  ft 

Latltude/Longltude:  N40  59  H085  11  Station  MSC:  725330 

Hourly  Obs  POR:  Jun  77  to  May  77  Call  Sl0i:  KFHA 

Suaaary  of  Day  POR:  Jan  48  to  May  87 

LST  -  CMT  -5  Superaedes:  Mar  1982 

PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  OF  CEILING/VI5IBILITT 

1  1 

1  JAN  1  FEB  1  MAR  1  APR  1  MAY  1  JIM  1  JUL  1  AUG  1  SEP  1  OCT  1  NOV  1  DEC  1  ANN  1  TOR 

00-02 

03-05 

CIG/VSBY  06-08 
09-11 

LESS  THAN  12-14 


3000/3 


CIG/VSBY 


LESS  THAN 


1530/3 


00-02 
03-05 
06-08 
09-11 
12-1  4 
15-17 
18-20 
21-23 
00-24 


00-02 

03-05 

CIG/VSBY  06-08 
09-11 

LESS  THAN 


1000/2 


CIG/VSBY 


27 

31 

39 

37 

33 

29 

16 

25 

31  10 


LESS  THAN 


APPROVED  FOR  PUBLIC  RBLEA3E;  DISTRIBUTION  IS  UNLINITED 
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A  W  S 

Station  Naae: 

GRISSOM  APB  IN 

Field  EIot: 

812  Ft 

CLIMATIC  BRIEF 

Latitude/Longitude: 

N40  39  H086  09 

Station  NSC: 

725335 

Hotrly  Oba  POR: 

Aug  77  to  Jul  87 

Call  SI9): 

XBUS 

October  1987 

Suaaary  of  Dap  POR: 
LST  -  (KT  -5 

Jan  56  to  Jul  87 

Supersedes: 

Jul  1983 

I  MAR  I  APR  I  MAY  I  JIM  I  JUL  I  AUG  I  SEP  I  OCT  I  MOT  I  DEC  I  AMM  I  TOR 


23 

27 

16 

20 

-21 

-16 

0 

0 

0 

0 

29 

24 

10 

6 

1  JUM 

JUL  1 

98 

105 

80 

84 

71 

74 

60 

65 

40 

44 

XTRM  MAX  TEMP 
MEAN  MAX  TEMP 
MEAN  TEMP 
MEAN  MIN  TEMP 
XTRM  MIN  TEMP 


D/W  TEMP  90“  F 
D/W  TEMP  ^  85“F 
D/W  TEMP  <  32“F 
D/W  TEMP  _<  10“F 


VPR  PRESS  ("Hg 
MEAN  DEWPOINT  “ 
99.951  WCPA  F 


MAX  24HR  PRECIP  ^  1.8  3.6  1.7  2.9  2.9  4.5 

MAX  PRECIP  "  4.5  5.6  5.5  8.4  6.4  14.5 

MEAN  PRECIP  "  1.9  1.9  2.8  3.8  3.7  4.1 

MIN  PRECIP  "  .3  .1  .5  1.0  1.5  1.3 

D/W  PRECIP  .01"  12  10  13  12  12  10 

D/W  PRECIP  >_  .5"  1  1  2323 


MAX  24HR  3NFL  " 

MAX  SNFL  " 

MEAN  SNFL  " 

0/W  SNFL  ^  .1" 

D/W  SNFL  ^  1 ;5" 


MEAN  WND  DRCTN 
MEAN  WND  SPD  Kts 
MAX  WND  SPD»»  Kts 


MEAN  CLD  CVR  10th 
D/W  TSTORMS 
D/W  FOG  VSBY  <7ml 


Legend:  ANN  -  Annual  YOR  -  Years  of  record  POR  -  Period  of  record 

D/W  -  Mean  number  of  days  with...  WCPA  »  "Worst  case"  (maximum)  presstre  altitude 

e  -  Based  on  less  than  full  months  #  -  Less  than  0.5  day,  0.05  inch,  or  0.51,  as 
•*  -  Instantaneous  peak  winds  applicable. 

»  -  Data  not  available  A  “  Percentage  of  calm  winds  >  mean  direction 


APPROTED  POR  PUBLIC  RELEASE;  DISTRIBUTION  IS  UNLINTTED 
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A  W  S 

Station  Name; 

GRISSOM  AFB  IN 

Eleyatlon: 

812  Ft 

CLIMATIC  BRIEF 

Lat 1 t ude / Long! tude : 

N40  39  ND86  09 

Station  MSC: 

725335 

Hourly  Obs  POR: 

Aug  77  to  Jul  87 

Call  Slffi: 

ECUS 

October  1987 

Suaaary  of  Day  POR: 
LST  -  GMT  -5 

Jan  56  to  Jul  87 

Supersedes: 

Jul  1983 

PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  OF  CEILING/VISIBILITY 

CIG/VSBY 


LESS  THAN 


3000/3 


I  LST  I  JAN 


00-02 
03-05 
06-08 
09-11 
12-1  4 
15-17 
18-20 
21-23 

00-24 
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CIG/VSBY  06-08 

09-11 

LESS  THAN  12-1  4 


1500/3 


00-02 

03-05 

CIG/VSBY  06-08 

09-11 

LESS  THAN  1  2-1  4 


1000/2 


CIG/VSBY 


LESS  THAN 


200/'4 


00-02 

03-05 

06-08 

09-11 

12-1  4 
15-17 
18-20 
21-23 

00-24 


APPROVED  FOR  PUBLIC  RELEASE;  OISTRIBVTION  IS  UNLIMITED 
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BSIBBBiElBBBKBEiBiEEil _ 

UiiuBBSESiBiMBlBlBlCTBBBBBBI 


^  !!eana  and  extrcnes  fron  the  Local  Cllnatolo'“leal  Data  Dinnary  1970. 

Annual  axtrenea  have  been  exceeded  at  other  sites  In  the  locality:  “ax  ?enn  110  In  J  il  lOl^"* 

!tln  Tenn  -30  In  "an  1'?^/ 

**  vastest  nlle  converted  to  knots. 

C  K).::  llrly  Cbs:  Jnn  /.5-Oec  Dolly  Obs:  Jan  /  *-Dec  AC, 

fOTE;  ?n>ATA  NOT  AVAILABLE.  ILESS  T>W4  O.S  OAY^  0,$  Oft  O.OS  INCH,  0^b.5~^RCkNT  (V)  AS  APPLICAaST 


FLYING  WEATHER  (%FRE0)  HOURS  (LST)  JAN 


CIC 

less  than 
3000  feet 
and/or 
ViBV 

less  than 
3  miles 


CIO 

less  than 
1500  feet 
and/or 

■;  jnv 

less  than 
3  Piles 


00  -  02 
03  -  05 
^6  -  02 
09  -  11 
_12  -  14 
_15  -  17 
1>  -  20 
_21  -  23 
ALL  llOUliS 


Cl  i 

CO  -  02 

less  than 

^-  .  03  _^_05 

1000  feet 

. _ 0^  -  0" 

00  -  C2 

22 

21 

Of-  05' 
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06  A  oC 

25 

26 

‘09-11 

26 

27 

12  -  14 
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22 

15  -  17 

la 

19 

12  -  20 
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21  -  23 

19 

IS 
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23' 

JO 

Ik 
19  ■ 

17 

12 

14 

in 

;  ' 

7  n 

i  1'’ 

101  9 

13  13 

? 

12  11 

t  4 

n !  7 

i  ^ 

2 

56'] 

'  3 

6!  6  ; 

1 

8'  8  '  1 

\m  CLOMS 


‘  and  extremes  Included  from  1970  NOAA/lTOo  LCD  Annual. 

^Fastest  Mile  converted  to  knots. 

’Annual  extremes  exceeded  at  other  sites  In  locality: 

Ext  .'iax  Temp:  lll*/Jul  1939;  Max  2U  hr  Preclp:  5.1‘'/J“”  19**0 
lixt  y.ln  Temp:  -35*/Jan  1912;  Max  2U  hr  Snowfall:  20" /Apr  1913 


FLYING  WEATHER  (%FRE0) 

HOURS  (L3T) 

JAN 

1 

00-02 

24 

CIO 

03-05  1 

26 

less  than 

06-08 

29 

3000  feet 

09-11 

28 

and/or 

12-14 

23 

VuBY 

15-17 

less  than 

18-20 

.23 

21-23 

.23 

3  miles  1 

■  . .  -4 

ALL  House 

25 

CIO 

less  than 
1500  feet 
and/or 
VuBY 

less  than 
3  miles 


CIO 

less  than 
1000  feet 
and/or 
VJDf 

less  than 
2  miles 


CIO 

less  than 
200  feet 
anJ/or 
VSBY 

lass  than 
i'  mile 


I  00-02  17  21 

I  02-05  IS  21 

r  06-08  22  22 

r  09-11  J2  23 

12^H  16  13 

_  15-17_  ^15  14 

18-20  14  15 

' _ 21-23 _ n  16 

ALL  HOURS  18~  19 


1  00-02  11 

I  OJ-05  12 

r — osjsa — T6 

- W^ll 

I  12-U  10 

I  15-17  9 

1  li>-20  ‘8 

■  21-23  10 

[  Aa  HOURS  11 


I  00-02  2 

r  2 

u _ 06^08  4  ' 

09-11  „  2_  _ 

L—  12-U  1 

,  15-17  1 

IdrxU  1 

21-23  1 

ALL  >CUKS  2 
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FttFAilO  AT 

UUFfTAC 

fCeAUART 

STATIttI  NAMi  MATC9(.00  IA 

LOCATMM  **  -  2** 


NAt  AO'NAT  tt 
•  TS  FT 


STN  LTRS: 
me  NO: 


AWS  CLIMATIC  BRIEF 


t  T 
i  I 
‘  ^  l 

u  u 

•  0  K*'-* 

«  I  MCIM 


liieHHHHHIlilii 


wnwii*ait»KW»wi»Mtn-M 

EBWMMBIMP 


nt>i»umiin)wil 

KQiataKilHilfill 


RUSSKC  PORi 

HOyRtYi  JUN  73  -  m*  81 

80  >  Wkt  ai 
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PRCr-ARCO  ir  USAFCTaC  '  STATION  NAM6  ^0*^  lFAVENMORTh  K  { SHf  A  MAN  *AA)  AERIOO  ^El  IT-DCC  72  h  STM  LTRS  K^IV 
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[iiOTE  •  OATA  APT  AvAgAlvE  '  «  AMTS  <  UWi SmQnH  IN  Mt  AQiNG _ **  iWSTAATAWtOUS  ^AK INIUCS _ j  %  CALM  G»TA  %  RLVG  PWCTW _ d  iAAtO  ON  <  FULLNOMTHS 


CAV  FieO  ,  %: 
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APR 
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JUH 
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CLIMATIC  BRIEF 
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Legend:  ANN  -  Annual  YOR  -  Years  of  record  PGR  -  Period  of  record 

D/W  -  Mean  number  of  days  with...  WCPA  -  "Worst  case"  (maximum)  pressure  altitude 

8  -  Based  cn  less  than  full  months  #  -  Less  than  0.5  day,  0.05  Inch,  or  0.5>,  as 
••  -  Instantaneous  peak  winds  applicable. 
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APPROVED  FOR  PUBLIC  RELEASE;  DISTRIBUTION  IS  UNLIMITED 


1  A  W  S 

Station  Naae: 

PORT  POLK/POLK  AAP 

LA 

Field  EIot: 

329  ft 

CLIMATIC  BRIEF 

Lati tude/ Longitude: 

N31  03  N093  11 

Station  HSC: 

722390 

Hourly  Obs  POR: 

Pull-tlM:  Apr  81 

to  Apr 

87 
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KPOE 
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Station  Name: 

LORING  AFB  fS 

Field  Elev: 

746  FT 

CLIMATIC  BRIEF 
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Summary  of  Day  POR: 
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YOR  -  Years  of  record 


POR  -  Period  of  record 


Mean  number  of  days  with... 
Based  on  less  than  full  months 
Instantaineous  peak  winds 
Data  not  available 


WCPA  -  "Worst  case"  (maximum)  pressure  altitude 
#  -  Less  than  0.5  day,  0.05  Inch,  or  0,5$,  as 
appllcablt . 

$  -  Percentage  of  calm  winds  >  mean  direction 
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Station  Name: 

LORING  AFB  ME 

Field  Elev: 

746  FT 

CLIMATIC  BRIEF 

Lat  i  t  ude  /  Long  i  t  ude : 

N46  57  W067  53 

Station  MSC: 

727125 

Hourly  Oba  POR: 

Aug  77  to  Jul  87 

Call  Sign: 

KLIZ 

October  1987 

Summary  of  Day  POR: 

LST  -  cm  -5 

Aug  50  to  Jul  87 

Supersedes: 

Aug  1983 

PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  OF  CEILING/VISIBILITY 
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MiADE/lIPrOH  AAF/®EMrOH.  MARYLABD  PERIOD-  1959-70 
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Supersedes:  Jun  1982 


I  JAN  I  FEB  I  MAR  I  APR  I  MAY  I  JIM  I  JUL  I  AUG  I  SEP  I  OCT  I  NOV  I  DEC  I  ANN  I  YOR 


XTRM  MAX  TEMP  °F 

52 

94 

98 

1  02 

95 

94 

88 

76 

65 

102 

28 

MEAN  MAX  TEMP  °F 

26 

64 

74 

80 

77 

68 

57 

43 

31 

53 

28 

MEAN  TEMP  “F 

17 

19 

41 

52 

61 

67 

65 

57 

47 

35 

24 

43 

28 

MEAN  MIN  TEMP  » F 

8 

18 

30 

39 

48 

54 

52 

46 

37 

28 

17 

32 

28 

XTRM  MIN  TEMP  °F 

-28 

-27 

0 

20 

28 

34 

30 

26 

16 

-2 

-18 

-37 

28 

D/W  TEMP  >  85°  F 

0 

0 

mn 

2 

4 

8 

mn 

2 

# 

0 

0 

21 

28 

D/W  TEMP  >  80°F 

0 

0 

HI 

4 

9 

15 

4 

1 

0 

0 

46 

28 

D/W  TEMP  <  32°  F 

27 

28 

8 

1 

0 

ID 

2 

1 1 

22 

29 

178 

28 

D/W  TEMP  <  0°F 

8 

3 

■1 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

3 

22 

28 

VPR  PRESS  ("Hg) 

.08 

.09 

.12 

.17 

.27 

.36 

.47 

.47 

.38 

.24 

.16 

.11 

.21 

10 

MEAN  DEWPOINT  °F 

13 

15 

22 

31 

42 

50 

57 

57 

51 

39 

29 

20 

36 

10 

99.  951  WCPA  Ft 

1600 

1400 

1500 

1  450 

1250 

1200 

1100 

1050 

1200 

1  400 

1450 

1500 

1350 

1  0 

MEAN  RH  07  LST  * 

82 

85 

85 

81 

78 

82 

84 

91 

91 

89 

85 

85 

85 

10 

MEAN  RH  1  3  LST  % 

72 

69 

64 

57 

54 

54 

54 

61 

65 

65 

70 

76 

63 

10 

MAX  24HR  PRECIP  " 

1.8 

1 .0 

1.2 

1.1 

2.2 

2.5 

|By| 

2.6 

3.0 

1.7 

1.8 

1.6 

3.0 

28 

MAX  PRECIP  " 

3.3 

3.2 

4.  4 

4.2 

8.3 

8.4 

5.9 

7.1 

4.8 

7.5 

4.4 

8.4 

28 

MEAN  PRECIP  " 

1.6 

1.3 

2.0 

2.3 

2.9 

3.1 

3.1 

3.3 

3.2 

2.1 

2.1 

2.1 

29.1 

28 

MIN  PRECIP  " 

.2 

.1 

.6 

1.2 

1.1 

1.0 

.9 

.9 

.3 

.6 

.6 

.6 

.1 

28 

D/  W  PRECIP  4  .01" 

1  il 

1 1 

1  2 

1  2 

12 

1 1 

10 

1 1 

13 

1  2 

_ 

16 

147 

2P 

D-  W  PRECIP  >_  .5" 

# 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

16 

28 

MAX  CaHR  SNFL  " 

1 6 

1 1 

17 

6 

1 

0 

0 

0 

# 

2 

15 

1  2 

17 

28 

MAX  SNT.,  " 

AH 

33 

36 

1  2 

HI 

0 

0 

0 

HI 

31 

46 

46 

28 

MEAN  SNFL  " 

22 

15 

14 

4 

0 

0 

0 

# 

HI 

8 

21 

85 

28 

D/W  SNFL  >  .  1  " 

17 

1  2 

9 

3 

HI 

0 

0 

0 

0 

B 

6 

16 

64 

28 

D/W  SNFL  >_  1 .5" 

5 

3 

3 

1 

■1 

0 

0 

0 

0 

B 

2 

b 

19 

28 

MEAN  WND  DRCTN 

WNW 

W 

WNW 

N 

ESE 

w 

$W 

$S 

s 

3 

3 

W 

W 

10 

MEAN  WND  SPD  KtS 

8 

8 

8 

9 

8 

7 

n 

6 

7 

7 

8 

8 

0 

1  0 

MAX  WND  SPD»*  Xts 

H6 

47 

47 

52 

39 

40 

37 

36 

38 

49 

45 

52 

13 

MEAN  CLD  CVP.  10th 

8 

8 

mm 

7 

6 

6 

6 

6 

7 

7 

8 

8 

7 

1  0 

D/W  TSTORMS 

t 

■■ 

2 

4 

5 

n 

6 

4 

1 

9 

# 

30 

10 

C/W  F'.!G  VSBY  <7ml 

9 

9 

1 1 

12 

14 

IH 

16 

16 

1  4 

13 

12 

152 

28 

ANN 

r/w 

@ 

« * 


»  _ 


Annual  YOR  -  Years  of  record 

Mean  number  of  days  with... 

Based  on  less  than  full  months 
Instantaneous  peak  winds 
Data  not  available 


FOR  -  Period  of  reoord 
WCPA  -  "Worst  case"  (maximum)  pressure  altitude 
#  -  Less  than  0.5  day,  0.05  Inch,  or  0.5J,  as 
applicable . 

$  -  Percentage  of  calm  winds  >  mean  direction 


APPROVED  FOR  PUBLIC  RELEASE;  DISTRIBUTION  IS  UNLIMITED 


A  W  S 

CLIHATIC  BRIEF 
October  1987 


CIG/VSBY 


LESS  THAN 


3000/3 


CIG/V3BY 


LE33  THAN 


1500/3 


CIG/V3BY 


LESS  THAN 


1000/2 


CIG/V3BY 


LE33  THAN 


200/‘4 


station  Mane: 

Lat 1 tude/Longl tude : 
Hourly  Oba  FOR: 
Sunary  of  Day  FOR; 
L5T  -  MT  -5 


FHELPS-C0LL1NS/ALPE3U  MI 
N<I5  05  ¥083  34 
May  77  to  Apr  87 
Sep  59  to  Apr  87 


Field  Elev: 
Station  MSC: 
Call  Sisti: 


689  ft 
726390 
KAPM 


Supersedes:  Jun  1982 


FERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  OF  CEILlNG/VISIBILrry 


LST  I  JAN  I  FEB  I  MAR  I  AFR  I  MAY  I  JIM  I  JUL  I  AUG  I  SEF  I  OCT  I  NOV  I  DEC  I  ANN  I  YOR 


00-02 

03-05 

06-08 

09-11 

12-14 

15-17 

18-20 

21-23 

00-24 

00-02 
03-05 
06-08 
09-11 
12-1  4 
15-17 
18-20 
21-23 
00-24 

00-02 

03-05 

06-08 

09-11 

12-14 

15-17 

18-20 

21-23 

00-24 

00-02 
03-05 
06-08 
09-11 
12-1  4 
15-17 
18-20 
21-23 
00-24 


24 

28 

30 

35 

35 

40 

29 

40 

23 

35 

18 

30 

17 

29 

20 

27 

25 

33 

15 

17 

22 

24 

29 

29 

18 

25 

10 

18 

10 

16 

10 

17 

13 

16 

16 

20 

1 1 

13 

17 

16 

22 

20 

10 

17 

6 

11 

6 

10 

6 

12 

8 

13 

11 

14 

2 

1  3 

45 

46 

57 

60 

n 

52 

63 

41 

52 

59 

39 

49 

64 

37 

46 

60 

33 

45 

56 

31 

i 

47 

58 

32 

48 

60 

36 

1  10 

17 

25 

17 

18 

25 

21 

22 

30 

25 

24 

34 

23 

21 

30 

17 

21 

28 

15 

19 

24 

15 

19 

26 

16 

20 

28 

19 

10 

13 

17 

1  2 

13 

14 

15 

15 

19 

17 

17 

23 

15 

16 

20 

1 1 

15 

20 

10 

16 

19 

11 

15 

16  I 

11 

15 

19 

13 

1  10 

3 

2 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

4 

1 

3 

1 

1 

2 

1 

2 

2 

1 

1 

2 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

10 

AFF ROVED  FOR  FUBLIC  RELEASE;  DISTRIBUTION  IS  UNLIMITED 
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OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  BATTLE  CREEK.  MICHIGAN  STATION  #:  725396  ICAO  ID:  KBTL 

LOCATION:  J42®19'N,  SSoiS’W  ELEVATION  (FEET):  9*0  LST  -  GMT  -5 

PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  MAY  1985  PERIOD:  VARIED 


SOURCE 

NO.  JAN 

1 .  TEMPERATURE  (°F) 


EXTREME  MAX 

2 

61 

MEAN  DLY  MAX 

2 

31 

MEAN 

2 

23 

MEAN  DLY  MIN 

2 

16 

EXTREME  MIN 

2 

-16 

#  DAYS  >  90 

2 

0 

#  DAYS  7  32 

2 

17 

#  DAYS  7  0 

2 

3 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

60 

80 

85 

93 

33 

43 

58 

69 

25 

34 

47 

58 

17 

25 

37 

46 

-14 

-4 

13 

25 

0 

0 

0 

# 

12 

5 

2 

# 

2 

1 

0 

0 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

101 

100 

100 

99 

79 

83 

81 

74 

68 

72 

70 

63 

57 

60 

59 

52 

33 

43 

38 

29 

3 

4 

3 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

91 

77 

66 

101 

63 

47 

35 

58 

52 

39 

28 

48 

42 

31 

21 

39 

17 

1 

-15 

-16 

# 

0 

0 

1 1 

4 

8 

13 

62 

0 

0 

1 

7 

2.  PRECIPITATION  (INCHES) 


MAXIMUM 

2 

3.8 

4.2 

3.8 

6.7 

5.2 

MEAN 

2 

1.9 

1.7 

2.4 

3.5 

3.2 

MINIMUM 

tt 

• 

t 

• 

» 

MAX  24  HR 

2 

2.2 

1.7 

1.8 

2.3 

2.0 

#  DAYS  >0.01 

« 

« 

• 

• 

* 

t 

#  DAYS  To. 5 

• 

• 

■ 

• 

3.  SNOWFALL 

(INCHES) 

MEAN 

2 

11.3 

9.4 

7.9 

2.6 

# 

MAXIMUM 

2 

31 .0 

21.0 

18.9 

13.3 

0.5 

MAX  24  HR 

• 

• 

• 

• 

• 

#  DAYS  >0.1 

2 

5 

5 

6 

7 

« 

#  DAYS  Tl  . 5 

• 

1 

• 

> 

» 

4.  MEAN  RELATIVE 

HUMIDITY  (J) 

/  VAPOR  PRESSURE  ' 

RH  (06  LST) 

1 

83 

82 

81 

76 

77 

RH  (16  LST) 

1 

72 

66 

61 

53 

49 

VAPOR  PRESS 

1 

.10 

.11 

.17 

.23 

.33 

DEWPOINT 

1 

16 

17 

27 

34 

45 

5.  SURFACE  WINDS 

(16  PT/KNOTS) 

/  99 

.95<  HIGHEST 

PVLG  DRCTN 

1 

SW 

S 

S 

S 

IS 

MEAN  SPEED 

1 

12 

10 

1 1 

11 

10 

MAX  (PK  GST) 

1 

50 

43 

50 

50 

45 

PRESSURE  ALT 

1 

1850 

1700 

1550 

1550 

1500 

6.  MEAN  CLOUD  COVER  (EIGHTHS) 

/  THUNDERSTORMS  / 

CLD  COVER 

1 

7 

6 

6 

5 

5 

#  DAYS  TSTMS 

1 

« 

1 

2 

3 

4 

#  DAYS  FOG 

1 

10 

11 

1 1 

8 

1 1 

#  DAYS  BNBD 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

7*1 

6.6 

11.0 

5.7 

8.3 

5.3 

5.6 

*■ 

3.6 

3.5 

3.3 

2.8 

2.9 

2.7 

2.5 

34.0 

• 

ft 

■ 

ft 

ft 

ft 

ft 

t 

3.5 

2.9 

3.2 

2.6 

2.7 

1.9 

2.3 

3.5 

II 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

* 

0 

0 

0 

0 

0.2 

6.3 

10.8 

48.5 

0 

0 

0 

0 

2.3 

17.2 

31.7 

31.7 

• 

• 

* 

« 

• 

• 

• 

• 

0 

0 

0 

0 

6 

7 

6 

42 

* 

* 

• 

tt 

• 

• 

« 

• 

IN  Hg) 

/  DEWPOINT 

(°F) 

82 

83 

87 

87 

84 

83 

84 

82 

50 

49 

52 

54 

56 

66 

75 

58 

.48 

.56 

.56 

.43 

.29 

.21 

.14 

.30 

56 

61 

60 

53 

42 

33 

22 

39 

PRESSURE  ALTITUDE 

(FEET) 

S 

IS 

IS 

S 

S 

S 

S 

S 

9 

8 

8 

8 

10 

10 

10 

10 

50 

45 

35 

43 

40 

45 

48 

50 

1350 

1250 

1150 

1300 

1350 

1400 

1600 

1850 

FOG  / 

BLOWING  SAND 

1  &  DUST  (BNBD) 

5 

4 

5 

4 

5 

6 

7 

5 

5 

5 

5 

3 

1 

1 

1 

31 

9 

11 

16 

14 

12 

10 

12 

135 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

374 


REMARKS: 

»  -  DATA  NOT 

AVAILABLE 

#  -  LESS  THAN  0. 

5  DAY. 

OR  0.05  INCH 

.  OR 

0.5  J. 

AS 

APPLICABLE 

%  •  %  CALM 

>  PVLG 

DRCTN 

«  •  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA.  I.E. 

,  < 

J4  HRS/DAY  OR 

<  12 

MONTH/YEAR 

SOURCE(S) : 

1  . 

USAFETAC  DATSAV  POR  73-83 

j 

A 

2. 

3. 

CLIMATE 

OF  BATTLE 

CREEK.  MICHIGAN.  NATIONAL  CLIMATIC  CENTER. 

POR  24 

YRS 

7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (1 

FREQ) 

OF  CEILING 

AND/OR 

VISIBILITY 

(CIG/VIS)  < 

3000/3 

STATUTE 

MILES  (MI) 

(SOURCE  NO 

.  1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

55 

40 

36 

26 

14 

10 

9 

14 

16 

23 

36 

52 

28 

03-05  LST 

57 

41 

42 

30 

19 

18 

17 

24 

22 

27 

39 

57 

32 

06-08  LST 

59 

46 

45 

33 

28 

23 

26 

40 

35 

35 

46 

61 

40 

09-11  LST 

59 

47 

48 

34 

27 

22 

21 

31 

34 

34 

49 

62 

39 

12-114  LST 

56 

45 

43 

29 

25 

20 

18 

23 

30 

30 

46 

62 

36 

15-17  LST 

5i 

43 

38 

28 

21 

14 

13 

12 

20 

24 

42 

55 

30 

18-20  LST 

53 

40 

34 

26 

17 

9 

8 

10 

15 

20 

37 

50 

27 

21-23  LST 

52 

37 

31 

23 

13 

10 

8 

9 

14 

19 

35 

50 

26 

ALL  HOURS 

55 

42 

40 

29 

21 

16 

16 

21 

24 

27 

42 

56 

33 

8.  J  FREQ 

OF  CIG/VIS  < 

1500/3  MI 

(SOURCE 

NO.  1) 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

35 

25 

21 

18 

10 

7 

7 

11 

13 

16 

22 

33 

18 

03-05  LST 

36 

27 

28 

21 

14 

14 

15 

20 

17 

20 

26 

35 

23 

06-08  LST 

39 

33 

33 

26 

23 

20 

23 

38 

32 

27 

31 

40 

30 

09-11  LST 

H3 

34 

32 

24 

19 

14 

14 

23 

26 

24 

31 

46 

28 

12-114  LST 

37 

29 

24 

16 

13 

9 

7 

10 

16 

17 

25 

42 

20 

15-17  LST 

32 

26 

20 

16 

10 

7 

6 

7 

9 

13 

23 

36 

17 

18-20  LST 

30 

24 

19 

15 

11 

5 

5 

6 

9 

13 

20 

31 

16 

21-23  LST 

33 

21 

20 

16 

9 

6 

6 

6 

10 

14 

20 

30 

17 

ALL  HOURS 

36 

28 

25 

19 

14 

10 

10 

16 

17 

18 

25 

37 

21 

9.  %  FREQ 

OF  CIG/VIS  < 

1000/2 

MI 

(SOURCE  NO.  1) 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

21 

13 

17 

13 

6 

4 

4 

7 

10 

1 1 

13 

24 

12 

^  03-05  LST 

22 

18 

21 

15 

U 

8 

8 

13 

14 

15 

17 

24 

15 

06-08  LST 

214 

21 

23 

18 

16 

14 

14 

25 

23 

20 

21 

31 

21 

09-11  LST 

27 

22 

21 

15 

12 

8 

7 

1 1 

17 

17 

21 

30 

17 

12-114  LST 

21 

18 

15 

10 

7 

4 

2 

4 

10 

9 

14 

27 

12 

15-17  LST 

19 

17 

15 

9 

5 

3 

2 

2 

6 

8 

14 

23 

10 

18-20  LST 

16 

17 

14 

10 

7 

2 

2 

3 

6 

10 

13 

21 

10 

21-23  LST 

19 

15 

15 

10 

5 

3 

3 

3 

8 

10 

14 

22 

1 1 

ALL  HOURS 

21 

18 

17 

12 

9 

6 

5 

9 

12 

13 

16 

25 

14 

j  10.  J  FREQ  OF  CIG/VIS  <200/0.5 

MI 

(SOURCE  NO.  1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

3 

3 

2 

1 

0 

# 

# 

1 

1 

1 

1 

3 

2 

03-05  LST 

3 

4 

3 

2 

1 

1 

2 

3 

1 

3 

2 

3 

2 

06-08  LST 

3 

4 

3 

2 

2 

1 

2 

3 

3 

4 

2 

3 

3 

09-11  1ST 

3 

4 

2 

# 

# 

# 

# 

« 

# 

1 

1 

5 

1 

12-114  LST 

2 

2 

1 

0 

# 

# 

0 

0 

0 

0 

« 

3 

1 

15-17  LST 

2 

1 

1 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

1 

18-20  LST 

2 

2 

1 

# 

0 

0 

0 

0 

# 

# 

# 

2 

1 

21-23  LST 

2 

2 

2 

# 

0 

# 

0 

0 

« 

# 

2 

3 

1 

ALL  HOURS 

2 

3 

2 

1 

« 

# 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

1 

ECR-MNF-142 

• 
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OPERATIONAL  CLI  1ATIC  DATA  SUMMARY  SUPPLEMENT 


STATION:  BATTLE  CREEK,  MICHIGAN  STATION  #:  725396  ICAO  ID:  KBTL 

LOCATION:  42019'N,  85®15'W  ELEVATION  (FEET):  9'<1  LST  -  GMT  -5 

PREPARED  BY  USAFETAC/ECR  MAY  1985  PERIOD:  VARIED 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (>  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS:  I 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

0 

0 

# 

1 

1 

2 

2 

2 

1 

0 

0 

0 

1 

03-05 

LST 

# 

# 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

2 

# 

# 

# 

1 

06-08 

LST 

0 

# 

# 

# 

# 

1 

1 

1 

1 

0 

# 

# 

# 

09-11 

LST 

0 

0 

1 

# 

1 

1 

1 

1 

« 

# 

# 

# 

t 

12-1  A 

LST 

0 

0 

0 

# 

1 

2 

1 

1 

» 

0 

0 

0 

# 

15-17 

LST 

0 

0 

# 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

# 

# 

« 

1 

18-20 

LST 

0 

0 

1 

1 

2 

2 

# 

1 

2 

# 

# 

# 

1 

21-23 

LST 

0 

# 

# 

1 

3 

2 

2 

1 

t 

f 

0 

1 

ALL  HOURS 

# 

# 

# 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

§ 

# 

# 

1 

2.  % 

FREQ 

OF 

RAIN 

AND/OR 

DRIZZLE: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NO'; 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

5 

3 

12 

12 

9 

6 

5 

4 

8 

8 

9 

7 

7 

03-05 

LST 

11 

4 

10 

10 

7 

5 

4 

5 

8 

9 

1 1 

6 

7 

06-08 

LST 

3 

4 

9 

12 

9 

7 

4 

7 

8 

10 

1 1 

8 

8 

09-11 

LST 

2 

3 

8 

10 

8 

6 

4 

4 

6 

7 

1 1 

7 

7 

12-111 

LST 

2 

4 

6 

9 

6 

6 

3 

4 

7 

7 

9 

5 

6 

15-17 

LST 

3 

4 

6 

8 

8 

5 

4 

7 

9 

12 

6 

6 

18-20 

LST 

3 

5 

7 

1 1 

8 

5 

2 

4 

7 

10 

10 

8 

7 

21-23 

LST 

11 

5 

10 

12 

9 

7 

4 

5 

6 

10 

7 

8 

7 

ALL  HOURS 

3 

4 

8 

10 

8 

6 

4 

5 

7 

9 

10 

7 

7 

3.  % 

FREQ 

OF 

SNOW 

AND/OR 

ICE 

PELLETS: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

30 

21 

10 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

9 

18 

8 

03-05 

LST 

31 

22 

12 

3 

# 

0 

0 

0 

0 

# 

9 

19 

8 

06-08 

LST 

27 

18 

1 1 

3 

# 

0 

0 

0 

0 

1 

9 

20 

7 

09-11 

LST 

29 

18 

1 1 

3 

# 

0 

0 

0 

0 

1 

9 

22 

8 

12-111 

LST 

27 

16 

7 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

9 

20 

7 

15-17 

LST 

24 

17 

8 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

7 

19 

7 

18-20 

LST 

24 

16 

7 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

7 

17 

6 

21-23 

l,ST 

27 

19 

8 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

8 

16 

7 

ALL  HOURS 

27 

18 

9 

3 

t 

0 

0 

0 

0 

1 

8 

19 

7 

4.  > 

FREQ 

OF 

SURFACE  WIND  SPEEDS  > 

25  KNOTS  (INCLUDING 

GUSTS) : 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

2 

0 

1 

1 

0 

« 

0 

# 

0 

0 

1 

2 

1 

03-05 

LST 

3 

# 

2 

2 

0 

» 

# 

0 

* 

# 

1 

2 

1 

06-08 

LST 

2 

1 

1 

2 

0 

# 

0 

0 

# 

1 

1 

1 

09  -1 1 

LST 

4 

1 

3 

4 

1 

# 

1 

# 

f 

1 

1 

2 

2 

12-114 

LST 

6 

2 

6 

6 

2 

1 

1 

# 

1 

3 

2 

3 

3 

15-17 

LST 

5 

2 

5 

7 

3 

2 

1 

# 

1 

2 

1 

2 

3 

18-20 

LST 

3 

2 

3 

2 

1 

# 

0 

0 

# 

» 

1 

2 

1 

21-23 

LST 

3 

2 

2 

2 

# 

# 

# 

0 

0 

» 

1 

3 

1 

ALL  HOURS 

3 

1 

3 

3 

1 

1 

# 

# 

t 

1 

1 

2 

2 
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REMARKS:  »  -  DATA  NOT  AVAILABLE,  #  -  0.0  <  0.5,  MI  -  STATUTE  MILES 

-  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA.  I.E.,  <  2V  HRS/DAY  OR  <  1 2  MONTHS/ YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  73  “  83 

2. 

3. 


5.  J  FREQ  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY  (CIC/VIS)  <  800/2  MI: 


JAN 

FEB 

MAR  APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

18 

1  1 

ID  10 

5 

3 

3 

6 

9 

10 

10 

19 

10 

03-05 

LST 

19 

16 

18  11 

9 

6 

8 

1 1 

12 

13 

15 

19 

13 

06-08 

LST 

18 

18 

20  1 1) 

13 

12 

13 

23 

21 

18 

18 

25 

18 

09-1 1 

LST 

22 

20 

16  12 

/\ 

J 

6 

5 

6 

13 

14 

18 

27 

14 

12-1') 

LST 

18 

15 

12  7 

4 

3 

2 

2 

6 

6 

9 

24 

9 
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LST 

16 
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11  5 

3 

2 

1 

2 

6 

6 

9 

18 

8 

18-20 
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13 
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12  8 

5 

1 

1 

2 

4 

8 

10 

18 

8 

21-23 
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15 

12 

12  7 

4 

2 

2 

3 

7 

8 

1 1 

18 

9 
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17 

15 

14  9 

7 

5 

5 

7 

10 

10 

13 

21 

1 1 

6.  % 

FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

500/1.5  MI: 
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11 

6 
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2 
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6 
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13 

10 

11  7 

5 

3 
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7 

7 

8 

8 

12 

8 

06-08 
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10 

13  8 

7 

5 

7 

13 

12 

13 

10 

15 

10 
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12 

13 

1 1  5 

3 

2 

2 

3 

5 

8 

9 

17 

8 
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10 

10 
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1 

2 

# 

1 

2 

3 

3 

15 

5 
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10 

8 
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1 

1 

# 

1 

2 

3 

4 
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4 
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8 

8 

7  3 

1 

# 

1 

1 

2 

5 

4 

10 

4 
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9 

7 

7  2 

2 

1 

1 

2 

3 

5 

6 

1 1 

5 

ALL  HOURS 

10 

9 

9  4 

3 

2 

2 

4 

5 

6 

6 

13 

6 

7.  i 

FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

300/1  MI: 

JAN 

FEB 

MAR  APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 
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00-02 

LST 

5 

3 

4  2 

# 

1 

1 

1 

2 

3 

3 

6 

3 

03-05 

LST 

7 

6 

6  3 

2 

2 

4 

4 

2 

4 

4 

6 

4 

06-08 

LST 

5 

7 

6  4 

4 

3 

4 

7 

6 

8 

4 

7 

5 

09-1 1 

LST 

6 

8 

6  3 

1 

# 

1 

1 

1 

4 

3 

10 

4 
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L.ST 

5 

6 

3  # 

# 

i 

0 

0 

# 

# 

1 

8 

2 

15-17 

LST 

5 

)) 

3  1 

0 

# 

# 

# 
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2 
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2 
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t^T 

1) 

1) 

3  1 

0 

# 

# 

# 

f 

1 

1 

5 

2 
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1) 

D 

4  1 

# 

1 

0 

# 

1 

2 

4 

6 

2 

ALL  HOURS 

5 

5 

4  2 

1 

1 

1 

2 

2 

3 

3 

7 

3 

8.  J 

FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

100/0.25  MI: 

JAN 

FEB 

MAR  APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

1 

2 

1  # 

0 

# 

0 

« 

1 

# 

# 

2 

1 

03-05 

LST 

2 

3 

1  1 

1 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

2 

06-08 

LST 

1 

3 

2  1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

2 

09-1 1 

LST 

1 

2 

1  0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

1 

2 

1 

1  2-1 1) 

LST 

1 

# 

#  0 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

1 

# 

15-17 

LST 

1 

# 

#  0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

« 

1 

# 

18-20 

LST 

1 

1 

«  # 

0 

0 

0 

0 

# 

# 

0 

1 

# 

21-23 

LST 

# 

1 

#  0 

0 

0 

0 

0 

# 

# 

1 

1 

# 

ALL  HOURS 

1 

2 

1  » 

1 

# 

f 

# 

* 

1 

1 

1 

1 
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FIELD  ELEVUTION:  799  ft 


RUSSWO  FOR;  KRLY  OBS:  5304-7005;  DAILY  OBS:  5304-6901. 


I'DATA  NOT  AVAILABLE.  ILESS  THAN  0.5  DAY.  0.5  OR  0.05  INCH.  OR  0.5  PERCENT  (5)  AS  APPLICABLE. 
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9 

2 

3 

03-05 

4 

! 

5 

4 

3 

2 

3 

5 

9 

1 

9 

3 

3 

CEILING  1  ESS 

06-01 

2 

3 

5 

4 

4 

2 

3 

5 

3 

3 

9 

3 

3 

Than  jdo  pt 

M 

3 

; 
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1 

R 

1 
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2 

9 

9 

3 

AMP  OR  YISIBaiTr 

12-14 

i 

4 

6 

J 

■ 

1 

• 

» 

1 

1 

3 

9 

2 

LESS  than  t/I  Mi 

15-17 

9 

3 

5 

2 

0 

1 

V 
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B 
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2 

3 

2 

11-20 

* 

1 
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3 

■ 

• 

* 

$ 
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1 

3 

2 

2 

21-23 
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2 

5 

3 

1 

1 

1 

2 

2 

_ i_ 

2 

_ L_ 

ALL  MRS 

- 3 — 

-T~ 

a 

- jH 

- 7“ 

- 1“ 

- ri 

- r~ 

2 

2 

3 

3 

1 

to 

379 


380 
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A  W  S 

Station  Naae: 

DULUTH  lAP  Ml 

Field  Eley; 

1,430  ft 

CLIMATIC  BRIEF 

Lat  i  t  ude  /  Longl  t  ude : 

NA6  50  H092  11 

Station  MSC: 

727450 

Hoirly  Obs  POR: 

Jul  77  to  Jwi 

87 

Call  Si0): 

KDLH 

Deoeaber  1987 

SUMary  of  Day  POR: 

Jan  48  to  Jun 

87 

LST  -  GMT  -6 

Supersedes: 

Jul  1983 

I  JAR  I  FEB  I  MAR  I  APR  I  HAY  I  JIM  I  JUL  I  AUG 


XTRM  MAX  TEMP  “ 
MEAN  MAX  TEMP  " 
MEAN  TEMP  ® 

MEAN  MIN  TEMP  “ 
XTRM  MIN  TEMP  “ 

D/W  TEMP  80®  F 
D/W  TEMP  ^  75®F 
D/W  TEMP  _<  32°F 
D/W  TEMP  <  05®F 


0  0 

0  0 

31  28 

19  15 


VPR  PRESS  ("Hg)  .05 
MEAN  DEWPOINT  °F  1 
99.95*  WCPA  Ft  2200 


MEAN  RH  07  LST  *( 
MEAN  RH  13  LST  t 

—  — 

MAX  24HR  PRECIP  " 
MAX  PRECIP  " 

MEAN  PRECIP  " 
MIN  PRECIP  " 

D/W  PRECIP  >_  .01" 
D/W  PRECIP  >_  .5" 

MAX  24HR  3NFL  " 
MAX  3NFL  " 

MEAN  3NFL  " 

D/W  3NFL  >.  .1" 

D/W  3NFL  >1.5" 


76 

I  77 

67 

61 

.8 

2.2 

2.  4 

5.1 

.9 

1.8 

.2 

.2 

10 

11 

# 

1 

13 

17 

32 

46 

12 

14 

10 

10 

3 

3 

.15 

.23 

.34 

.45 

27 

38 

48 

56 

2100 

2000 

1950 

1850 

72 

71 

I  76 

80 

54 

52 

56 

59 

29  MO 
-39  40 


0  27  40 

0  54  40 

31  186  40 

15  60  40 


06  .17  10 

7  30  10 

50  21  00  10 


MEAN  WND  DRCTN  NW 
MEAN  WND  SPD  Kta  10 
MAX  WND  3PD»»  Kta  50 


W  E3E 
8  8 
53  49 


82 

63 

80 

67 

2.8 

7.5 

2.5 

.4 

10 

1 

2.2 

5.0 

1.8 

.2 

11 

1 

8 

8 

2 

* 

17 

38 

11 

8 

2 

NW 

W 

10 

1  0 

55 

47 

MEAN  CLD  CVR  1  0th 
D/W  TSTORMS 
D/W  FOG  VSBY  <7nil 


H 


ANN  -  Annual  YOR  -  Years  ol 

D/W  -  Mean  number  of  days  with... 

S  ■  Based  on  less  than  full  months 
•  »  «  Instantaneous  peak  winds 
•  -  Data  not  available 


YOR  -  Years  of  record 


Period  of  record 


WCPA  -  "Worst  case"  (maximum)  press  ire  altitude 
#  -  Less  than  0.5  day,  0.05  Inch,  or  0.5*,  as 
applicable. 

$  -  Percentage  of  calm  winds  >  mean  direction 


APPROVED  FOR  PUBLIC  RELEASE;  DISTRIBUTIOB  IS  URLIMITED 


A  H  S 

CLIMATIC  BRIEF 
Deoeaber  1 987 


station  Naae: 

DULUTii  lAP  Ml 

Field  Elev: 

1  430  ft 

Lat 1 tude/Longl tude : 

MAb  50  11092  11 

Station  NSC: 

727450 

Hourly  Obs  POR: 

Jul  77  to  Jun-87 

Call  Sl0i: 

KDLH 

Suaaary  of  Day  POR: 

Jan  48  to  Jui  87 

LST  -  Off  -6 

Supersedes: 

Jul  1983 

APPROTKD  FOR  PUBLIC  RELEASE;  DISTRIBUTIOH  IS  UBLINITED 


383 


CS  MTtO  Af«  12  OMOLrre 


385 


386 


FHtPARCO  JUL  87 
OL-*/ IJ5i  f8C/8MS/MC 

*  •  S  I 

climaMc  afticf 
FOB  L I  HI  TED  I 

CUf  T  i T*  TIOHS  .  L. 


STATION  NAME:  FT  LCONAIO  WOOD  NO 
LQCATIQMt  W  37  «!»  N  0^2  Oa._ _ _ 

caution:  means  and  EiTSEMES  BELOW  ARE 


.  lL«£-RAlllSXi|  oELAtIwE  vapor  dew  press 

PA^L  T  MEAN  HUMIQiTl  PRESS  pT  At  y 

hi&t-  Awfi  low!  <  LSI  UNSi  Fee* 
in  If}  IFII  C7  I  13  F-G  I  IF  »  R9.RS1 


xinfiei:  M1II05  ! 

PvLG  AVG  1 

I6N 

OCTN 

1  16P1  N  TS 

NTS 

72  S6  ,13 
7w  S7  .15 
li* 


76  ,  52  .31 

76  57  .20 

7W  59  :  .16 

•.«  t  wi-  +■  -  i'n 


26;  1700  I  S  6 

- 1~ 

1  750  !  S  8 

52  1600  $  6 

al  115^  *.  s  _  1- 

661  155c  *S'  6 

A**:  1350  is'  6 

59|  1^  '  S_ 

66^  1550  [516 
3  5  17  00  I  St  6 

26  18  00  I  Sj _ T_ 

wV  16^0  I'll  6 


37  55 

58  I  66 


ELEVATION:  1158  FT  STATION  ID:  6TBN 
_ I  SWT  TO  LST  t  -6 _ W>C  J  726657 -  - - - 

THE  available  SOMMART  OF  OAT  DATA  FOR  THIS  STATION  nERE  INSUFFICIENT 
FOR  ANt  *N£ANIN6FUL"  SUMMARIZATION;  THERE  F  ORE  •  ThE  T  mERE  SuPPL  C  mE  N  T  y  Lt 
BV  DATA  FROM  OiHER  SOURCES  ANQ  CQMBINCq  .8  T  _A_  ^I MA  T  OLOGl  S  T  ^ 

IjanIfeB  mAR  ApR  lMA^iiji4jjjkJiLU£i^t-PlC-C*  Ia.NN  .TRi- 

TENPERaTURES  I  *  '  '  '  ]  ' 

tXI  H»<  If  I  77  «3  «J  *1  I  .1  I  9.  '109  llOS  99  ]  9.  !  .1  .  79  109 

HC.  in  !  so  55  95  5.  .5  I  79  79  7.  .9  59  9  7  55  56  79 

f»i  m.  in  |-|5  _r »_ _LS  si  ,  *iL'J  , J«  ■  ;s .  5^^i3_^ — i. 

.  ^RCCIPI Ill  ION  I  .  .  ,  , 

mtt  79-HOUII  2.9  2. 713.9!..  5  9.3  9.9  5  .  3iS.2  5,719  .  7  5.7  9.»  5.7  29 

MAI  HON  flNSI  5.6  6.6!9.?lU.  9.0  10.  9.0  9.5  9,8  9.2  15.  IC.  15.  2M 


MAX  ?n"NOUR  2.9  Z.7 I3.N !N. 
MAI  HON  TINS!  Is. 6  16.6  [9. 2|U 


9.0  9.5  9,8  9.2  15. 


.  MEAN  UN5I  !l  .6  j 
MIN  hOm  mnsH  jjl 
SHOMFALL  I I 

MAX  2«>N0UR  9  ; 

MAX  MON  (INSI  I  19 

mean  (INSf  I  6 

_  6 IN  MOM  iliSI  i  _8_ 
peak  NINO  MIS  !_6*-» 
DATS  NITM  j  , 

THUNDERSTORMS  ,  i  , 
■  F06  1  12  I 

mEAS.  Pfif C ip .  1  7  I 


1,6  12.2  '3.6  6.6  6.6  ,3.9  3.5  2**  5.  1  •I* 


11 .6  jl  .6  1.  3  ,l  .0  . 


..io .  .53 ,  -5# 


.  C  .  ,0  .^6^ 
,  fet  ,  fcB  ^  25.^ 


10  i  111  10 1  10 1 


RtHABHS:  huRRICANE/TrOPICAL  STORM  INFORMATION  FOR 

A  :  hurricanes  */B  J*N 

B  :  TROPICAL  STORMS  bONP  03/30  00/00  00/00 

(■  OBSERVED  12QNM  03/00  00/00  00/00 

wIThINI  260NM  00/30  CO/OO  OQ/OO 

— -AFPficVCO  FOR  PuBl-lC  RELEASE*  OTSTRIBUTION  IS 
SjAflOLSi  9  alia  hoi  AXA^^ABi^E  ^_g£ACfNl  CALB- 

“  '  ■  -----  1  !  JAN  ~  \  FE  a  \  M*R  I  _ 

CEILING  LESS  06  -  OS  ■  37  '  hT  |  6^1  j  "Tb 

tMAN  5Q::  ft  39  -  11  31  lO  36  j  26 

ASJ/O-i  12  -  1  6  28  3  3  1  S3  26 

•  ISieiLlTT  15-17  27  3o  Z7  18 

less  Than  18  -  25  ** 

!  "I  21  -  2  3  25  I  35  23  *6 

ceiling  less  06  -  08  :  27  5  1  26  19 

IhAn  15C3  FT  09  -  1  1  26  ;  26  21  15 

AN:/0R  1  2  -  16  20  1  8  17  IS 

w  ISIS  It  1  Tt  1  5  -  1  7  1  «  *  “  ^  ^ 

less  Than  18  -  20  t  17  l6  16  9 

T  «T  21  •  23  16  21  13  6 


TEARS  1900  .  1985 

APR  NAT  JUN 

03/0q  00/00  00/00 

03/00  00/00  OO/Oo 

03/00  00/00  00/00 

unliniteo — 

.  RRf  WAIL  INC  QULCmii _ 

[  NAT  TJuR  !  JUL  I  AUC 


JUL  AUG  SEP 

00/00  00/00  00/00 

00/00  00/00  00/01 

00/00  00/02  00/02 


AMftliHlS  <  UNITS  SHOMN  IN_HE4^ING 


OCT  HCT  OtC  A^^ 

00/00  00/00  00/CC  oo/co 
30/30  00/00  00/Cc  OD/51 
00/00  00/00  OO/OC  00/06 


L  SEC  £i.|a£A4- 


CEILING  LESS 

Ob 

-  08 

tMAN  so::  ft 

39 

-  1  1 

ASJ  /O-i 

1  2 

-  16 

•  isie  iLi  ty 

15 

-  1  7 

less  than 

18 

-  20 

!  "I 

21 

-  23 

ceiling  less 

3b 

-  08 

IhAn  iSC  0  FT 

09 

-  1  1 

an:  /OR 

12 

-  16 

W  ISIS  IL  1  Tt 

15 

'  It 

less  than 

18 

-  20 

T  HI 

21 

•  23 

CClLltC  LESS 

06 

•  C* 

THAN  130  0  FT 

09 

-  1  1 

ANC  /0« 

12 

-  I6 

YISIBILI  TV 

IS 

-  17 

less  than 

I  a 

-  20 

2  HI 

21 

-  23 

CEILING  LESS 

C6 

•  08 

Than  20C  FT 

09 

-  1  1 

ano/OR 

12 

-  16 

TiSrSILl  77 

IS 

-  17 

LESS  Than  , 

1  8 

-  2C 

1/2  Mj_  1 

21 

■  21 

SEP  ^OCT 

15  ,  22 

12  21 

9  17 

8  IS 

10  17 


55 

36 

25 

10 

32 

3  3 

22 

10 

3C 

31 

18 

IC 

3 

30 

18 

1C 

33 

29 

18 
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_ _ _ 

— - 

-  -  --  — t 
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28 

22 

10 

27 

28 

17 

10 

22 

26 

IT 

10 

21 

21 
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to 
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21 

10 

1 1 
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11 
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16 
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17 
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16 
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10 
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15 

8 

7 

LI.l 
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I  1  2  3 

•  ‘  I  1 

0  I  1  2 


mPAItOftT  ifUriTAC 

OCCCnSCB 


Jaa  49  •N4V  11 

i025  rr 


AWS  CLIMATIC  BRIEF 
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B 
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H 
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B 

Bl 
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B 
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■a 

ca 
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ra 
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HT9 
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■  m 
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KD 

oa 

tu 

■UJ 

oa 
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SN 
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AU 

AU 

AU 

AU 

Lki 

AU 

KU 

uu 
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m 
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■B 

■09 
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la 

• 

• 

• 

• 

4 

4 

4 

Ul 

UN 

ta 

ua 
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Ul 

Ul 

BU 

■u 

Ul 

tTaTWMMAMi 

LOCATION 


KANSAS  CITY  InTL  NO 
N3T  17  M  OA  «S 


NfliOO 

ILIV 


STN  LTRS 
NISC  NO 


NCI 

030AT 

72AA4 


NUMBEA  OKEPVEO  "wi’-nON  t  A/B 
K  KH  (1900-1979)  60NN 

H\.  URLY  CBS  I  j\B)  7  3-my  81  .A)  HurrlcanM  I20NM 

ZAILY  CBS:  J4n  49-My  81  iB)  Tropisal  StorM  240MN 


AUG 

0/1 

0/1 

0/1 


ANN 

0/1 

0/1 

0/1 


:«0TE  *  DATA  Mr  AVAILAK.! 

•  AVTt 

pwTTTrTr'TrTrirrTTTrTj^^^Ks 

■TU'i'l  HTTVr  T.7IT-1I  1  i  N  1  l|  H  W  R'lJn  ■  1  1  il  — ■ 

lAStOON  < 

fULl  MONTH 

cav  p»tq{%, 

HU  LIT 

JAM 

TI4 

MAN 

ANN 

MAT 

NJM 

NJL 

A4J6 

M6 

ecr 

MOV 

OfC 

AAM 

■»  : 

U-9] 

2S 

SO 

2S 

14 

12 

7 

ma 

12 

29 

2i 

01-05 

24 

30 

24 

21 

19 

4 

■SB 

IS 

24 

29 

Hlfl 

CfILIMC  LCU 

04-00 

29 

30 

SO 

29 

20 

19 

14 

32 

31 

BIB 

TMAM  MM  PT 

09-11 

SO 

31 

30 

27 

20 

14 

13 

23 

20 

S9 

31 

^bIH 

AMO  01  VltiULlTV 

U-iJ 

29 

31 

29 

23 

17 

12 

^■9 

19 

■  ■ 

31 

30 

LtSl  TMAM  )  W 

15-17 

29 

27 

19 

12 

^^BVB 

19 

27 

24 

BB 

ll-M 

■a 

24 

21 

IS 

4 

10 

■  ■ 

29 

2S 

BB 

11-21 

Bra 

21 

22 

IS 

9 

^^IB9B 

10 

2S 

24 

24 

29 

24 

20 

19 

iO 

_ 1 

’ 

4 

14 

IS 

24 

24 

19 

40-02 

19 

19 

17 

11 

4 

IS 

01-05 

19 

21 

19 

13 

10 

14 

CCILWO  CfU 

04-01 

22 

23 

20 

IS 

19 

22 

'HAH  IWl  PT 

09-11 

23 

22 

21 

IS 

IS 

22 

AMO  01  V1W4IL1TT 

12-14 

21 

19 

14 

10 

^^Bv^B 

14 

^uB 

Lilt  TMAM  )  W 

15-17 

14 

17 

IS 

^^^BB 

19 

il-20 

17 

17 

1  1 

^^B^B 

IS 

17 

^^B^B 

21-23 

14 

14 

1  1 

bbbp^b 

I^BBBB 

IS 

14 

ALL  Nil 

19 

20 

16 

9 

>0 

’ 

17 

B 

hbb 

00-02 

19 

^BnjB 

1  1 

^BBBB 

^■jBj^B 

bb^b 

11 

01-05 

IS 

13 

19 

CI<LM6  LfU 

44-44 

14 

IS 

IS 

M-tl 

17 

IS 

^^B^B 

17 

Ai«  M  VlU(MLtTT 

12-14 

IS 

11 

^^^BB 

^^Bp^B 

11 

LffU  TMAM  l(« 

15.17 

11 

^^Bln 

1 

10 

^^B^B 

11-20 

12 

^^^BB 

i 

10 

2U2J 

11 

H^BB 

dHBB 

l 

^i^bbi 

to 

■BTBI 

BBBBI' 

ALL  HNt 

19 

IS 
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WS  CLIMATIC  BRIEF  _  GREAT  F. 

Prepor>d  by  ETAC  (  SEP  1971  )  N  47  29  W  Ul  22 


PRECIPITATION  (in) 


M  i  !  u.  I  5  *  5 

22  “2  os[*3  .  2x  S  5* 

kS|z1  zz  k>  5<  z*  " « 

KX  <K  <  *  Xft  <O  XN 

>t<iui<(  ui  =  !x=  wo  s;2  <_ 

luZ  ZZ  ZZ  Ul  Z  z  I-  zE  Z<n  zS 


62  32  [13  !-37  0._6|  0^  10  J  Ki 
67  34  !  14  ,-22  0.710.9  9  111 


FIELD  ELEVATION:  3671  ft  STN  LTRS  KCTF 


X4  •  V  I  11 

20  ,-29  0.9i  l.ojlO  |1Q 


APR  33;  55  :  32 
MAY  901 66  40 

JUN  97173  !  47 
JUL  1102^5  !54 
AUG  f  106, 82  I  52 


71  1  44 
59  ;  36 


y#  -71  AU  I 

1.012.4  7  i 

--  I  J  I 


15  2. 1,3. 2  1  I 

31  2_.9j2.7!  1  i: 

37  1.3|1.7  0  0 

23  1.2'1.7|  1  |6 

7  0.7:1.21  3  's 


72,44  I  24  i-23  0.81 1.01  8 

.  -  .  -i-,-  »- 

61,36  119  i-43  0.61 0.7 i  8 


14.1 

3.2 

58 

.3^ 

I2I! 

33 

9EMARKS  Means  and  extremes  included  from  the  1970  NOAA/EDS  Local  Climatological  Data  Annual  Summary 


.-"astest  mile  converted  to  knots. 

HLISS’^C  POR:  Hrly  and  Daily  Obsi  4801-7007, 

rioTE;  "DATA  NOT  AVAILABLE.  ItLESS  THAN  0.5  DAY.  0.5  OR  0.05  INCH,  OR'  0.5  ^"rCENtT^)  AS  APPLICABLE. 


FLYING  WEATHER  (%FREQ)  HOURS  (LST)  |  JAN  FEB  MAR  |  APR  |  MAY  |  JUN  JUL  |  A'JG  SEP  |  OCT  NOV  DEC  ANN  EYR 

[  00-02  'Tl  13~  15  !  U  11  l”?  Tj  n  9  I  11  ,  9  j  11  '  10 

U  ..03rQ5_  14  16  .  17  16  12,  8.3  2  11  I  10  10  U... 

less  than  F  ,_06-08 .  15,  ..17.  17  .  18  15  !  10  ..  4  4  .12  11  I  10  ..12..  12 

3000  feet  I  09-11  13  13  17  20  17  !  11  /I  A  !  12  I  n  1  n  11  I  12 


00-02 

.Q3r05. 

0^08 

09-11 


11  ■  9  i  11  10  i 

10  10  , 11_,..  U  .  . 

11  ]  10  ..12...  12.  . 
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fftfPARfO  8Y 

USAFCTAC 

STATION  NAME 

M 

“A3CH 

IQE  s  ! 

LOCATION 

PCKtOO  UZ'NOv  83  0 

lUev  5528 


STN  LTRSs 
HSC  NO: 


AWS  CLIMATIC  BRIEF 


BJixiEiaisitKima  I 
ignmgfKCTgfigf  I 


RUS7.JC  FOR: 

H-CtTLi  OnS:  DEC  7  3  -  NC?.'  83 

S-.TtW^Y  OF  ai\Y  DATA:  OFT  42  -  SEP  45,  DEC  45  -  NOV  S3 


NOT  available 
f«EO  (Ti  I  MAS  LST  1 


AMTS  <  UNITS  SHOWW  IN  HEAOlWG 
jAN  (  fC>  I  MA<  I 


•  INSTANT  AWEOUS  K*K  IIHIIOS 


t  %  CALM  60T0  »  nvG  DRCTW 

I  AUC  I  ilP  1 


d  8ASID0W<  PULlMOWTHt 
OCT  }  MOV  f  OfC  I 


CEILIMC  LES^ 

THAM  3000  f  T 
AMO  OA  VISIBID  TV 
LESS  THAN  3  Ml 
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C^ER_A'^ONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  LINCOLN  NE 
LOCATION:  ^0°51’N,  96°^5'W 
PREPARED  BY:  USAFETAC/ECR ,  MAR  1988 


STATION  #:  725510 

ELEVATION  (FEET):  l^/M 
PERIOD:  VARIED 


ICAO  ID:  KLNK 
LST  =  GMT  -6 


SOURCE 

NO. 

1.  TEMPERATURE  (°F) 

EXTREME  MAX  1-2 

MEAN  DLY  MAX  1-2 

MEAN  1-2 

MEAN  DLY  MIN  1-2 

EXTREME  MIN  1  -2 

#  DAYS  >90  1-2 

»  DAYS  T  32  1-2 

»  UAYS  <0  1-2 


PRECIPITATION  (INCHES) 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

73 

84 

90 

91 

106 

111 

117 

115 

110 

98 

82 

76 

117 

31 

37 

51 

64 

74 

85 

91 

87 

78 

66 

49 

36 

62 

20 

26 

39 

52 

62 

72 

79 

75 

65 

53 

37 

25 

50 

1 1 

17 

29 

41 

50 

61 

67 

64 

55 

42 

28 

17 

40 

-33 

-24 

-19 

3 

25 

38 

42 

40 

26 

12 

-5 

-27 

-33 

0 

0 

It 

It 

It 

9 

19 

13 

4 

It 

0 

0 

45 

30 

25 

18 

6 

1 

0 

0 

0 

1 

5 

19 

30 

1  34 

7 

4 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

3 

1  5 

MAXIMUM  2 

MEAN  2 

MINIMUM  2 

MAX  2U  HR  2 

#  DAYS  >0.01  2 

#  DAYS  T  0.5 

3.  SNOWFALL  ( INCHES) 

MEAN  2 

MAXIMUM  2 

MAX  2M  HR  2 

»  DAYS  >  0.1 

#  DAYS  T  1 . 0  2 


RH  (06  LST) 
RH  (15  LST) 
VAPOR  PRESS 
DEWPOINT 


1.59  1.26  6.65  7.21  7.97  7.67  6.93  8.57  7.52  5.  W  3.81  3.^2  8.57 

.611  1.01  1.94  2.81  3.84  3.84  3.20  3.42  2.93  1  .68  .96  .65  26.92 

#  0.08  .49  1.09  2.07  .63  .37  .07  .29  .01  .03  .04  # 

.76  .84  1.82  2.34  3.31  4.24  4.66  2.98  3.52  4.29  1.93  2.28  4.46 

6  6  9  10118  8  9  8  7  6  5  93 

»»»»»»»»»»»*  * 


9.  4 

6.8 

11.0 

1.2 

» 

» 

It 

3.7 

2.9 

35. ( 

1  4.6 

13.8 

17.0 

7.2 

nt 

» 

0.8 

3.3 

8.6 

19.8 

19. J 

8.0 

7.7 

8.3 

4.2 

a 

u 

0.8 

3.3 

7.7 

1  0.  4 

1  0.  ■ 

» 

» 

» 

» 

* 

» 

Jk 

» 

K 

» 

» 

» 

2.1  2.1 

:ty  ($)  / 

1.8 

VAPOR 

0.5  « 

PRESSURE 

» 

(IN  Hg) 

/ 

»  * 

DEWPOINT  (0 

It 

F) 

1.0 

1.9 

9. 

76 

80 

81 

80 

83 

82 

81 

85 

84 

81 

81 

80 

81 

60 

61 

54 

50 

51 

47 

45 

50 

50 

49 

54 

60 

53 

.09 

.12 

.17 

.26 

.39 

.52  . 

62 

.60 

.45 

.28 

.18 

.11 

.32 

12 

18 

28 

39 

50 

59 

64 

63 

54 

41 

28 

18 

40 

5.  SURFACE  WINDS  (16  PT/KNOTS)  /  99.95$  HIGHEST  PRESSURE  ALTITUDE  (FEET) 


PVLG  DRCTN 
MEAN  SPEED 
(PVLG  DRCTN) 
MEAN  SPEED 
(ALL  OBS) 

MAX  (PK  GST) 
PRESSURE  ALT 


N  N  N  N 


1 

11 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

10 

10 

10 

1  0 

10 

10 

1 1 

1 1 

1 

9 

9 

10 

1 1 

9 

9 

9 

8 

9 

9 

9 

9 

9 

1 

47 

48 

52 

56 

45 

73 

52 

69 

42 

45 

47 

46 

73 

1 

1890 

2200 

2150 

2010 

2020 

1750 

1830 

1  800 

1630  1 

720 

1840 

1950 

2200 

6.  MEAN  CLOUD  COVER  (EIGHTHS)  /  THUNDERSTORMS  /  FOG  /  BLOWING  SAND  &  DUST  (BNBD) 


CLD  COVER 
DAYS  TSTMS 
DAYS  FOG  <  7 
DAYS  BNBD  <  7 


3  3  3 

i  I  I 

0  »  It 


JAN  FEB  MAR  APR  MAY 


C 

2 

1 

It 

44 

8 

9 

10 

1 1 

1  09 

0 

# 

0 

0 

1 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 
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REMARKS:  »  =  DATA  NOT  AVAILABLE  #  =  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5*,  AS 
APPLICABLE  $  =  *  CALM  >  PVLG  DRCTN 

0  =  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  1 2  MONTH/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  73-86 

2.  NATIONAL  CLIMATIC  CENTER,  POR  45  YEARS 

3. 


7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (*  FREQ)  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY 
(CIG/VIS)  <  3000/3  STATUTE  MILES  (MI)  (SOURCE  NO.  1): 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

22 

33 

26 

18 

11 

6 

5 

10 

13 

15 

26 

26 

18 

03-05 

LST 

24 

33 

29 

23 

16 

10 

8 

13 

15 

20 

30 

25 

20 

06-08 

LST 

23 

34 

32 

27 

22 

14 

12 

17 

18 

25 

31 

28 

24 

09-1  1 

LST 

22 

34 

34 

30 

20 

15 

1 1 

15 

20 

25 

30 

29 

24 

12-14 

LST 

22 

32 

32 

26 

19 

11 

1  0 

13 

16 

22 

27 

26 

21 

15-17 

LST 

21 

29 

28 

22 

12 

7 

6 

8 

12 

16 

23 

23 

1  7 

1  8-20 

LST 

20 

27 

25 

17 

9 

4 

4 

6 

10 

13 

22 

24 

15 

21-23 

LST 

20 

27 

24 

16 

10 

5 

5 

7 

1 1 

14 

24 

25 

16 

ALL  HOURS 

22 

31 

29 

22 

15 

9 

8 

11 

1  4 

19 

26 

26 

1  9 

OO 

FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

1 500/3 

MI  (SOURCE 

NO.  1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

15 

25 

18 

12 

7 

4 

4 

9 

8 

10 

20 

21 

1  3 

03-05 

LST 

15 

26 

22 

15 

1 1 

6 

6 

11 

1 1 

1  4 

21 

20 

1  5 

06-08 

LST 

15 

26 

26 

18 

16 

10 

9 

15 

15 

18 

23 

22 

18 

09-1 1 

LST 

15 

25 

26 

17 

12 

6 

8 

10 

13 

17 

23 

22 

16 

12-14 

LST 

1  4 

22 

18 

13 

8 

3 

3 

5 

7 

1  '> 

1  k- 

17 

20 

12 

15-17 

LST 

13 

21 

16 

10 

6 

1 

2 

2 

5 

10 

12 

15 

9 

18-20 

LST 

1  2 

19 

16 

10 

5 

2 

2 

3 

5 

9 

1  3 

16 

9 

21-23 

LST 

13 

21 

15 

10 

5 

3 

3 

5 

5 

10 

15 

19 

10 

ALL  HOURS 

1  4 

23 

20 

13 

9 

4 

5 

7 

9 

13 

18 

19 

13 

9.  ? 

FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

1000/2 

MI  (SOURCE 

NO.  1): 

00-02 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

LST 

9 

19 

13 

8 

5 

2 

3 

7 

5 

9 

13 

16 

9 

03-05 

LST 

10 

19 

17 

10 

8 

4 

4 

8 

7 

10 

15 

15 

1 1 

06-08 

LST 

1 1 

20 

21 

12 

11 

7 

7 

1  0 

1 1 

13 

16 

16 

1  3 

09-1 1 

LST 

10 

19 

19 

1  2 

8 

3 

4 

6 

9 

1 1 

17 

17 

1 1 

1  2-1  4 

LST 

9 

16 

1  4 

8 

5 

1 

1 

2 

4 

8 

12 

13 

8 

15-17 

LST 

7 

14 

1 1 

6 

3 

1 

1 

1 

3 

7 

9 

1 1 

6 

18-20 

LST 

8 

1  4 

12 

7 

3 

1 

1 

1 

3 

6 

9 

1 1 

6 

21-23 

LST 

8 

15 

1  1 

6 

4 

2 

2 

3 

3 

8 

10 

14 

7 

ALL  HOURS 

9 

17 

15 

8 

6 

3 

3 

5 

6 

9 

13 

14 

9 

1 0.  * 

FREQ 

OF 

CIG/VIS  < 

200/0. 

5  MI 

(SOURCE  NO.  1) 

. 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

1 

4 

3 

# 

1 

0 

# 

# 

0 

1 

2 

3 

1 

03-05  LST 

1 

5 

4 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

3 

3 

2 

06-08  LST 

2 

5 

5 

2 

1 

# 

# 

2 

1 

2 

4 

4 

2 

09-11  LST 

1 

4 

4 

1 

» 

0 

0 

# 

1 

2 

4 

1 

12-14  LST 

1 

2 

2 

0 

0 

# 

# 

# 

1 

2 

1 

15-17  LST 

1 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

1 

18-20  LST 

1 

2 

1 

0 

0 

0 

# 

1 

2 

1 

1 

21-23  LST 

1 

3 

1 

# 

0 

// 

0 

1 

1 

2 

ALL  HOURS 

1 

3 

3 

# 

1 

% 

2 

ECR-WFS-3 
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OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUPPLEMENT 


STATION;  LINCOLN  NE 
LOCATION:  40°5i'N,  96°46'W 
PREPARED  BY:  USAFETAC/ECR ,  MAR  1988 


STATION  725510  ICAO  ID:  KLNK 

ELEVATION  (FEET):  |2.1M  LST  =  GMT  -6 
PERIOD:  VARIED 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (t  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 


SOURCE  1 
00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-19  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


JAN  FEB  MAR 
#  0  1 

//  #  1 

#  #  # 

0  #  # 

0  0# 

0  0# 

0  #  # 

0  0  1 

#  #  # 


APR  MAY  JUN 

2  3  3 

2  3  5 

1  2  2 

1  2  1 

1  1  1 

1  2  2 

2  3  2 

2  3  5 

2  2  3 


JUL  AUG  SEP 

9  5  9 

5  5  3 

3  3  1 

1  1  1 

#  1  1 

1  1  1 

2  2  2 

9  2  3 

3  2  2 


OCT  NOV  DEC 

1  #  # 

2  #  0 

#  #  0 

#  #  0 

#  0  # 

1  #  0 

1  #  0 

1  #  # 

1  #  # 


ANN 

2 

2 

1 

1 

# 

1 

1 

2 

1 


2.  %  FREQ  OF  RAIN  AND/OR  DRIZZLE: 


SOURCE  1 
00-02  LST 
03-05  LST 
06-08  LST 
09-11  LST 
12-19  LST 
15-17  LST 
18-20  LST 
21-23  LST 
ALL  HOURS 


JAN 

O 

C. 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

1 


FEB 

3 

3 

9 

3 

3 

3 

3 

3 

3 


MAR 

8 

8 

3 

8 

8 

9 

9 

8 

8 


APR 

9 

9 

10 

9 

8 

9 

9 

8 

9 


MAY 

8 

9 

8 

8 

8 

7 

8 
9 
8 


JUN 

5 

7 

9 

2 

3 

3 

9 

5 

9 


JUL 

5 

7 

5 

9 

3 

3 

3 

9 

9 


AUG 

6 

7 

7 

5 

3 

2 

3 

3 

5 


3.  i  FREQ 

OF 

SNOW  AND/OR  , 

ICE  PELLETS; 

SOURCE  1 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

00-02  LST 

1  0 

1 1 

9 

2 

0 

0 

0 

0 

03-05  LST 

1  1 

12 

5 

2 

0 

0 

0 

0 

06-08  LST 

1  0 

10 

6 

1 

A 

0 

0 

0 

09-11  LST 

1  0 

1 1 

6 

2 

0 

0 

0 

0 

12-19  LST 

9 

10 

5 

2 

0 

0 

0 

0 

15-17  LST 

7 

8 

9 

2 

0 

0 

0 

0 

18-20  LST 

8 

9 

5 

3 

0 

0 

0 

0 

21-23  LST 

1 1 

8 

5 

2 

0 

0 

0 

0 

ALL  HOURS 

10 

10 

5 

2 

0 

0 

0 

0 

9.  %  FREQ 

OF 

SURFACE 

WIND 

SPEEDS 

>  25 

KNOTS 

(INCLUDING  GUSTS) 

SOURCE  1 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

00-02 

LST 

5 

9 

5 

6 

03-05 

LST 

5 

9 

6 

5 

06-08 

LST 

9 

3 

6 

7 

09-1 1 

LST 

5 

6 

1 1 

18 

12-19 

LST 

8 

7 

17 

22 

15-17 

LST 

6 

7 

15 

21 

18-20 

LST 

5 

9 

6 

9 

21-23 

LST 

9 

9 

6 

8 

ALL  HOURS 

5 

5 

9 

1  2 

MAY 

2 

2 

3 

8 

11 

9 

9 

3 

5 


JUN 

2 

2 

3 

7 

9 

9 

9 

2 

5 


JUL 

1 

1 

2 

3 

7 

8 
2 
1 
3 


AUG 

1 

# 

1 

3 

6 

6 

2 

1 

2 


SEP 

7 

8 
6 
6 
5 
7 

5 

6 
6 


SEP 

0 

0 

# 

# 

# 

0 

0 

0 

# 


SEP 

1 

1 

1 

6 

9 

7 

1 

1 

3 


OCT 

7 

8 

7 

7 

5 

6 
6 

8 

7 


NOV 

6 

5 
7 

6 

6 

5 

6 

5 

6 


DEC 

9 

9 

9 

3 

3 

3 

9 

3 

3 


ANN 

6 

6 

6 

5 

5 

5 

5 

5 

5 


OCT  NOV 

#  9 

#  5 

#  5 

1  5 

#  5 

#  3 

#  3 

#  9 

#  9 


7  3 

8  3 

6  3 

6  3 

7  3 

7  3 

7  3 


OCT 

2 

1 

2 

6 

1  2 
10 
3 
8 
5 


NOV 

9 

9 

9 

7 

1  0 
7 
3 
9 
5 


DEC 

9 

9 

5 
7 

1 1 

6 

i4 

3 


ANN 
3 
3 
3 
7 
1  1 
Q 
9 
3 
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REMARKS:  *  -  DATA  NOT  AVAILABLE,  #  »  0.0  <  0.5,  MI  =  STATUTE  MILES 

<t  =  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  2k  HRS/DAY  OR  <  1  2  MONTHS/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  73-86 

2. 

3. 


5.  i 

FREQ  OF 

CEILING 

AND/OR 

VISIBILITY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

00-02 

LST 

8 

17 

1  1 

6 

03-05 

LST 

9 

17 

15 

8 

06-03 

i.ST 

10 

17 

19 

9 

09-1  1 

LST 

8 

17 

17 

9 

1  2- !  u 

LST 

7 

13 

1 1 

7 

15-17 

lLI  t 

6 

1 1 

9 

5 

1  5-20 

6 

1 1 

10 

6 

21-21 

LST 

6 

1  A 

9 

4 

A!G.  HOURS 

8 

15 

13 

7 

6.  ?  FREQ  OF  CIG/VIS  <  500/1.5  MI: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

O>3-'02 

LST 

5 

11 

7 

3 

0  3  “0  5 

LST 

5 

1 1 

9 

4 

j6  ~0o 

L-^  [ 

6 

1  2 

12 

5 

09-1  1 

LS  T 

5 

1  2 

1  1 

4 

1  2-  I 

LST 

5 

10 

7 

3 

1  5- '7 

L.ST 

4 

7 

6 

3 

15-20 

LST 

4 

6 

6 

2 

71-23 

LST 

3 

3 

6 

2 

ALL  HOURS 

5 

10 

8 

3 

EHEQ 

OF 

CIG/VIS 

<  300/1 

MI 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

1 

ac-02 

[.ST 

3 

6 

4 

03-05 

LST 

3 

7 

6 

2 

06-08 

LST 

3 

7 

7 

3 

09-1  1 

LST 

3 

8 

7 

2 

12-14 

[.ST 

3 

6 

4 

1 

1  5-17 

LST 

2 

4 

3 

1 

1  >3-2  0 

LST 

2 

3 

3 

1 

21-23 

ILST 

2 

4 

3 

1 

AiLL  HOURS 

3 

6 

5 

2 

3.  % 

FREQ 

OF 

OIG/VIS 

<  100/0 

.25 

MI; 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

00-02 

LST 

it 

3 

2 

tt 

03-05 

LST 

1 

4 

3 

it 

1 

06-08 

LST 

1 

4 

4 

09-1  1 

LST 

1 

2 

i 

it 

1  2-1  a 

LST 

it 

1 

it 

0 

15-17 

LST 

it 

it 

0 

0 

1  3-20 

l^T 

it 

1 

# 

0 

21-23 

i/;t 

it 

2 

1 

0 

ALL  HOURS 

0 

2 

1 

it 

''P-WE 

S-3a 

(CIG/VIS)  <  800/2  MI: 


MAY  JUN 

k  2 

7  4 

9  5 

5  2 

3  1 

2  1 

3  # 

3  1 

5  2 


MAY  JUN 

3  1 

^  3 

5  3 

2  1 

1  it 

1  it 

1  it 

1  1 

2  1 


MAY  JUN 

1  it 

2  1 

2  1 

#  it 

it  it 

it  if 

It  it 

I  it 

1  it 


MAY  JUN 

it  0 

1  # 

1  it 

0  0 

0  0 

0  it 

it  0 

it  it 

it  » 


JUL 

2 

6 

3 

1 

# 

1 

2 

2 


JUL 

1 

1 

3 

1 

it 

0 

it 

1 

1 


JUL 

# 

1 

It 

it 

0 

0 

0 

it 


JUL 

0 

0 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

it 


AUG 

5 

7 

8 
5 
1 
it 
1 
2 
4 


AUG 

2 

3 

5 

2 

it 

0 

it 

it 

2 


AUG 

1 

2 

3 

it 

it 

0 

it 

it 


AUG 

it 

1 

1 

» 

0 

0 

0 

0 

# 


SEP 

4 

6 

10 

6 

3 

2 

3 
2 

4 


SEP 

2 

3 

5 

3 

1 

1 

1 

1 

2 


SEP 

it 

2 

3 

1 

it 

it 

0 

it 

1 


SEP 

0 

1 

1 

it 

0 

0 

0 

0 

# 


OCT 
8 
9 
1 1 
8 
7 
5 
5 

7 

8 


OCT 

6 

6 

7 

5 

4 

3 

3 

4 

5 


OCT 

3 

3 

4 
2 
1 
1 
1 
2 
2 


OCT 

1 

1 

2 

it 

0 

0 

0 

it 

1 


NOV 

12 

13 

15 

I  4 
10 

8 

7 

9 

I I 


NOV 

8 

9 

10 

9 

6 

5 

5 

6 
7 


NOV 

4 

5 

6 
5 
2 
2 
2 

3 

4 


NOV 

2 

2 

2 

I 

it 

it 

I 

1 

1 


DEC 

13 

13 

13 

I  4 

I I 
9 

10 
1  2 
12 


DEC 

9 

9 

9 

9 

7 

6 

7 

8 
8 


DEC 

5 

6 
6 
6 
5 
5 

4 

5 
5 


DEC 

2 

2 

2 

2 

it 

1 

1 

1 

1 


ANN 
8 
9 
!  1 
9 
6 
5 

5 

6 
7 


ANN 

5 

6 
7 
5 
4 

3 

3 

3 

4 


ANN 

2 

3 

4 

3 

2 

2 

1 

o 

C. 

2 


ANN 

1 

1 

2 

1 

it 

it 

f? 

# 

1 
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39B 


399 
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AWS  CLIMATIC  BRIEF 

MIAN 

:  ^ 

%  1 
$  T 

U  V 

«  • 
f  t 

IFT> 

SURFACf  «IN0t 
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MUHiOtTY 

Lsr 

04  13 
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i 
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i 
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im 
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MCAH 
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B 

JAM 

KL 
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BU 

QB 
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■BB 

H 

It 
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HI 
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39 

L-VIHiV 
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u 

91 
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■J 

MU 

MM 
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BE 
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Bl 
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Bl 

Bl 
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BU 
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Bl 

Bl 

Ea 
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« 
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H 
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■ 
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Bl 

Id 

Bl 

MA» 

n 
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■a 

IH 

BH 
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cM 
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■1 

En 
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■1 
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91 

H 

■ 

H 

El 
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B 

Bl 

bZ 
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■Bl 

BH 

IB 

BVId 

■ 

■ 
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u 

BU 

5850 

n 

Bl 

EU 
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91 

■1 

91 

n 

m 

m 

H 

■1 

■1 

72 

4  1 

57 

94 

BB 

KH«I 

■I 

Bl 

■ 

B 

BH 

5800 

Kl 

n 

H 

u 

n 

■ 

■ 

Bl 

Bl 

B3 

51 

b7 

lOai 

Bl 

BB 

B! 

■1 

BB 

in 

Bl 

HB 

31 

$850 

n 

in 

19 

■1 

Bl 

■I 

B 

B 

H 

H 

B3 

Bl 

91 

St 

IBI 

■n 

■El 

■1 

El 

39 

18 

BQ 

SI 

5550 

■■ 

■1 

Bl 

u 

HI 

■1 

Bl 

■9 

■3 

B 

Hi 

Bl 

69 

54 

72 

Bl 

BB 

Bb 

■ 

D 

4** 

18 

BQ 

sl 

5550 

Bl 

n 

Bl 

n 

Bl 

B 

B 

ID 

B3 

bI 

SC 

4  7 

64 

■■ 

BS 

m 

■ 

■1 

n 

49 

24 

MB 

SI 

5800 

HtW 

■1 

Bfl 

n 

■1 

El 

■■ 

B 

B 

Mm 

B 

B 

El 

0 

1  3 

■n 

2.2 

■B 

H] 

n 

Hi 

Bn 

5700 

HI 

■a 

B 

■a 

91 

99 

HI 

B 

91 

■J 

Bl 

MV 

B9 

5 

BB 

2.7 

BB 

B! 

B 

Bl 

BH 

5850 

Bl 

Kl 

B 

n 

Bl 

Bl 

B 

Bl 

B 

Bl 

bfc 

BE 

Bl 

ms 

-1  3 

BB 

1  .  3 

■Bl 

■n 

■d 

In 

■1 

Hi 

m 

hO 

rI 

5800 

W?rl 

■1 

■n 

Kl 

■1 

H 

■■ 

B 

B 

■l 

B 

n 

Bl 

nn 

■a 

HI 

IBB 

-15 

" .  1 

2.  7 

.c 

-Ufa- 

■m 

■n 

(VB 

Bl 

mi 

■la 

fm 

l-'U’IiB 

I.T'W 

8 

m 

4 

EEi 

■  j 

7 

7 

■n 

tn 

■lii 

KD 

KD 

rm 

he: 

Bi 

HI 

.’5 

L- 

28 

23 

28 

Bl 

Bl 

Ba 

_1 

_2_ 

JL_ 

10 

9 

■n 

9 

Bl 

BB 

El 

HU 

El 

Bl 

El 

HI 

H] 

El 

MC^AIID  ftY  USAFCTAC 

OECEHBEO  19»5 


STATIOM  NAMC 
LOCATION 


TOKCPAH  NV 
NSJ*  Oh  .n?  Oi 


num 

fllV  : 


slUN  B3 

59^5  FT 


SIN  LntS: 
NSC  NOt 


HUSSWC  POR; 
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A  W  S 

CLIMATIC  BRIEF 
May  1988 


Station  Naae: 

Lati tude/ Longitude : 
Hourly  Obs  FOR: 
Suaaary  of  Day  FOR: 
LST  -  GMT  -5 


ATLANTIC  CITY  lAP 
H39  27  H074  35 
Jan  78  to  Dec  87 
Feb  45  to  Dec  87 


JAN  I  FEB  I  MAR  I  APR  I  MAY  |  JW  |  JUL  |  AUG 


Field  Elev:  76  ft 
Station  MSC:  724070 
Call  Sign:  KACY 

Supersedea:  Dec  1981 


I  OCT  I  NOV  I  DEC  I  ANN  I  YOR 


XTRM  MAX  TEMP  “F 
MEAN  MAX  TEMP  ®F 
MEAN  TEMP  “F 

MEAN  MIN  TEMP  “F 
XTRM  MIN  TEMP  “F 


D/W  TEMP  2  90“  F 
D/W  TEMP  ^  SS^F 
D/W  TEMP  £  32“ F 
D/W  TEMP  _<  15°F 


VAPCR  PRESS  "Hg 
MEAN  DEWPOINT  “F 
99.95J  WCPA  Ft 

MEAN  RH  07  LST  % 

MEAN  RH  13  LST  % 

MAX  24HR  PRECIP  " 

MAX  PRECIP  " 

MEAN  PRECIP  " 

MIN  PRECIP  " 

D/W  PRECIP  .01" 

D/W  PRECIP  >_  .5" 

MAX  24HR  SNFL  " 

MAX  SNa  " 

MEAN  SNFL  " 

D/W  SNFL  ^  .1" 

D/W  SNFL  >_  1  ;5" 

MEAN  WND  DRCTN 
MEAN  WND  SPD  Kts 
MAX  WND  SPD»*  Kts 

MEAN  CLD  CVR  10th 
D/W  TSTORMS 
D/W  FOG  VSBY  <7ml 

Legend:  ANN  -  Annual  YOR  -  Years  of  record  POR  -  Period  of  record 

D/W  -  Mean  number  of  days  with...  WCPA  -  "Worst  case"  (maximum)  pressure  altitude 

@  -  Based  on  less  than  full  months  #  -  Less  than  0,5  day,  0.05  Inch,  or  0.5<,  as 
•  »  -  Instantaneous  peak  winds  applicable. 

*  -  Data  not  available  $  -  Percentage  of  calm  winds  >  mean  direction 


Hurricane/tropical  storm  data  not  available  at  this  time;  to  be  furnished  later. 


AFFROTED  POR  PUBLIC  RELEASE ;  DISTRIBUTION  IS  UHLIMITBD 


A  W  S 

CLIMATIC  BRIEF 
May  1988 


Station  Name:  ATLAHTIC  CITY  lAP 

Latitude/Longitude;  N39  27  if07l|  35 
Hourly  Ols  FOR:  Jan  78  to  Dec  87 

Suaeary  of  Day  FOR:  Feb  45  to  Dec  87 
LST  -  on  -5 


NJ 


Field  Elev:  76  ft 
Station  NSC:  724070 
Call  Slpi:  KACI 

Supersedes:  Dec  193i 
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KEWAfTKS  may 

Kuoiber  Obaerred  Within:  A/b 
(FOR:  1900-1970)  60  HM  0/0 

(A)  Hurrlcanea/Troplcal  Stoma  120  DM  O/O 
(b)  Hurrlcanea  Only  21*0  HM  l/l 


19/10  29/17 


SMOS  (MAVY)  FOR:  HBLY  and  DAILY  OBS:  JAM  50-DEC  68, 
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CLIMATIC  BRIEF 
January  1988 


XTRM 

MAX 

TEMP 
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MEAN 
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TEMP 
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MIN 

TEMP 
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Station  Mane: 
Latitude/Longitude: 
Hourly  Obs  FOR: 
SuHary  of  Day  PGR: 
LST  -  on  -5 


MCGUIRE  AFB  NJ 
M40  C'  V07H  36 
Aug  7  '  to  Jul  87 
Sep  <12  to  Mar  <16 
Aug  <<8  to  Jul  87 


Field  Eler:  1 33  ft 
Station  MSC:  72<I096 
Call  SI91:  KWRI 

Supersedes:  Jul  1983 


I  JAN  I  FEB  I  MAR  I  APR  I  MAY  I  JUH  I  JUL  I  AUG  I  SEP  I  OCT  I  NOV  I  DEC  I  ANN  I  TOR 


102  <<3 
63  43 

54  43 

43 


D/W  TEMP  >_  90° F 
D/W  TEMP  ^  85°F 
D/W  TEMP  _<  32°F 
D/W  TEMP  _<  10°F 


VPR  PRESS  "Hg  .11 
MEAN  DEWPOINT  °F  19 
99.95J  WCPA  Ft  1050 


MAX  24HR  PRECIP  "  2.2 


MAX  PRECIP 
MEAN  PRECIP  " 
MIN  PRECIP 
D/W  PRECIP  .01" 
D/W  PRECIP  >_  .5" 


MAX  24HR  SNFI. 

MAX  SNFL  " 
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D/W  SNFL  .1" 

D/W  SNFL  ^  1  ;5" 


MEAN  WND  DRCTN 
MEAN  WND  SPD  Kta 
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MEAN  CLD  CVR  10th 
D/W  TSTORMS  (  # 

D/W  FOG  VSBY  <7nil  13 


0  17  43 

0  48  43 

22  100  43 

1  4  43 


7  6  10 

#  29  39 

14  1 94  39 


Legend:  ANN  -  Annual  YOR  -  Years  of  record  POR  -  Period  of  record 

D/W  -  Mean  number  of  days  with...  WCPA  -  "Worst  case"  (maximum)  pressure  altitude 

@  -  Based  on  less  than  full  months  #  »  Less  than  0.5  day,  0.05  Inch,  or  0.5t,  as 
••  “  Instantaneous  peak  winds  applicable. 

•  -  Data  not  available  $  -  Percentage  of  calm  winds  >  mean  direction 


REMARKS: 


Hurricanes/tropical  storms  observed  (1900-1986): 
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fCGDIRE  AFB  RJ 
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133  ft 

CLIMATIC  BRIEF 

Lat  1  tude/ Longl  t  lale : 
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CLIMATICBRtEF 

Pr«pofd  by  ETAC  (  iPR  l»Tl 


RtMwws  igjjKu  »i»ULS  (1931-<0) 

’MbU»  k  KXT  froa  1970  nU/D3  ICO  ianul  SuMr 
^•r*  to  HIGBBST  HBU  UIID  SPOD  eUoa  Intorvul 
ROSan  FORi  HBLX  OBSi  Jta  48  -  JuB  6S  i 

MTIiT  0B3<  Jnl  ^  -  Kojr  90,JaD-Jnn  6; 


»DATA  NOT  AVAILABLE 


bjtm  Jul  tag  Sap  Oet  Hot  Dae  Abb 
Obad  vlthlAi  A/B  A/B  A/B  A/B  A/B  A/B  A/B  A/B 

ORt  )  60  IM  0/0  VO  3/1  7/4  O/O  0/0  O/O  11/$ 

1900-70)  120  )M  1/0  3A  9/5  lOA  O/O  o/o  0/0  23/13 

240  ■!  VO  5/2  19/9  28/17  6/2  lA  1/0  6V31 

A)  SteAa  tsi^  ftarleanaa 


FLYING  WEATHER  (%FREO) 
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CIG 

00  -  o;^ 
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A  H  S 

CLIMATIC  BRIEF 
October  1987 


Station  Naae: 
Latitude/Longitude: 
Hotrly  Obs  FOR: 
SuoBary  of  Day  PGR: 


NIAGARA  FALLS  lAP  NY 
N»»3  06  ¥078  57 
Jul  77  to  Juti  87 
JiBi  51  to  Jun  60 
Oct  61  to  Jul  64 
Nov  68  to  Jm  87 


Field  Elev:  590  ft 
Station  NSC:  725287 
C2ai  Sl0i:  KIAG 


XTRM  MAX  TEMP  “ 
MEAN  MAX  TEMP  “ 
MEAN  TEMP  ® 

MEAN  MIN  TEMP  ° 
XTRM  MIN  TEMP  ® 


D/W  TEMP  >_  85°  F 
D/W  TEMP  >_  80°F 
D/W  TEMP  <_  32° F 
D/W  TEMP  <  10°F 


LST  -  GMT  -5  Nov  68  to  Jufi  87  Supersedes  Apr  1982 

JAN  I  FEB  I  MAR  |  APR  |  MAY  |  JUN  |  JUL  |  AUG  |  SEP  |  OCT  |  NOV  |  DEC  |  ANN  |  YOR 


48  30 

40  30 


0  0  0  0 

0  0  0  1 

29  25  24  10 

7  6  10 


VPR  PRESS  ("Hg)  .10  .10  .14  .20  .30  .42  .52 

MEAN  DEWPOINT  °F  17  18  25  35  45  54  60 

99.951  WCPA  Ft  1500  1300  1350  1300  1100  1050  950 


MAX  24HR  PRECIP  " 
MAX  PRECIP  " 

MEAN  PRECIP 
MIN  PRECIP  " 

D/W  PRECIP  >_  .01" 
D/W  PRECIP  >_  .5" 


MAX  24HR  SNFL  " 
MAX  SNFL  " 

MEAN  SNFL  " 

D/W  SNFL  >_  .1" 

D/W  SNFL  ^  1  ;5" 

MEAN  WND  DRCTN 
MEAN  WND  SPD  KtS 
MAX  WND  SPD»»  KtS 


76  78 

56  55 


MEAN  CLD  CVR  10th 
D/W  TSTORMS 
D/W  FOG  VSBY  <7ml 


80 

79 

71 

64 

3.1 

2.3 

4.5 

5.0 

2.3 

2.8 

.6 

.8 

15 

1  4 

1 

■  2 

16 

10 

39 

24 

14 

9 

12 

8 

■  3 

2 

wsw 

SW 

1  0 

10 

51€ 

60 

8 

8 

# 

1 

14 

15 

Legend:  ANN 
D/W 

e 

«• 


Annual 


Mean  number  of  days  with... 
Based  on  less  than  full  months 
Instantaneous  peak  winds 
Data  not  available 


Years  of  record 
h...  WCPA  - 
months  #  - 


0 
# 

I  3 
0  0 


-17  30 


0  20  30 

0  52  30 

25  130  30 

3  -17  30 


83  82  79  80  79  10 

62  62  69  73  63  10 

4.4  2.4  1.7  1.3  4.4  30 

7.9  7.2  7.5  4.7  9.0  30 

3.1  2.8  3.2  3.2  34.7  30 

1.1  .3  1.1  1.1  f  30 

10  11  15  18  154  30 

2  2  1  1  20  30 


SW  SW  SW 

8  8  7 

42@  48e  42 


6  6  7 

6  6  6 

14  15  18 


3e  10 

3  26 


W  W  W  SW 

8  10  10  9 

39e  56e  45  60 


9  7  10 

9  31  30 

15  177  30 


POR  -  Period  of  record 
"Worst  case"  (maximum)  pressure  altitude 
Less  than  0.5  day,  0.05  inch,  or  0.51,  as 
applicable . 

Percentage  of  calm  winds  >  mean  direction 


REMARKS: 


Hurricanes/tropical  storms  observed  (1900-1985): 


JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

ANNUAL 

Within 

60  NM 

0/0 

0/0 

0/0 

0/0 

0/0 

Within 

120NM 

0/0 

0/0 

0/0 

0/0 

0/0 

Within 

240NM 

0/1 

0/0 

0/4 

0/1 

0/6 

APPROVED  FOR  PUBLIC  RELEASE;  DISTRIBUTION  IS  UNLIMITED 
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A  W  S 

Station  Name: 

NIAGARA  FALI^  lAP  NY 

Field  E’eT: 

590  ft 

CLIMATIC  BRIEF 

Latl tude/Longltude 

:  N43  06  W078  57 

Station  MSC: 

725287 

Hourly  Obs  POR: 

Jul  77  to  Jun  87 

Call  Sifft: 

KIAG 

October  1 987 

Summary  of  Day  PGR 

Jun  51  to  Jtn  60 

Oct  61  to  Jul  64 

LST  -  GMT  -5 

Not  68  to  Jtn  87 

Supersedes: 

Apr  1982 

1 

PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  OF  CElLIMCyVISIBILITY 

1  LST  i 

1  JAN  1  FEB  1  MAR  | 

APR  1  MAY  1  JUN  1  JUL  1  AUG  1  SEP  1  OCT  1  NOV  1  DEC 

1  ANN  1  YOR 

CIG/VSBY 

LESS  THAN 

3000/3 

00-02 

03-05 

06-08 

09-11 

12-14 

15-17 

18-20 

21-23 

00-24 

CIG/VSBY 

OC-02 

03-05 

06-06 

LESS  THAN 

09-11 
12-1  4 

1500/3 

15-17 

18-20 

21-23 

00-24 

00-02 

03-05 

CIG/VSBY  '06-08 
09-11 

LESS  THAN  12-1  4 


1000/2 


8 

8 

8 

10  10 


00-02 

03-05 

CIG/VSBY  06-08 
09-11 

LESS  THAN  12-14 


APPROVED  FOR  PUBLIC  RELEASE;  DISTRIBUTION  IS  UNLIMITED 
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A  W  S 

Station  Name: 

PUTTSBUROi  AFB  NY 

Field  Elev: 

235  ft 

CLIMATIC  BRIEF 

Lat 1 tude/Longl tude : 

NA4  39  N073  28 

Station  MSC: 

726225 

Hourly  Oba  POR: 

Jan  78  to  Dec  8? 

Call  Sl0i: 

KPBG 

May  1988 

Suaiary  of  Day  PGR: 
LST  -  (KT  -5 

Jan  56  to  Dec  87 

Supersedes : 

Feb  1984 

I  MAR  I  APR  I  HAY  I  JIM  I  JUL 


I  OCT  I  NOV  I  DEC  I  ANN  I  YOR 


XTRM  MAX  TEMP  “F 

MEAN  MAX  TEMP  °F 

MEAN  TEMP  "F  16 

MEAN  MIN  TEMP  “F  '7 

XTRM  MIN  TEMP  <>F  -34 

D/W  TEMP  85“  F 
D/W  TEMP  >_  75“F 
D/W  TEMP  £  32“ F 
D/W  TEMP  _<  00<>F 


VAPOR  PRESS  "Hg  .06 
MEAN  DEWPOINT  “F  7 
99.95J  WCPA  Ft  1300 


MAX  24HR  PRECIP  " 
MAX  PRECIP  " 
MEhN  PKE.CIP  " 
MIN  PRECIP  " 
D/W  PRECIP  £  .01" 
D/W  PRECIP  £  .5" 


MAX  24HR  SNFL  " 
MAX  SNFL  " 
MEAN  SNFL  " 
D/W  SNFL  >.  .1" 

D/W  SNFL  >  1;5" 


MEAN  WND  DRCTN 
MEAN  WND  SPD  Kta 
MAX  WND  SPD»»  Kts 


MEANCLD  CVR  10th 
D/W  TSTORMS 
D/W  FOG  VSBY  <7inl 
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# 

0 

0 

0 

0 

98 

32 

53 

32 
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32 

35 

32 
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32 

12 

32 

69 

32 
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32 

■23 

32 

.20 
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34 

10 
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10 
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59 

10 

3.1 

7.7 

41.4 

32 

32 

32 

23.0 

32 

131 

32 

16 
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0 
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$N  $SSE  $SSE  $SSE  $SSE  $S  $S  $S  $S  I $SSE  10 
6  7  6  5  5  4  5  5  6  6  5  10 

47  52  47  48  48  52  45  43  48  53  58  32 


6 
2 

9  I  8 


7  10 

26  32 
96  32 


Legend; 


VNN  -  Annual  YOR  -  Years  of  record  POR  -  Period  of  record 

3/W  “  Mean  number  of  days  with...  WCPA  »  "Worst  case"  (maximum)  pressure  altitude 

@  -  Based  on  less  than  full  months  #  -  Less  than  0.5  day,  0.05  inch,  or  0.5>,  as 
*•  -  Instantaneous  peak  winds  applicable. 

•  -  Data  not  available  $  -  Percentage  of  calm  winds  >  mean  direction 


REMARKS: 


Hurrlcanes/troplcal  storms  observed  (1900-1986): 


JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

ANNUAL 

Within 

60NM 

0/0 

0/0 

0/0 

0/0 

0/0 

0/0 

Within 

120NM 

0/0 

0/1 

1/0 

0/0 

0/0 

1/1 

Within 

240NM 

0/1 

1/2 

2/5 

3/1 

0/1 

6/10 

APPROVED  FOR  PUBLIC  REUASE;  DISTRIBUTION  IS  UNLINITBD 
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A  W  S 

Station  Naae: 

PLATTSBURGH  AFB  NY 

Field  Eler: 

235  ft 

CLIMATIC  BRIEF 

Lat 1 tude/Longl tude : 

Nm  39  W073  28 

Station  MSC: 

726225 

Hoirly  Obs  POR: 

Jan  78  to  Dec  87 

Call  Sl0i: 

KPBG 

May  1988 

Suwary  of  Day  POR: 

Jan  56  to  Dec  87 

Supersedes: 

Dec  1984 

LST  -  orr  -5 

Supersedes: 

Dec  1984 

PERrs'NT  OCCURRENCE  FREQUENCY  OF  CEILING/VISIBILITY 
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•Can  clons  (tenths) 
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Z  K  1  Z  i 
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REMARKS 


WIND  (KT) 
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.22i 

850 

85 

61 

47] 

.32, 

650 
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RUSSWO  FOR:  Ho’orly  Obs;  Aug  43-Nov  45 

_ Daily  Obs?  Aug  43«Nov  45 

riOTE;  "DATA  ^^OT  AVAILABLE.  ILESS 
FLYING  weather  (%FRE0)  HOURS  (LST) 
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,  May  51-Dec  65j  Feb-May  66  _ 

0.5  DAY  0.5  OR  0.05  INCH,  OR  0.5  PEPCENT  (%)  AS  APPLICASLE, 

JAN  I  FES  I  MAR  I  APR  I  MAY  '  JUN  JUL  AUG  SEP  'oCT  NOV  '  DEC  'ANN  ’ 


less  than 
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_i9..  .  18 
-.20  21. 
23  I  2i» 
-20. 
11 


00-02 

CIG 

03-05 

less  than 

_  06-08 

2?00  feet 

09-U 

- il-DT  ■ 

and/or 

V3BY 

15-17 

lees  than 

l8-» 

1  alle 

21-23 

ALL  HOURS 

J6  28 
28  31 
29  31 

.27  i..27 
-2I-1..25. 
24  24 

26. 

.25_  26. 


27  I  30  33  . 

31  I  36  !  39  , 

29  1  30  j  3“  . 

24  ,  24  ,  . 
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15 


23  .  28  ,  30  , 

27  .  33  ;  3  /  ! 

25-.  28  :  32  4 
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.19  .  23  4  25  , 

21  26  ;  30  1 

-21--  22.1  25  J 
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.18 ..  16  i  20 


30  .  25  1 
3a  .  28  I 
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16 

17 

17 

20 

16  , 

a 

a 

17 

17 

16 

.13 

1-7 

19 

17 

20 

15 

18 

10 

19 

21  ! 

18 

17 

19 

21 

22  1 

18 

18 

_i^ 

21 

20  1 

16 

"IT 

a 

18 

22  , 

17 

a 

16 

20 

2i4 

18 

15 

16 

20 

14  4 
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MEAN  CLONS(TENTHS) 
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A  W  S 

CLIMATIC  BRIEF 


station  Name: 

ELIZABETH  CITY  CGAS/MUNI  NC 

Field  Elev: 

12  ft 

Latitude/Longitude: 

N36  16  H076  11 

Station  MSC: 

746941 

Hoirly  Otn  PGR: 

Oct  77  to  Sep-  87 

Call  Sign: 

XECG 

Suaaary  of  Day  PGR: 

None 

Hours  Sumaarized: 

0600-2200  LST 

LST  -  on-  -5 

Supersedes : 

N/A 

MAR  I  APR  I  MAY  I  JUN  I  JUL  I  AUG  I  SEP  I  OCT  I  NOV  I  DEC  I  ANN  I  YOR 


MEAN  MAX  TEMP  “F 
MEAN  TEMP  ®F 

MEAN  MIN  TEMP  “F 


VAPOR  PRESS  IN  Hg  .17  .17  .23  .30  .45 

MEAN  DEW  POINT  “F  30  31  38  45  56 

99.95<  WCPA  Ft  700  700  750  650  400 


.71  .60  .40  .31  .21 

69  64  53  46  36 

250  300  450  450  550 


79  77  73  79  79  83  85  85  85  85  81  81  1  0 

57  53  48  53  54  59  59  56  55  58  58  56  10 


MEAN  WND  DRCTN  N  N  N  S  SW  SW  SW  SW  ENE  N  N  N  |  N 

MEAN  WND  SPD  Kt3  9  9  10  1  0  9  8  8  7  8  8  8  8 

PK  WND  SPD  Kta  *  »  ■  »  ■  *  »  »  *  •  » 


NEC  CEILING  J|  50  j  48  |  53  |  56 


SUPPLEMENTAL  SUIflARY  OF  DAY  DATA  SECTION.  The  data  In  this  section  was  developed  from  those  periods 
during  which  this  station  took  observations  both  full-  and  part-time,  and  by  comparing  its  data  to 
nearby  stations  such  as  Langley  AFB,  Norfolk,  amd  Cape  Hatteras.  As  a  result,  this  section  does  not 
provide  the  true  means  and  extremes  as  for  a  24-hour,  7-day,  station;  the  data  should  be  considered 
"Informational"  and  applied  with  extreme  caution.  Values  with  no  flgire  following  the  decimal  point 
have  been  rounded. 


96  1  01  103  1  01 

67  -74  '78  78 

37  47  56  49 


XTRM  MAX  TEMP  ®F 
MEAN  TEMP  "F 
XTRM  MIN  TEMP  »F 

MAX  24HR  PRECIP  " 
MAX  PRECIP  " 
MEAN  PRECIP  " 
MIN  PRECIP  " 

MAX  24HR  SNFL  " 
MAX  SNFL  " 
MEAN  SNFL  " 
MIN  SNFL  " 


D/W  TSTORMS 
D/W  FOG  VSBY  <7mi 
D/W  MEA3  PRECIP 


Legend:  ANN  -  Annual  YOR  -  Years  of  record  POR  -  Period  of  record 

D/W  -  Mean  number  of  days  with...  WCPA  -  "Worst  case"  (maximum)  pressure  altitude 

@  -  Based  on  less  than  full  months  #  -  Less  than  0.5  day,  or  0.05  inch,  or  0.5J,  as 
»*  -Instantaneous  peak  winds  applicable. 

•  -  Data  not  available  $  -  Percentage  of  calm  winds  >  mean  direction 
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A  H  S 

CLIMATIC  BRIEF 
LIMITED 
April  1988 


Citation  Naae: 
Latitude/Longitude: 
Hourly  Obs  PGR: 
Hours  SuMarlzed: 
LST  -  GMT  -5 


ELIZABETH  CITT  CGAS/MUNI  NC 
N36  16  M076  11 
Oct  T7  to  Sep  87 
0600-2200LST 


Field  Elev:  12  ft 
Station  MSC:  T<I69>I1 
Call  SI91:  KECG 


PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  OF  CEILING/VISIBILITY 
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CLIMATIC  BRIEF 

Pr»pof«d  by  ETAC  (  JAB  1972  )|  »  3U  I6 


TEMPERATURE^F)  precipitation  (in) I  WIND  (KI) 

1  IT T»  '  1  » 


period^  1931 -70B 


FIELD  ELEVKTION:  31  ft 


.Qi  8!  11;  9;  a6j.  o| 
oj  isj  lOi  15j  30j  0] 
p1  9  j  11*  13,  30 1  0! 
0  1  3  I  1“*  1  ■* }  ^3  I  0  j 
0!  ll  isl  #;  9(  i\ 


33 

Ui 

III  a6:iA7 

A5jl50  41 

0 

h 

19 

rir 

191  19!  19 

[  19;  19|  19 

mn 

Number  Observed  Within: 
(FOR;  19^9-1970)  60  NX 

(A)  HORBICANES/TROPICAL  STORMS  IPO  IW 

(B)  HURRICANES  ONLY  P40  NM 


FEB  MAY  JUS  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  ANN 

A/B  A/B  A/B  A/B  A/B  A/B  A/B  A/B  A/B  A/B 

0/0  0/0  p/o  5/1  5/3  10/1*  6/3  1/0  0/0  29/11 

0/0  0/0  5/1  8/a  9/7  21/13  HZ'*  1/0  1/1  56/30 

1/0  2/1  11/3  11/6  26/lA  3S/21  26/11  u/3  1/1  120/60 


*1970  NOAA/EDS  LCD 
ANNUAL  SUMMARY 
used. 


RUSSWO  FOR;  HRLY  and  DAILY  OPS;  AR0I-A906,  5005-6711.  ’FASTEST  KILE  CONVERTED  TO  KNOTS. 

I«Te1  -TiATA  not  AVAILABLE.  HLESS  THAN  0.5  DAY,  0.5  OR  0.05  INCH,  OR  0.5  PERCENT  C»)  AS  APPLICABLE. 


FLYING  WEATHER  (%FR£0) 

HOURS  (U3T) 

1  JAN 

00 -Oc' 

i 

CIG 

03-05 

less  then 

06-08 

24 

3000  feet 

09-11 

21 
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WEAN  CLONs(TEHniS) 


A  W  S 

CLIMATIC  BRIEF 
January  1988 


Station  Naae:  HECTOR  lAP  FARGO  ND 

Latitude/Longitude:  NA6  55  H096  49 
Hourly  Oba  PCR;  Jun  77  to  May  87 
Sumary  of  Day  POR:  Jan  48  to  May  87 
1ST  -  GMT  -6 


Field  Elev:  900  ft 
Station  MSC;  727530 
Call  Slffl:  KFAR 


1ST  -  GMT  -6  Supersedes:  Mar  1982 


JAN  I  FEB  I  MAR  I  APR  I  MAT  I  JUN  I  JUL  I  AUG  I  SEP  I  OCT  I  HOV  I  DEC  I  ANN  I  TOR 


XTRM  MAX  TEMP 
MEAN  MAX  TEMP 
MEAN  TEMP 
MEAN  MIN  TEMP 
XTRM  MIN  TEMP 


D/W  TEMP  90°  F 
D/W  TEMP  >_  80°F 
D/W  TEMP  _<  32° F 
D/W  TEMP  <  0°F 


VPR  PRESS  ("Hg)  .05  .06 
MEAN  DEWPOINT  °F'  1  8 

99.95J  WCPA  Ft  1650  155C 


MEAN  RH  07  LST  $  73 


102  106 

83  81 

71  69 

59  57 


77  1 

80 

72 

69 

.7 

1.1 

1.7 

2.3 

5 

.9 

# 

# 

7 

8 

# 

# 

11 

6 

20 

19 

6 

7 

7  1 

7 

1  1 

1 

N 

N 

10 

11 

51 

50 

1 

2 

5 

5 

5 

11 

21 

18 

4 

# 

0 

0 

0 

0 

.25 

.39 

.50 

.45 

40 

52 

59 

56 

1550 

1500 

1400 

1400 

57  106  39 

21  51  39 

12  41  39 

4  30  39 

-32  -36  39 


.20  .11 


0  1 4  39 

0  63  39 

31  179  39 

13  52  39 


.06  .17  10 

5  31  10 


76  78  10 
71  60  10 


MAX  24HR  PRECIP  "  .8 

MAX  PRECIP  "  1.4 

MEAN  PRFCTP  •'  .5 

MIN  PRECIP  "  .1 

D/W  PRECIP  >_  .01"  8 

D/W  PRECIP  >_  .5"  # 

MAX  24HR  SNFL  "  16 

MAX  SNFL  "  30 

MEAN  SNFL  "  8 

D/W  SNFL  .1"  9 

D/W  SNFL  >_  1  ;5"  2 

MEAN  WND  DRCTN  N 

MEAN  WND  SPD  Kta  10 

MAX  WND  SPD»»  Kts  52 

MEAN-  CLD  CVR  1  0th  6 

D/W  T.ST0RMS  0 

D/W  FOG  VSBT  <7nil  7 

Legend:  ANN  -  Annual  TOR  «  Years  of  record  POR  -  Period  of  record 

D/W  -  Mean  number  of  days  with...  WCPA  -  "Worst  case"  (maximum)  pressure  altitude 

@  “  Based  on  less  than  full  months  #  -  Less  than  0.5  day,  0.05  Inch,  or  0.5<,  as 
»»  -  Instantaneous  peak  winds  applicable. 

*  -  Data  not  available  $  .  Percentage  of  calm  winds  >  mean  dlrectlcn 


SSE 

SSE 

SSE 

SSE 

SSE 

9 

9 

9 

9 

11 

70 

62 

57 

44 

50 

6 

6 

6 

6 

6 

7 

9 

6 

3 

1 

5 

4 

5 

6 

6 

3.4  3.1  1.6  .7  4.0  39 

6.  1  7.0  4.6  2.2  9.4  39 

1.8  1.6  .8  .6  19.7  39 

.1  .1  #  #  #39 

8  7  6  8  99  39 

1  1  #  #  9  39 

#1  7  12  7  16  39 

#18  24  20  30  39 

37  39 

38  39 


SSE  10 
10  10 
70  17 


APPROfED  FOR  PUBLIC  RELEASE;  DISTRIBUTION  IS  UNLINTTED 
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A  N  S 

Station  Naae: 

HECTOR  lAP  FARGO  ND 

Field  Elev: 

900  ft 

CI.tm*ttc  brief 

Lat 1 tude/Longi tude : 

N46  55  W096  49 

Station  MSC: 

727530 

Hourly  Obs  POR: 

Jtn  77  to  May  87 

Call  Sl0i: 

KFAR 

January  1988 

Suaiary  of  Day  PGR: 
1ST  -  GMT  -6 

Jan  48  to  May  87 

Supersedes: 

Mar  1982 

PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  OF  CEILlNG/VISIBILrrY 

1500/3 


Cl  C/VSBY 


LESS  THAN 


1000/2 


LST  I  JAN  I  FEB  I  HAR  I  APR  I  NAY  I  JIM  I  JUL  I  AUG  I  SEP  I  OCT  I  NOV  I 


CIG/VSBY 


LESS  THAN 


3000/3 


00-02 
03-05 
06-08 
09-11 
12-1  4 
15-17 
18-20 
21-23 
00-24 


00-02 

03-05 

CIG/VSBY  06-08 
09-11 

LESS  THAN  1  2-1  4 


CIG/VSBY 


LESS  THAN 


00-02 
03-05 
06-08 
09-11 
12-1  4 
15-17 
18-20 
21-23 
00-2  4 


00-02 
03-05 
06-08 
09-11 
12-1  4 
15-17 
18-20 
21-23 
00-24 


ANN  I  YOR 


19 
21 

24 

25 
24 

20 
17 
13 

21  10 


APPROVED  PGR  PUBLIC  RELEASE;  DISTRIBUTION  IS  UNLIMITED 
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A  W  S 

Station  Name: 

GRAND  FORKS  AFIi,  ND 

Field  Elev: 

911  ft 

CLIMATIC  BRIEF 

Latl  tude/Longl  tilde  : 

N47  58  W097  2  4 

Station  MSC: 

727575 

Howly  Obe  POR: 

Aug  77  to  Jul  iiT 

Call  SI91: 

KRDR 

December  1987 

Summary  of  Day  POR: 
LST  -  Off  -6 

Jw  59  to  Jul  87 

Supersedes : 

May  1983 

1  JAN  1  FEB  1  MAR  1  APR  1  MAY  1  JUN  1  JUL  1  AUG  { 

1  SH>  1  OCT  1  NOT  1  DEC 

1  ANN  1  TOR 

XTRM  MAX  TEMP 
MEAN  MAX  TEMP 
MEAN  TEMP 
MEAN  MIN  TEMP 
XTRM  MIN  TEMP 


D/W  TEMP  90»F 
D/W  TEMP  ^  BQof 
D/W  TEMP  £  32®  F 
D/W  TEMP  <  00»F 


05  28 

49  28 

40  28 

30  28 
36  28 

0  10  28 

0  53  28 

31  180  28 

1 4  55  28 


VPR  PRESS  "Hg  .04  ,06  .11  ,17  .24  1  .36  .49  .42  .29  .20  .10  .05  .17  10 

MEAN  DEWPOINT  ®F  -1  6  20  31  39  50  58  54  44  34  18  4  30  10 

99.95>  WCPA  Ft  1650  1600  1600  16C0  1550  1500  1400  1400  1600  1600  1700  1750  1600  10 


MEAN  RH  07  I.ST 
MEAN  RH  13  I.ST 


MAX  24HR  PRECIP  " 
MAX  PRECIP  " 
MEAN  PRECIP  " 
MIN  PRECIP  " 
D/W  PRECIP  .01" 
D/W  PRECIP  >  .5" 


78  75  71  74  10 
59  67  69  60  10 


.6  20.3 


MAX  24HR  SNFL 
MAX  SNFL 
MEAN  SNFL 
D/W  SNFL 
D/W  SNFL  >  1  ;5" 


MEAN  WND  DRCTN 
MEAN  W?!D  SPD  Ktc 
MAX  WND  SPD»»  Kta 


MEAN  CLD  CVR  10th 
D/W  TSTORMS 
D/W  FOG  VSBY  <7ml 


6 

7 

1 

0 

12  28 
33  28 

41  28 

37  28 

8  28 

N  10 
8  10 
63  28 


Legend:  ANN  -  Annual  TOR  -  Years  of  record  POR  -  Period  of  record 

D/W  -  Mean  number  of  days  with...  WCPA  -  "Worst  case"  (maximum)  press  ire  altitude 

@  -  Based  on  less  than  full  months  #  -  Less  than  0.5  day,  0.05  inch,  or  0,5%,  as 
••  -  Instantaneous  peak  winds  applicable. 

•  -  Data  not  available  $  -  Percentage  of  calm  winds  >  mean  direction 


IJ>PK>VED  FOR  PUBLIC  RBLKASB;  DISTRIBUTIOR  IS  UNLIMITED 


1  A  W  S 

Station  Name: 

OiAND  FORKS  AFB.  NO 

Field  EIev> 

911  ft 

CLIMATIC  BRIEF 

Latltude/Longltude 

:  N*I7  51  H097  24 

Station  MSC: 

727575 

Hourly  Obs  POR: 

Aug  77  to  Jul  87 

Call  SI91: 

KRDR 

Dsceaber  1987 

Sunaary  of  Day  PCB 

:  Jun  59  to  Jul  87 

1 

LST  -  GMT  -6 

Supersedes: 

May  1983 

PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  OF  CEILING/VISIBILm 

1  LST  1 

1  JAN  1  FEB  1  MAR  | 

APR  1  MAY  1  JUN  1  JUL  1 

AUG  1 

SEP  1  OCT  1  NOV  1  DEC 

1  ANN  1  YOR 

00-02 

03-05 

CIG/VSBY  06-08 
09-11 

LESS  THAN  12-14 
15-17 

3000/3  18-20 

21-23 
00-24 


3000/3 


00-02 

03-05 

CIG/VSBY  06-08 
09-1 1 

LESS  THAN  12-14 
15-17 

1500/3  18-20 

21-23 
00-24 


1500/3 


00-02 

03-05 

CTG/VSBY  06-08 
09-11 

LESS  THAN  12-14 
15-17 

1000/2  18-20 
21-23 
00-2  4 


1000/2 


CIG/VSBY 


LESS  THAN 


00-02 

03-05 

06-08 

09-11 

12-14 

15-17 

18-20 

21-23 

00-24 


4A0 


A  W  S 

Station  Name: 

MINOT  AFB  ND 

Field  Elev: 

1,668  ft 

CLIMATIC  BRIEF 

Latl  tilde/ Longl  tilde : 

N48  25  HI  01  21 

Station  HSC: 

727675 

Hourly  Obs  POR: 

Sep  77  to  Aug' 87 

Call  Siffi: 

KMIB 

December  1 987 

SuHary  of  Day  POR: 

LST  -  arr  -6 

Oct  59  to  Aug  87 

Supersedes: 

May  1983 

I  MAR  I  APR  I  KAY  |  JIM  |  JUL  |  AUG  |  SH>  |  OCT  |  NOV  |  DEC  |  ANN  |  YOR 


XTRM  MAX  TEMP  ° 
MEAN  MAX  TEMP  » 
MEAN  TEMP  ° 
MEAN  MIN  TEMP  “ 
XTRM  MIN  TEMP  “ 


D/W  TEMP  >_  90®F 
D/W  TEMP  ^  eO^F 
D/W  TEMP  <_  32°? 
D/W  TEMP  <  0<>F 


0  1 5  28 

0  55  28 

31  184  28 

13  50  28 


VPR  PRESS  "Hg  .05  .06  .11  .16  .24  .32  .42  .38  .26  .18  .10  .06  .16  10 

MEAN  DEWPOINT  °F  1  8  1  9  29  39  4?  54  51  41  32  17  5  29  1  0 

99.  95*  WCPA  Ft  2450  2350  2350  2350  2350  2250  2150  2150  2350  2350  2500  2500  2350  10 


MEAN  RH  07  LST  J[  68  I  72  76  72  67  68  73  74 

MEAN  RH  13  LST  *  66  68  65  49  43  45  46  44 


MAX  24HR  PRECIP  " 
MAX  PRECIP  " 
MEAN  PRECIP  " 
MIN  PRECIP  " 
D/W  PRECIP  >_  .01" 
D/W  PRECIP  >_  .5" 


MAX  24HR  SNFL  " 

MAX  SNFL  " 

MEAN  SNFL  " 

D/W  SNFL  >.  .1" 

D/W  SNFL  >  1.5" 


2.4  2.5 

4.3  5.0 

2.1  2.0 

.1  .2 

9  8 


76 

55 

75 

64 

2.5 

1.0 

4.9 

1.2 

1.9 

.6 

# 

5 

6 

1 

# 

72  10 

55  10 


.7  4.5  28 

1.  3  8.6  28 

.5  17.2  28 


93  28 


MEAN  CLD  CVR  10th 
D/W  TSTORMS 
D/W  FOG  VSBY  <7ral 


17  28 

44  28 

40  28 

38  28 


Legend:  ANN 
D/W 

e 

«« 


N  -  Annual  YOR  -  Years  of  record  POR  -  Period  of  record 

W  -  Mean  number  of  days  with...  WCPA  -  "Worst  case"  (maximum)  preesire  altitude 

@  -  Baaed  on  less  than  full  months  #  -  Less  than  0.5  day,  0.05  Inch,  or  0.5*,  as 
*  -  Instantaneous  peak  winds  applicable, 

»  -  Data  not  available  $  -  Percentage  of  calm  winds  >  mean  direction 


APPROVED  rOR  PUBUC  RELEASE  DISTRIBUTION  IS  UNLIMITED 


441 


A  V  S 

CLIMATIC  BRIEF 
Deoeaber  1 987 


Station  Name:  MINOT  AFB  ND 

Latitude/Longitude:  N48  25  H101  21 
Hourly  Obs  FOR:  Sep  77  to  Aug  87 

SuHiary  of  Day  PGR:  Oct  59  to  Aug  87 

LSI  -  orr  -6 


Field  Eler:  1,668  ft 
Station  MSC:  727675 
Call  Sl0>:  KMIB 

Supersedes:  May  1983 


PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  OF  CilILING/VISIBILITT 


1000/2 


CIG/VSBY 


LESS  THAN 


APPROVED  FOR  PUBLIC  RELEASE;  DISTRIBUTION  IS  UNLIMITED 
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JUN  n 

JUL 

AUG  ,, 


2  >  a  w 


0-^  3o  21  -10 
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. 

31 . 
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• 

0 

M 

E  G 

P 

a 

X 

w 

a 

w  0 
a  w 

H 

< 

1*1 

K  M 

M  a 

as 

s 

sw 

9 

50 

7  w  10  55  ao  65 j32  .iQj 
1  SSW  10  58  ao  jSjAl  .26! 
#  ssw  8  54 


3  -10  W).b  3.8,  27  10 


;  21  21,  1-3  13  ,17  15l  15 
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STN  LTRS  KIUI 
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IJ  1750 
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41 
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23 
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u4 

38 

30 

22 
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36 
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,  35 
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18 
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.  32 
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9  8 
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J.8  4  la 


8  j  8 

U  (  16 


10  1  17 
,15  19 

22  ,  27 

19  23 
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-11-^15. 
8.1  12. 

7  11 


27  34  21 

28  a6  25 

35  42  31 

36  .42  30 

33  41  28 

.29  ,  37  1  23  . 

26  ,  35  1  19 
25  34  i  18  , 


less  than 
ISOO  feel 


9  1  9  .-6_l  i  J..  5  1  -7.1  11  J.  16  1  ?1  I  13. L  20 
12  15  I  11  11  1  .12  I  12  .1  14  1  16  ,  22  I  16  .16. 

19  14  36. 1  22.1  19  22  ,  24  ,  29  L  23  21 

14  9111113  15  .  22  32  1  20  22 

10 _ 6  I_4  1  8  10  .18  27  1  15  22_ 


19  1  14  1  12 

20  1 16  I  12 
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19 

i  15.-17  - . 

19. 

10. 
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18-20 

16 

-39 
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13 
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20 
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less  than 

06-08 

4 
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f -  - 
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.3^  £. 

1  JL 
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AWS  CLIMATIC  BRIEF 
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Itfi  »  ju 

ifsl  i| 

o|  W  S  jS 


PERIOD- 1958-67 


ELEVATION’  1 


MEAN  NUMBER  OF  DAYS _ 

to  TEMPERATURECF) 
^  MAXIMUM  I  MINIMUM 


3_ 

0 

0 

11 

U 

10 

25 

0 

0 

2 

0 

0 

3 

30 

_o 

0 

1 

0 

0 

7 

3 

21 

..?9 

0 

3_ 

0 

L  0^ 

_6_ 

7 

8 

uW 

0 

0 

2 

0 

3 

1 

10 

0 

0 

1 

# 

^7 

— 

2 

8 

0 

[■ 

8 

0 

HUSSWO  POH:  HBLY  OBS:  SEP  58-JUL  67 

8 


=*DATA  NOT  AVAILABLE.  ILESS  THAN  0.5  DAY,  0.5  OR  0.05  INCH,  OR  0.5  PERCENT  C%J  AS  APPLICABLE. 


FLYING  WEATHER  (%FREO)l  HOURS  (L3T) 


-ir  _ 00-02 _ 

1...  ^  — ga — 

3o«o'~*  ~SS? 

and/or  - 

VSBY  - 

less  than  - 

3  miles  - 


00-02 

CIO 

03-05 

less  than 

06^)8 

200  feet 

and/or 

12-14 

VSBY 

1  15-17 

less  than 

§  mile 

21-23 

AU.  HOURS 

HE 
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MEAN  CLONS(IEIITHS) 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  CLINTON-SHERMAN  FAA  OK  STATION  #:  723526  ICAO  ID:  KCSM 

LOCATION:  35°21’N,  99°12’W  ELEVATION  (FEET):  1923  LST  =  GMT  -6 

PREPARED  BY:  USAFETAC/ECR,  FEB  1988  PERIOD:  VARIED 


SOURCE 


NO. 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

ANN 

1.  TEMPERATURE  (°F) 

EXTRE^IE  MAX 

1-2 

80 

88 

92 

94 

103 

110 

108 

107 

102 

93 

85 

78 

110 

MEAN  DLY  MAX 

10 

50 

60 

70 

77 

87 

93 

90 

82 

70 

56 

46 

69 

MEAN 

10 

36 

^3 

53 

64 

70 

81 

87 

84 

76 

63 

50 

40 

62 

MEAN  DLY  MIN 

10 

29 

3^1 

44 

55 

62 

71 

78 

76 

67 

55 

42 

32 

54 

EXTREME  MIN 

1-2 

-4 

2 

1 

29 

37 

55 

65 

53 

34 

26 

12 

-2 

-4 

DAYS  >  90 

10 

0 

0 

# 

2 

12 

20 

18 

8 

1 

0 

0 

61 

#  DAYS  T  32 

10 

18 

11 

4 

# 

0 

# 

0 

0 

0 

# 

5 

15 

53 

#  DAYS  T  0 

10 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

# 

2.  PRECIPITATION  (INCHES) 


maximum  ************* 

mean  ************* 

minimum  ************* 

MAX  2J4HR  ************* 

#  DAYS  >  0.01  »»**»**»*»»»» 

#  DAYS  T  0.5  ************* 

3.  SNOWFALL  (INCHES) 


MEAN 

» 

* 

* 

* 

* 

* 

» 

* 

* 

* 

* 

* 

MAXIMUI^ 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

MAX  24  HR 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

DAYS  >  0.1 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

DAYS  T  1  .5 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

4.  MEAN  RELATIVE 

HUMIDITY  ($)  /  ’ 

VAPOR 

PRESSURE  (IN  Hg)  /  1 

DEWPOINT  (° 

F) 

RH  (  LST) 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

RH  (  LST) 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

VAPOR  PRESS 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

DEWPOINT 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

5.  SURFACE  WINDS 

(16  PT/KNOTS)  / 

99.95$  HIGHEST 

PRESSURE  j 

ALTITUDE  (FEET) 

PVLG  DRCTN 

MEAN  SPEED 

10 

N 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

N 

S 

(PVLG  DRCTN) 
MEAN  SPEED 

10 

13 

12 

14 

15 

14 

14 

11 

11 

12 

13 

13 

14 

13 

(ALL  OBS) 

10 

11 

12 

13 

13 

11 

11 

10 

9 

10 

11 

1 1 

11 

1 1 

MAX  (PK  GST) 

10 

40 

50 

45 

51 

58 

55 

40 

40 

60 

42 

40 

48 

60 

PRESSURE  ALT 

10 

2500 

2600 

2600 

2550 

2400 

2400 

2100 

2150  2300  2450  2400  2550 

2600 

6.  MEAN  CLOUD 

COVER  (EIGHTHS)  /  THUNDERSTORMS  / 

FOG  , 

y  BLOWING  SAND  & 

:  DUST 

(BNBD) 

CLD  COVER 

10 

4 

4 

4 

4 

5 

4 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

DAYS  TSTMS 

DAYS  FOG  <  7 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

» 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

DAYS  BNBD  <  7 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

ANN 
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REMARKS:  »  =  DATA  NOT  AVAILABLE  #  =  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5$,  AS 
APPLICABLE  $  =  $  CALM  >  PVLG  DRCTN 

0  =  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  HRS/DAY  OR  <  12  MONTH/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  JAN  73  “  DEC  86,  HOURLY  0600-2000  LST 

2.  AWS  CLIMATIC  BRIEF  POR  SEP  58-SEP  65,  HOURLY  0000-2300  LST 

3. 


7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (% 

FREQ) 

OF  CEILING  AND/OR 

VISIBILITY 

.  ’IG/VIS) 

<  3000/3  STATUTE 

MILES 

(MI) 

(SOURCE  NO. 

1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

* 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

* 

X 

X 

X 

03-05  LST 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

06-08  LST 

23 

32 

27 

24 

29 

13 

9 

12 

22 

26 

28 

23 

22 

09-11  LST 

22 

33 

28 

24 

27 

16 

9 

10 

20 

26 

30 

25 

22 

12-14  LST 

19 

29 

25 

20 

25 

13 

7 

9 

19 

22 

26 

20 

20 

15-17  LST 

17 

25 

22 

18 

19 

6 

4 

5 

11 

17 

18 

19 

15 

18-20  LST 

17 

26 

20 

11 

14 

6 

2 

3 

8 

15 

16 

18 

13 

21-23  LST 

X 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

* 

* 

* 

X 

ALL  HOURS 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

* 

X 

X 

8.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS  < 

1500/3 

MI  (SOURCE 

NO.  1) 

• 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

x 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

03-05  LST 

X 

X 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

06-08  LST 

19 

30 

23 

21 

25 

11 

7 

10 

19 

23 

24 

19 

19 

09-11  LST 

20 

30 

24 

20 

20 

10 

6 

9 

18 

22 

25 

22 

19 

12-14  LST 

16 

24 

17 

12 

12 

5 

3 

6 

11 

15 

18 

17 

13 

15-17  LST 

13 

20 

14 

10 

7 

2 

2 

3 

6 

9 

13 

15 

9 

18-20  LST 

12 

21 

13 

7 

7 

4 

1 

2 

5 

10 

12 

13 

9 

21-23  l^T 

X 

X 

X 

» 

* 

X 

» 

* 

X 

X 

X 

* 

» 

ALL  HOURS 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

9.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS  < 

1000/2 

MI  (SOURCE 

NO.  1) 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

X 

X 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

03-05  LST 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

06-08  LST 

16 

24 

19 

18 

20 

9 

5 

9 

17 

19 

22 

16 

16 

09-11  LST 

17 

24 

20 

15 

14 

5 

3 

7 

13 

19 

21 

19 

15 

12-14  LST 

13 

18 

13 

8 

7 

3 

2 

4 

7 

11 

13 

13 

9 

15-17  LST 

10 

14 

10 

6 

5 

2 

# 

2 

4 

7 

11 

11 

7 

18-20  LST 

10 

18 

11 

4 

5 

3 

0 

2 

4 

8 

10 

11 

7 

21-23  LST 

* 

* 

X 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

* 

ALL  HOURS 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

10.  %  FREQ  OF  CIG/VIS  < 

200/0 

.5  MI 

(SOURCE  NO. 

1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

X 

X 

X 

* 

* 

X 

* 

X 

X 

X 

* 

* 

03-05  LST 

* 

X 

X 

* 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

* 

X 

06-08  LST 

7 

13 

10 

5 

3 

1 

# 

3 

5 

10 

9 

6 

6 

09-11  LST 

6 

9 

8 

1 

1 

1 

0 

1 

2 

4 

1 

6 

4 

12-14  LST 

U 

5 

1 

1 

0 

0 

# 

1 

4 

3 

2 

15-17  LST 

2 

5 

2 

1 

# 

# 

# 

0 

0 

# 

3 

2 

1 

18-20  LST 

4 

6 

2 

1 

1 

1 

0 

0 

# 

2 

3 

3 

2 

X 

* 

X 

X 

X 

X 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

* 

X 

» 

X 

» 

X 

ECR-JWL15 
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OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUPPLEMENT 


STATION:  CLINTON-SHERMAN  FAA  OK 
LOCATION:  35°21'N,  99°12'W 
PREPARED  BY:  USAFETAC/ECR ,  FEB  1988 


STATION  #i  723526  ICAO  ID:  KCSM 

ELEVATION  (FEET):  1923  LST  =  GMT  -6 
PERIOD:  7301-8612 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  i.%  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

¥c 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

03-05 

LST 

» 

K 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

06-08 

LST 

0 

0 

0 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

0 

1 

09-11 

LST 

// 

0 

# 

2 

1 

0 

# 

1 

1 

1 

0 

1 

12-14 

LST 

# 

# 

# 

1 

2 

1 

1 

1 

# 

# 

# 

# 

1 

15-17 

LST 

0 

0 

1 

3 

2 

2 

2 

1 

# 

0 

1 

18-20 

LST 

0 

0 

1 

1 

4 

3 

2 

2 

# 

1 

0 

1 

21-23 

LST 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

ALL  HOURS 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

C\J 

FREQ 

OF 

RAIN  AND/OR  DRIZZLE: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

03-05 

LST 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

06-08 

LST 

3 

4 

3 

5 

5 

4 

3 

6 

5 

6 

7 

3 

4 

09-11 

LST 

3 

4 

6 

5 

5 

3 

1 

4 

5 

6 

5 

4 

4 

12-14 

LST 

3 

3 

5 

2 

3 

3 

2 

2 

4 

6 

4 

3 

3 

15-17 

LST 

3 

3 

4 

4 

4 

2 

2 

2 

4 

5 

3 

5 

3 

18-20 

LST 

2 

4 

5 

4 

4 

2 

2 

2 

4 

6 

3 

3 

4 

21-23 

LST 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

ALL  HOURS 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

3.  % 

FREQ 

OF 

SNOW  AND/OR  ICE  PELLETS: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

03-05 

LST 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

06-08 

LST 

3 

4 

// 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

1 

09-11 

LST 

3 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

1 

12-14 

LST 

3 

4 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

2 

1 

15-17 

LST 

3 

4 

1 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

18-20 

LST 

2 

6 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

2 

1 

21-23 

LST 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

ALL  HOURS 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

4.  % 

FREQ 

OF 

SURFACE 

WIND 

SPEEDS 

>  25  KNOTS 

(INCLUDING  GUSTS): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02 

LST 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

03-05 

LST 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

06-08 

LST 

6 

4 

7 

5 

2 

3 

1 

1 

2 

3 

4 

4 

4 

09-1 1 

LST 

8 

8 

11 

14 

7 

7 

2 

3 

7 

8 

9 

8 

8 

12-14 

LST 

11 

9 

16 

17 

7 

6 

3 

2 

8 

11 

14 

11 

10 

15-17 

LST 

11 

12 

17 

17 

8 

9 

3 

4 

8 

8 

10 

10 

10 

18-20 

LST 

3 

4 

8 

11 

5 

5 

2 

3 

2 

3 

4 

4 

4 

21-23 

LST 

» 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

ALL  HOURS 

* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

45A 


REMARKS:  *  =  DATA  NOT  AVAILABLE,  #=0.0<0.5,  MI=  STATUTE  MILES 

0  =  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  1 2  MONTHS/YEAR 

SOURCE(S):  U  USAFETAC  DATSAV  FOR  JAN  73  -  DEC  86,  HOURLY  0600-2000  LST 

3.‘ 


%  FREQ  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY  (CIG/VIS)  <  800/2  MI: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

00-02 

LST 

» 

* 

* 

* 

X 

X 

X 

03''05 

LST 

* 

* 

* 

# 

X 

X 

X 

X 

06-08 

L.ST 

13 

22 

18 

16 

18 

8 

4 

8 

09-11 

LST 

15 

21 

18 

11 

9 

4 

3 

5 

12-14 

LST 

12 

15 

10 

5 

4 

3 

1 

3 

15-17 

LST 

9 

13 

8 

4 

3 

2 

it 

1 

18-20 

LST 

9 

17 

8 

4 

4 

3 

0 

1 

21-23 

LST 

* 

* 

* 

* 

X 

X 

X 

X 

AI.L  HOURS 

» 

* 

» 

* 

X 

X 

X 

X 

r 

.  '  V  ,CI 

FREQ 

OF 

CIG/VIS 

<  500/1 

."o  MI 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

.  aO-02 

LST 

* 

» 

X 

X 

X 

X 

03-05 

LST 

* 

* 

* 

* 

X 

X 

X 

X 

06-08 

LST 

11 

17 

14 

12 

12 

5 

3 

5 

09-1 1 

LST 

12 

17 

14 

7 

4 

3 

1 

3 

12-1  4 

LST 

9 

10 

6 

3 

2 

2 

it 

2 

15-17 

LST 

6 

10 

5 

3 

1 

1 

it 

1 

1 S-20 

LST 

6 

12 

6 

1 

3 

2 

0 

1 

-1-23 

LST 

* 

» 

» 

X 

X 

X 

X 

Al.L  Hi, 

lURS 

* 

* 

* 

» 

X 

X 

X 

X 

i 

FREQ 

OF 

CIG/VIS 

<  300/1 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

■  >;-02 

ISIT 

» 

» 

A 

X 

X 

X 

X 

■;/-05 

[,ST 

* 

* 

* 

* 

X 

X 

X 

X 

0. 6-0,8 

i,ST 

8 

15 

11 

8 

6 

3 

2 

4 

0-11 

'  ,3T 

8 

13 

1 1 

3 

2 

1 

0 

2 

1  2-14 

i-ST 

6 

8 

3 

1 

1 

1 

0 

1 

V,  -  !  7 

r 

-jO  1 

4 

7 

4 

1 

# 

it 

it 

it 

■  1  .'’'0 

LST 

5 

10 

3 

1 

2 

1 

0 

it 

'  ■ :  ^ 

Ls: 

» 

» 

X 

X 

X 

X 

A.  2  H', 

!IJR3 

* 

* 

* 

* 

X 

X 

X 

X 

y 

<■ 

FKF^ 

OF 

CIG/VIS 

<  100/0 

.25  MI 

: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

,'■.-7;  2 

r  ri 

* 

» 

» 

X 

X 

X 

X 

LST 

* 

* 

X 

X 

X 

X 

r  -.Pl/S 

1 

5 

9 

8 

4 

2 

it 

it 

1 

LS^ 

5 

6 

4 

1 

it 

0 

0 

it 

2 

3 

1 

# 

it 

it 

0 

0 

'L'.' 

1 

1 

1 

0 

it 

0 

it 

0 

'  ■  ’O'  ' 

LST 

2 

3 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

» 

» 

« 

» 

X 

X 

X 

X 

» 

* 

* 

X 

X 

X 

X 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

15 

18 

20 

16 

15 

12 

16 

19 

17 

13 

5 

10 

11 

11 

7 

3 

6 

10 

10 

6 

4 

7 

8 

10 

6 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

11 

15 

15 

11 

11 

7 

11 

13 

13 

9 

2 

5 

8 

8 

5 

2 

3 

7 

6 

4 

2 

6 

6 

9 

4 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

8 

11 

12 

8 

8 

4 

7 

10 

9 

6 

1 

2 

5 

5 

2 

it 

2 

6 

ii 

2 

1 

3 

4 

6 

3 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

SEP 

OCT 

NCV 

DEC 

ANN 

X 

X 

X 

X 

X 

* 

X 

* 

4 

7 

7 

A 

4 

1 

2 

4 

4 

2 

0 

it 

2 

1 

0 

it 

2 

1 

1 

it 

0 

:> 

2 

X 

X 

* 

X 

X 

X 

A 

X 

* 

455 


OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUMMARY 


STATION:  HOBART  MUNICIPAL  OK  STATION  #:  723525  ICAO  ID:  KHBR 

LaDCATION:  35°00'N,  99°03'W  ELEVATION  (FECT):  1565  LST  =  CMT  -6 

PREPARED  BY:  USAFETAC/ECR ,  FEB  1988  PERIOD:  7301-8612 


SOURCE 

NO,  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  ANN 


1 .  TEMPERATURE 

EXTREME  MAX 

(°F) 

1 

81 

86 

94 

95 

106 

115 

112 

106 

104 

102 

87 

77 

115 

MEAN  DLY  MAX 

1 

U7 

54 

64 

73 

80 

90 

96 

94 

85 

74 

60 

51 

72 

MEAN 

1 

40 

51 

60 

69 

78 

84 

82 

74 

62 

49 

39 

60 

MEAN  DLY  MIN 

1 

25 

30 

39 

48 

57 

66 

72 

71 

63 

51 

39 

29 

49 

EXTREME  MIN 

1 

-5 

0 

0 

22 

33 

48 

55 

57 

30 

25 

12 

0 

-5 

#  DAYS  >  90 

1 

0 

0 

# 

# 

4 

17 

26 

24 

12 

2 

0 

0 

85 

#  DAYS  T  32 

1 

24 

16 

7 

2 

0 

0 

0 

0 

# 

1 

7 

20 

77 

#  DAYS  T  0 

1 

# 

# 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

# 

2.  PRECIPITATION  (INCHES) 

MAXItAUM  * 

» 

» 

» 

* 

* 

* 

» 

* 

MEAN 

K 

» 

* 

» 

» 

* 

* 

* 

* 

MINIMUM 

« 

» 

* 

* 

* 

* 

» 

» 

MAX  HR 

* 

» 

» 

* 

* 

* 

* 

K 

#  DAYS 

W/PRECIP 

1 

7 

7 

8 

8 

9 

7 

5 

7 

6 

1 

7 

6 

84 

3.  SNOWFALL  (INCHES) 

MEAN 

* 

» 

« 

» 

* 

* 

MAXIMUM 

» 

» 

MAX  24  HR 

» 

» 

» 

* 

DAYS 

W/SNOWFALL 

1 

4 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

1 1 

ii.  MEAN  RELATIVE  HUMIDITY  (%)  /  VAPOR  PRESSURE  (IN  Hg)  /  DEWPOINT  (°F) 


RH  (OC  LST) 

81 

83 

81 

83 

87 

83 

76 

78 

82 

82 

85 

82 

82 

RH  (16  1ST) 

54 

53 

48 

47 

48 

43 

37 

38 

45 

47 

53 

54 

47 

VAPOR  PRESS 

.15 

.18 

.25 

.35 

.48 

.59 

.62 

.63 

.54 

.37 

.26 

.17 

.38 

DEWP(3INr 

24 

30 

38 

47 

56 

62 

64 

64 

60 

49 

39 

29 

47 

SUItFACE 

WINDS 

(16  PT/KNOTS)  / 

99.95%  HIGHEST 

PRESSURE  ALTITUDE  (FEET) 

f'VLG  DRCTN 

1 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

MEAN  SPEED 
■'PVLS  DRCTN) 
MEAN  SPEED 

1 

1 1 

12 

13 

12 

12 

12 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

12 

obs) 

1 

10 

1 1 

12 

11 

10 

10 

9 

9 

9 

10 

10 

10 

10 

MAX  (PK  GST) 

1 

45 

51 

45 

54 

46 

50 

50 

50 

37 

45 

48 

42 

54 

F'EE:-S!1RE  ALT 

1 

2150 

2200 

2300 

2200 

2150  2650 

1750 

1800 

2000 

2100 

2050 

2150 

2650 

‘■'EAN  ^LOUD  COVER  (EIGHTHS)  /  THUNDERSTORMS  /  FOG  /  BLOWING  SAND  &  DUST  (BNBD) 


:  -VER  1 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

4 

3 

4 

4 

4 

AYo  rSXMS  1 

il 

1 

2 

4 

R 

6 

4 

2 

2 

1 

It 

25 

■..E"  EGG  /  7  1 

8 

§ 

9 

7 

0 

3 

2 

5 

7 

h 

7 

76 

AYS  SNSD  <  7  1 

it 

1 

2 

2 

It 

1 

It 

0 

0 

It 

It 

It 

6 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

A57 


REMARKS:  *  =  DATA  NOT  AVAILABLE  #  -  LESS  THAN  0.5  DAY,  OR  0.05  INCH,  OR  0.5$,  AS 
APPLICABLE  $  =  $  CALM  >  PVLG  DRCTN 

t  =  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTH/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  POR  JAN  73  -  DEC  86,  HOURLY 

2. 

3. 


7.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  ($ 

FREQ)  OF  CEILING  AND/OR 

VISIBILITY 

(CIG/VIS)  <  3000/3  STATUTE 

MILES 

(MI) 

(SOURCE 

NO. 

1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

20 

23 

18 

12 

16 

3 

3 

4 

10 

12 

18 

15 

13 

03-05  LST 

23 

25 

22 

15 

19 

7 

4 

6 

13 

16 

22 

16 

16 

06-08  LST 

22 

28 

26 

21 

25 

11 

6 

8 

15 

21 

28 

23 

20 

09-11  LST 

21 

30 

25 

21 

25 

14 

7 

7 

17 

22 

29 

24 

20 

12-14  LST 

19 

28 

25 

20 

22 

12 

8 

6 

16 

20 

25 

22 

19 

15-17  LST 

18 

23 

22 

16 

14 

6 

4 

4 

12 

15 

20 

20 

15 

18-20  LST 

16 

21 

18 

13 

11 

3 

2 

3 

8 

10 

18 

15 

11 

21-23  LST 

17 

21 

15 

11 

1 3 

3 

1 

3 

7 

11 

16 

15 

11 

ALL  HOURS 

20 

25 

21 

16 

18 

7 

4 

5 

13 

16 

22 

19 

16 

8.  %  FREQ 

OF  CIG/VIS  < 

1500/3 

MI  (SOURCE 

NO.  1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

14 

18 

13 

8 

9 

2 

2 

3 

8 

8 

11 

9 

9 

03-05  LST 

18 

21 

16 

10 

12 

4 

3 

3 

10 

11 

16 

10 

11 

05-08  LST 

17 

24 

21 

17 

20 

8 

5 

7 

13 

16 

22 

17 

15 

09-11  LST 

19 

25 

20 

15 

16 

6 

4 

4 

14 

17 

23 

18 

15 

12-14  LST 

15 

22 

17 

11 

8 

2 

2 

3 

8 

13 

17 

16 

1 1 

15-17  LST 

13 

17 

12 

8 

5 

2 

1 

1 

5 

8 

12 

12 

8 

18-20  LST 

12 

15 

11 

8 

5 

1 

1 

1 

5 

6 

10 

10 

7 

21-23  LST 

12 

16 

11 

7 

6 

1 

1 

2 

6 

7 

9 

9 

7 

ALL  HOURS 

15 

20 

15 

10 

10 

3 

2 

3 

9 

11 

15 

13 

10 

9.  %  FREQ 

OF  CIG/VIS  < 

1000/2 

MI  (SOURCE 

NO.  1): 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

11 

14 

10 

5 

6 

1 

0 

1 

5 

5 

8 

6 

6 

03-05  LST 

14 

15 

12 

7 

7 

2 

2 

2 

7 

6 

12 

7 

8 

06-08  LST 

14 

18 

16 

12 

13 

5 

3 

4 

7 

12 

17 

13 

1 1 

09-11  LST 

15 

20 

15 

11 

7 

3 

2 

3 

8 

12 

18 

14 

11 

12-14  LST 

12 

16 

10 

5 

4 

2 

1 

2 

4 

7 

12 

10 

7 

15-17  LST 

10 

12 

8 

4 

2 

1 

it 

1 

3 

5 

9 

9 

5 

18-20  LST 

9 

11 

8 

5 

3 

1 

it 

it 

3 

5 

7 

6 

5 

21-23  LST 

9 

11 

7 

4 

4 

1 

0 

1 

4 

5 

6 

4 

5 

ALL  HOURS 

12 

15 

11 

7 

6 

2 

1 

2 

5 

7 

11 

9 

7 

10,  %  FREQ  OF  CIG/VIS  < 

200/0. 

.5  MI 

(SOURCE  NO.  1) 

1  • 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

ANN 

00-02  LST 

2 

6 

3 

// 

1 

it 

0 

it 

1 

1 

3 

2 

2 

03-05  LST 

5 

7 

3 

1 

1 

it 

it 

it 

1 

2 

5 

2 

2 

06-08  LST 

5 

8 

5 

2 

1 

1 

0 

1 

2 

5 

7 

4 

3 

09-11  LST 

4 

8 

2 

# 

0 

it 

0 

it 

it 

2 

4 

3 

2 

12-14  LST 

2 

3 

1 

1 

# 

0 

0 

it 

0 

it 

it 

2 

1 

1 

15-17  LST 

1 

2 

1 

// 

0 

it 

0 

0 

0 

it 

2 

1 

1 

18-20  LST 

2 

3 

1 

// 

// 

it 

0 

it 

it 

it 

1 

1 

1 

imom 

1 

] 

1 

1 

s 

2 

f 

t 

) 

J 

ECR-JLW16 
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OPERATIONAL  CLIMATIC  DATA  SUPPLEMENT 


STATION:  HOBART  MUNICIPAL  OK 
LOCATION:  30°00'N,  99°03’W 
PREPARED  BY:  USAFETAC/ECR ,  FEB  1988 


STATION  #:  723525  ICAO  ID:  KHBR 

ELEVATION  (FEEH’):  1565  LST  -011-6 
PERIOD:  7301-8612 


1.  PERCENTAGE  FREQUENCY  OF  OCCURRENCE  (%  FREQ)  OF  THUNDERSTORMS: 


SOURCE  1  JAN 

00-02  LST  0 

03-05  LST  # 

06-08  LST  # 

09-1 1  LST  0 

12-U  LST  # 

15-17  LST  # 

18-20  LST  0 

21-23  LST  0 

ALL  HOURS  # 


FEB  MAR  APR  MAY 

113  4 

112  3 

#112 
##12 
#112 
0  12  3 

0  12  6 

#13  5 

#12  3 


JUN  JUL  AUG  SEP 

3  12  2 

3  13  1 

2  111 

1  #  1  1 

2  11# 

3  2  2  # 

2  3  3  1 

3  13  2 

2  12  1 


2.  %  FREQ  OF  RAIN  AND/OR  DRIZZLE: 


XT  NOV  DEC 

1  1  0 

1  #  0 

2  1  0 

1  1  # 

#  1  0 

#  #  # 

#  #  # 

1  #  # 

1  #  # 


ANN 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

1 


SOURCE  1  JAN 

00-02  LST  5 

03-05  LST  4 

06-08  LST  3 

09-11  LST  3 

12-1M  LST  4 

15-17  LST  3 

1 8-20  LST  4 

21-23  LST  5 

ALL  HOURS  4 


FEB  MAR  APR  MAY 

5  4  6  6 

4  5  5  5 

4  5  6  4 

3  6  5  4 

4  7  4  2 

3  5  4  4 

3  5  4  6 

4  4  5  6 

4  5  5  5 


JUN  JUL  AUG  SEP 

3  2  3  6 

5  2  4  6 

5  2  3  5 

3  2  3  4 

2  2  2  3 

3  114 

2  3  2  5 

3  2  4  6 

3  2  3  5 


3.  %  FREQ  OF  SNOW  AND/OR  ICE  PELLETS: 


SOURCE  1 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

00-02  LST 

3 

3 

# 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

03-05  LST 

4 

4 

# 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

06-08  LST 

4 

4 

1 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

09-11  LST 

3 

4 

1 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

12-14  LST 

4 

3 

1 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

15-17  LST 

2 

3 

# 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

18-20  LST 

2 

3 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

21-23  LST 

2 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

ALL  HOURS 

3 

3 

# 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

4.  %  FREQ  OF  SURFACE  WIND  SPEEDS  >  25  KNOTS  (INCLUDING  GUSTS): 


SOURCE  1 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

00-02  LST 

4 

5 

6 

5 

1 

1 

# 

# 

1 

03-05  LST 

5 

4 

5 

3 

1 

1 

# 

# 

1 

06-08  LST 

5 

4 

4 

3 

2 

# 

1 

0 

1 

09-11  LST 

8 

9 

12 

9 

5 

3 

2 

1 

3 

12-14  LST 

8 

10 

15 

12 

6 

3 

2 

1 

4 

15-17  LST 

7 

9 

14 

14 

6 

5 

2 

3 

5 

18-20  LST 

3 

5 

7 

8 

4 

2 

1 

1 

1 

21-23  LST 

4 

5 

6 

6 

4 

1 

0 

1 

1 

ALL  HOURS 

6 

6 

9 

8 

4 

2 

1 

1 

2 

XT 

3 
5 

5 

6 
5 

4 
4 

4 

5 


XT 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


XT 

3 

3 
2 

4 
7 
7 
2 


3 


NOV  DEC 

7  3 

8  2 

8  4 

6  4 

5  4 

4  3 

4  4 


NOV  DEC 

1  2 

1  2 

#  3 

#  2 

#  2 

#  2 

1  1 

1  1 

1  2 


NOV  DEC 

3  3 

2  2 

3  2 

5  5 

3  8 

6  5 

3  3 

4  ^ 

4  4 


ANN 

4 

5 
5 
4 
4 


4 

4 


ANN 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


ANN 

3 

2 

2 

6 

7 

7 

3 

3 

4 


459 


REMARKS:  *  =  DATA  NOT  AVAILABLE,  #=0.0<0.5,  MI-  STATUTE  MILES 

t  =  BASED  ONLY  ON  AVAILABLE  DATA,  I.E.,  <  24  HRS/DAY  OR  <  12  MONTHS/YEAR 

SOURCE(S):  1.  USAFETAC  DATSAV  FOR  JAN  73  -  DEC  86.  HOURLY 

2. 

3. 

5.  %  FREQ  OF  CEILING  AND/OR  VISIBILITY  (CIG/VIS)  <  800/2  MI: 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

00-02  LST 

10 

12 

7 

3 

4 

03-05  LST 

13 

13 

8 

6 

5 

06-08  LST 

12 

16 

13 

10 

10 

09-11  LST 

13 

18 

13 

8 

5 

12-14  LST 

10 

13 

7 

3 

2 

15-17  LST 

8 

10 

6 

3 

1 

18-20  LST 

7 

9 

6 

4 

2 

21-23  LST 

8 

9 

6 

3 

2 

ALL  HOURS 

10 

13 

8 

5 

4 

6.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS 

<  500/1 .5  MI; 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

00-02  LST 

6 

10 

5 

1 

2 

03-05  LST 

8 

11 

5 

4 

3 

06-08  LST 

9 

13 

9 

7 

4 

09-11  LST 

10 

14 

7 

4 

1 

12-14  LST 

6 

8 

3 

1 

1 

15-17  LST 

5 

5 

3 

1 

# 

18-20  LST 

4 

5 

3 

2 

1 

21-23  LST 

5 

7 

3 

1 

1 

ALL  HOURS 

7 

9 

5 

3 

2 

7.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS 

<  300/1 

MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

00-02  LST 

4 

8 

3 

1 

1 

03-05  LST 

7 

9 

3 

2 

2 

06-08  LST 

7 

11 

6 

4 

2 

09-11  Li': 

6 

10 

4 

1 

# 

12-14  LST 

4 

4 

2 

# 

# 

15-17  LST 

? 

3 

1 

# 

# 

18-20  LST 

3 

4 

2 

1 

# 

21-23  LST 

4 

5 

2 

1 

# 

ALL  HOURS 

5 

7 

3 

1 

1 

8.  %  FREQ  OF 

CIG/VIS 

<  100/0.25  MI: 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

00-02  LST 

2 

4 

2 

# 

# 

03-05  LST 

5 

5 

1 

1 

# 

06-08  LST 

4 

5 

3 

1 

1 

09-11  LST 

3 

5 

1 

# 

0 

12-14  LST 

1 

1 

# 

0 

0 

15-17  LST 
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0  0  #  1  3  6  3  2 
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0  0  0  #  #  1  1  1 

#  0  #  #  1  2  1  1 
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A  W  S 

CLIMATIC  BRIEF 
October  1987 


Station  Nane: 
Latitude/Longitude: 
Hourly  Obs  PCR: 
SuMary  of  Day  PGR: 
1ST  -  GMT  -6 


VANCE  AFB,  OK 
M36  20  M097  55 
May  77  to  Apr  87 
Jan  42  to  Jan  47 
Mot  48  to  Apr  87 


Field  Eler: 
Station  HSC: 
Call  Sign: 


1,307  ft 

723535 

KEND 


Supersedes:  Dec  1982 


I  JAN  I  FEB  I  MAR  I  APR  I  MAY  I  JUN  I  JUL  I  AUG  I  SEP  I  OCT  I  NOV  I  DEC  I  ANN  I  TOR 
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Annual  YOR  -  Years  of  record  POR  -  Period  of  record 

Mean  number  of  days  wl*>  . ..  WCPA  -  "Worst  case"  (maximum)  pressure  altitude 
Based  on  less  than  full  months  #  -  Less  than  0.5  day,  0.05  Inch,  or  0.5t,  as 
Instantaneous  peak  winds  applicable. 

»  -  Data  not  available  $  -  Percentage  of  calm  winds  >  mean  direction 


REMARKTi:  Hurrl  canes/troplcal  storms  observed  (1900-1985): 


JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

ANNUAL 

within 

60NM 

0/0 

0/0 

0/1 

0/0 

0/1 

Within 

120NM 

0/0 

0/0 

0/1 

0/0 

0/1 

Wlthl n 

240NM 

0/2 

0/0 

0/1 

0/1 

0/4 

APPROVED  FOR  PUBLIC  RELEASE;  DISTRIBUTION  IS  UILIMITED 


A  H  S 

CLIMATIC  BRIEF 
Octoter  1987 


Station  Nane: 

Latl tude/Longl tude : 
Hourly  Obs  FOR: 
Sunary  of  Day  PGR: 
l^T  -  OfT  -6 


VANCE  AFB,  OK 
H36  20  H097  55 
May  77  to  Apr  87 
Jan  Hz  to  Jan  47 
Not  48  to  Apr  87 


Field  Bley;  1,307  ft 
Station  NSC:  723535 
Call  Slffl:  KENO 

Superaedes :  Dec  1 982 


PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  OF  CEILING/VISIBYLITY 
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A  W  S 

Station  Naae: 

ELLSWORTH  APB  SD 

Field  Elev: 

3,278  ft 

CLIMATIC  BRIEF 

Latitude/Longitude: 

N44  09  HI  03  08 

Station  MSC: 

726625 

Hourly  Obs  POR: 

Sep  77  to  Aug  87 

Call  Sign: 

KRCA 

Deoeaber  1987 

Suaaary  of  Day  POR: 
LST  -  CUT  -7 

Feb  39  to  Jun  45 

Apr  48  to  Aug  87 

Supersedes: 

Jui  1983 

JAM  I  Fra  I  KAR  I  APR  I  HAY  i  JIM  I  JUL  I  AUG  I  SEP  I  OCT  I  NOV  I  DEC  I  Aim  I  YOR 


XTRM  MAX  TEMP 
MEAN  MAX  TEMP 
MEAN  TEMP 
MEAN  MIN  TEMP 
XTRM  MIN  TEMP 


D/W  TEMP  2  95‘’F 
D/W  TEMP  ^ 

D/W  TEMP  _<  32°F 
D/W  TEMP  <  O^F 


82 

91 

43 

56 

3? 

45 

23 

34 

-18 

5 

VPR  PRESS  "Hg  .07  .08  .12  .16  .25  .S'*  .40  .38  .25  .18  .11  .08  .17  10 

MEAN  DEWPOINT  “F  1  1  1  3  22  29  40  48  53  51  40  32  19  12  31  10 

99.95*  WCPA  Ft  3950  3900  3950  3950  3850  3750  3650  3650  3850  3850  3950  4000  3850  10 

T  *  63  64  68  62  I  64  I  64  60  62  60  63  62  62  63 

T  *  53  51  52  43  1  47  j  46  39  39  39  42  48  52  46 

.........A. 

MAX  24HR  PRECIP  "  1.2  1.0 

MAX  PRECIP  "  1.7  2.2 

MEAN  PRECIP  "  -.5  .6 

MIN  PRECIP  "  #  # 

D/W  PRECIP  .01"  6  6 

D/W  PRECIP  ^  .5"  #  # 


MAX  24HR  SNFL  "  7 

MAX  SNFL  "  19 

MEAN  SNFL  "  5 

D/W  SNFL  >_  .1"  6 

D/W  SNFL  >1.5"  1 


MEAN  CLD  CVR  10th 
D/W  TSTORMS 
D/W  FOG  VSBY  <7ml 


Legend:  ANN  -  Annual  YOR  -  Years  of  record  POR  -  Period  of  record 

D/W  -  Mean  number  of  days  with...  WCPA  -  "Worst  case"  (maximum)  pressure  altitude 

@  -  Based  on  less  than  full  months  #  -  Less  than  0.5  day,  0.05  Inch,  or  0.5*,  as 
»»  -  Instantaneous  peak  winds  applicable. 

»  -  Data  not  available  $  -  Percentage  of  calm  winds  >  mean  direction 


APPROVED  PCS  PfBLIC  BELEASEj  DISTRIBOTIOR  IS  OMLHOTED 
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A  W  S 

CLIMATIC  BRIEF 
Deoeaber  1987 


Station  Naae: 

ELLSNDRTH  AFB  SD 

Field  Elev: 

3. 2T8  ft 

Latitude/Longitude: 

NAN  09  H103  08 

Station  MSC: 

726625 

Hoirly  Obs  POR: 

Sep  77  to'Aug  87 

Call  Sign: 

KRCA 

SUHiary  of  Day  POR: 

Feb  39  to  Ju>  45 

LST  -  OTT  -T 

Apr  48  to  Aug  87 

Superaedea: 

Jwi  1983 

PERCEIT  OCCURRENCE  PREQUENCT  OF  CEILING/VISIBILITT 


APPROVKD  FOR  PQBLIC  RELEASE;  DISTRIBOTIOH  IS  WLDOTED 


A  V  S 

CLIMATIC  BRIEF 

Mai'ch  1988 

Station  Naae:  NCOlEE-TTSCN  AN(X,  KNOXVILLE  TN 

Latitude/Longltude:  N35  49  H084  00 

Hourly  Obs  PCB:  Oct  77  to  Sep  87 

Suanary  of  Day  POR:  Jan  48  to  Sep  87 

LST  -  GMT  -5 

Field  Elev:  981  ft 
Station  MSC:  723260 

Call  Sign:  KTYS 

Supersedes:  Jan  1984 
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A  W  S 

CLIMATIC  BRIEF 

MARCH  1988 

Station  Naae:  HCGHEE-TYSON  AHG8,  KNOXVILLE  TN  Elevation:  981  ft 

Latitude/Longitude:  N35  A9  H084  00  Station  HSC:  723260 

Hourly  Obs  POR:  Oct  77  to  Sep  87  Call  Sign:  KTYS 

SUHary  of  Day  POR:  Jan  A8  to  Sep  87 

I^T  -  CUT  -5  Supersedes:  Jan  198l| 

PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  OF  CEILING/VISIBILITY 
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APPROVED  FOR  PUBLIC  RELEASE;  DISTRIBUTION  IS  (aLIKTrED 
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A  H  S 

CLIMATIC  BRIEF 

January  1988 

Station  Name:  CARSWELL  AFB  TX 

Latitude/Longitude:  N32  46  W097  26 
Hourly  Obs  POR:  Aug  77  to  Jul  87 

SuKciry  of  Day  PCR:  Nov  42  to  Oct  45 

I^T  -  GHT  -6  Sep  46  to  Jul  87 

Field  Elev:  650  ft 
Station  MSC:  722595 

Call  Sign:  KFUH 

Supersedes:  Jun  1983 
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A  W  S 

CLIMATIC  BRIEF 
January  1988 


Station  Naae:  CARSWELL  AFB  TX 

UtitiKle/Longl tilde:  M32  M6  W097  2  6 

Hourly  Oba  FOR:  Aug  77  to  Jul  87 

Sunary  of  Day  FOR:  Nov  42  to  Oct  45 

I^T  -  CHT  -6  Sep  46  to  Jul  87 


Field  Elev:  650  ft 
Station  MSC;  722595 
Call  Sl0i:  XFWH 

Supersedes:  Jin  1983 


FERCEHT  OCCURRENCE  FREQUENCY  OF  CEILIHCV'VISIBILITY 
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A  W  S 

CLIMATIC  BRIEF 
January  1988 


Station  Name: 

Latl tude/Longl tude : 
Hourly  Oba  PCR: 
SuMary  of  Day  POR: 

LST  -  cm  -6 


DfESS  AFB,  TX 
M32  26  H099  51 
Sep  77  to  Aug  87 
Dec  N3  to  Dee  A5 
Apr  56  to  Aug  87 


Field  Elev;  1 , 789  ft 
Station  HSC:  722665 
Call  Siffi:  KDXS 


Supersedes:  Dec  1983 
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REMARKS: 


Hurricanes/tropical  storms  observed  (1900-1986): 
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A  W  S 

CLIMATIC  BRIEF 

January  1988 

Station  Name:  DYESS  AFB.  TX 

Latitude/Longitude;  N32  26  N099  51 
Hourly  Oba  PCR:  Sep  77  to  Aug  87 

Suanary  of  Day  PGR:  Dec  43  to  -Dec  45 
Apr  56  to  Aug  87 

LST  -  GMT  -6 

Field  EleTt  1,789  ft 
Station  MSC:  722655 

Call  Sign:  KDYS 

Supersedes:  Dec  1983 

PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  OF  CKILINtyVISIBILm 
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14 

16 
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4 

13 

17 

23 

24 

16 

LESS  THAN 

12-1  9 

23 

26 

15 

9 

9 

6 
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2 

8 

1  2 

18 

23 

1  3 

15-17 

18 

23 

10 

6 

5 

3 

1 

2 

6 

9 

15 

21 

10 

3000/3 

18-20 

16 

21 

9 

5 

3 

2 

# 

1 
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1  4 

18 
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21-23 
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20 
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6 

4 

3 

« 

1 
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14 

20 
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00-24 

20 

25 

1  3 
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9 

7 

1 
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1  0 

13 

17 

22 

1  2 
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16 

7 

5 

4 
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3 
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1  4 
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1 
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HI 

2 
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00-2  4 

1 1 

13 

5 

3 

3 

2 

1 

“I 

6 

8 

12 
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1  0 

00-02 

1 

2 

# 

t 

# 

0 

0 

0 

# 

# 

1 

1 

» 

03-05 

1 

2 

« 

0 

« 

0 

0 

1 

« 

« 

2 

1 

Cl  G/VSBY 
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1 
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0 

0 

# 

1 

# 

2 

1 

09-1 1 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

2 

« 

LESS  THAN 

12-1  4 

# 

» 

# 

# 

t 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

1 

» 

15-17 

1 

0 

0 

0 

0 

# 

« 

0 

0 

0 

# 

1  1 

# 

200/yj 

18-20 

1 

# 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

# 

21-23 

1 

1 

# 

A 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

1 

# 

00-24 

1 

1 

# 

» 

# 

# 

0 

# 

# 

» 

1 

# 

10 

APPROVED  FOR  PUBLIC  RELEASE;  DISTRIBUTION  IS  UNLIMITED 
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TEMPER/^•URE^F)  PRECIPITATION  (in)  WIND  (KT)  MEAN 


PERIOO-1960-70 


ELEVATION;  933  ft 


if  ii  si 

si  si  *1 


Number  Observed  Within;  A/B 

FOR:  1900-1969)  60  NM 

(A)  Hurrieanes/Troploal  Storms  120  NM 

(b)  Hurricanes  Only  21*0  MM 

R:  Hourly  Obs:  Nov  60-Jun  70 


JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC  ANN 

A/B  a/b  a/b  a,  B  A/B  A/B  A/B  A/B  A/B  A/B  A/B  A/B  A/B 

I  0/0  1/0.  0/0  0/1  0/0  1/1 

1  2/1  4/2  8/6  4/2  0/0  18/11 

1  9/6  9/1*  17/12  17/8  3/0  55/30 

Dally  Obs  Nov  60-Jap  69. 


NOTE;  =H3ATA  not  AVAILABLE.  HLESS  THAN  0.5  DAY,  0.5  OR  0.05  INCH,  OR  0.5  PERCENT  (%)  AS  APPLICABLE. 


FLYING  WEATHER  (%FRE0)|  HOURS  (L3T) 


CIO 

less  than 
3000  feet 
and/or 
VSBY 

less  than 
3  miles 


CIO 

less  than 
1500  feet 
and/or 
VSBY 

less  than 
3  miles 


CIO 

less  than 
1000  feet 


qo-02_ 

~  o3-oi.  ._' 
06-08 _ 


21=23-.. 
I  ALL  HOURS 


—00-02  . _ L25- 

-.113=05 _ iai- 

_ 06=08  ..  I  14 


_ 2I.-23. _ _  21 

ALL  HOURS  26 


less  than 

i.  18-20 

2  miles 

p _ 21=23 

- 1 

ALL  HOUl 

CIO 

less  than 
200  feet 
and/or 
VSBY 

less  than 
^  mile 


_ _ 06 -06 

09-11 

12-14 

_ AitH- 

1 _ 18=20... 

L  —  21=23—. 
ALL  HOURS 


A90 


A  W  S 

Station  Name: 

FT 

HOOD/ROB 'T  GRAY  AAF  TX 

Field  Elev: 

1,015  FT 

CLIMATIC  BRIEF 

Lat  1  tude/Longi  tude : 

M31 

04  M097  50 

Station  NSC: 

722576 

Hourly  Oba  POR; 

Oot 

76  to  Sep  86 

Call  Sign: 

KGRK 

October  1987 

SuMiary  of  Day  POR: 

Oct 

50  to  Sep  86 

LST  -  GMT  -6 

Supersedes: 

Dec  1970 

JAN  1  FEB 

HAR 

APR 

HAY 

JUN  1  JUL 

AUG  1  SEP 

1 

1  > 

!  i 

1 

1 

I  t3 
!  ° 

DEC 

ANN  1  YOR 

XTRM  MAX  TEMP  °F 

86 

93 

101 

98 

100 

107 

109 

106 

101 

B 

89 

109 

36 

MEAN  MAX  TEMP  °F 

57 

61 

69 

77 

83 

90 

94 

94 

88 

79 

HI 

60 

77 

36 

MEAN  TEMP  “F 

48 

51 

59 

67 

74 

81 

84 

84 

78 

69 

57 

51 

67 

36 

MEAN  MIN  TEMP  “  F 

37 

41 

48 

57 

64 

71 

73 

73 

68 

58 

47 

40 

57 

36 

XTRM  MIN  TEMP  “F 

7 

7 

16 

32 

42 

51 

61 

61 

42 

31 

21 

9 

7 

36 

D/W  TEMP  >  100°F 

0 

0 

# 

0 

# 

1 

3 

B 

B 

* 

0 

0 

9 

36 

D/W  TEMP  >  95“F 

0 

0 

# 

# 

1 

5 

16 

HI 

0 

0 

41 

36 

D/W  TEMP  <  41  “F 

19 

1  3 

6 

1 

0 

0 

B 

0 

7 

15 

61 

36 

D/W  TEMP  _<  32°F 

10 

5 

2 

» 

0 

0 

0 

HI 

0 

« 

2 

6 

25 

36 

VPR  PRESS  ("Hg) 

.18 

.22 

.29 

.39 

.54 

.67 

.67 

.67 

.60 

.44 

.31 

.21 

.39 

10 

MEAN  DEWPOINT  °F 

32 

37 

44 

52 

61 

67 

67 

67 

64 

55 

46 

36 

52 

10 

99.95$  WCP  Ft 

1  450 

1500 

1600 

1500 

1400 

1250 

1150 

1150 

1300 

1350 

1  450 

1500 

1  450 

10 

MEAN  RH  07  LST  $ 

75 

76 

75 

77 

81 

80 

78 

80 

82 

79 

80 

76 

78 

10 

MEAN  RH  13  LST  $ 

55 

55 

Wm 

53 

57 

53 

44 

i.  r 

51 

53 

53 

53 

52 

10 

MAX  y’-IHR  PRECIP  " 

2.3 

4.1 

3.2 

3.9 

8.9 

4.1 

3.2 

4.8 

4.8 

5.2 

2.7 

2.1 

8.9 

36 

MAX  PRECIP  " 

8.6 

6.3 

4.9 

13.2 

13.9 

11.3 

8.3 

13.8 

7.4 

8.5 

5.6 

5.4 

13.9 

36 

MEAN  PRECIP  " 

1.4 

2.3 

2.0 

3.1 

4.3 

3.2 

1.7 

2.5 

3.0 

3.4 

2.2 

1.6 

30.7 

36 

MIN  PRECIP  " 

# 

.3 

# 

.2 

1.0 

.1 

If 

e 

* 

.0 

» 

# 

.0 

36 

D/W  PRECIP  >  .01" 

7 

7 

7 

8 

8 

6 

4 

5 

7 

6 

6 

6 

77 

36 

D/W  PPECIP  ^  .5" 

1 

1 

1 

2 

3 

2 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

18 

36 

MAX  24HR  SNFL  " 

5 

8 

wm 

0 

0 

0 

0 

0 

If 

2 

2 

8 

36 

MAX  SNFL 

5 

8 

■1 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

2 

8 

36 

MEAN  SNFL 

1 

1 

■1 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

# 

# 

# 

2 

36 

D/W  SNFL  >  .1" 

F 

# 

■1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

« 

# 

# 

36 

D/W  SNFL  >_  1.5" 

# 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

* 

# 

# 

36 

MEAN  WND  DRCTN 

N 

S 

s 

s 

S 

s 

S 

s 

s 

S 

S 

S 

S 

10 

MEAN  WND  SPD  Kts 

6 

7 

8 

8 

7 

7 

6 

5 

5 

6 

6 

7 

6 

10 

MAX  WND  SPD»»  Kts 

47 

51 

50 

56 

52 

47 

43 

45 

51 

50 

58 

47 

58 

30 

MEAN  CLD  CVR  10th 

6 

6 

B 

6 

B 

B 

B 

5 

5 

6 

6 

6 

10 

D/W  TSTORMS 

1 

2 

WBM 

5 

B 

B 

4 

2 

2 

1 

42 

36 

D/W  FOG  VSBY  <7ml 

1 1 

11 

9 

B 

B 

3 

8 

9 

9 

10 

97 

36 

I.egend:  ANN 

D/W 

e 

»» 


Annual  YOR  -  Years  of  record  FOR  -  Period  of  record 

Mean  number  of  days  with...  WCPA  «  "Worst  case"  (maximum)  pressure  altitude 
Based  on  less  than  full  months  #  =  Less  than  0.5  day,  0.05  inch,  or  0.5$,  as 
Instantaneous  peak  winds  applicable. 

*  -  Data  not  available  $  »  Percentage  of  calm  winds  >  mean  direction 


REMARKS: 


Hurricanes/tropical  storms  observed  (1900-1985): 


JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

ANNUAL 

Within 

60  NM 

0/0 

0/0 

0/0 

0/0 

0/0 

0/0 

Within 

120NM 

0/2 

0/1 

0/6 

1/2 

0/0 

1/11 

Within 

240NM 

3/8 

4/1 1 

6/15 

4/12 

0/2 

17/48 

APPROVED  FOR  PUBLIC  RELEASE: 


DISTRIBUTION  IS  UNLIMITED 
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A  W  S 

CLIMATIC  BRIEF 
October  1987 


Station  Name;  FT  HOOD/ROB 'T  GRAY  AAF  TX 

Latitude/Longitude:  H31  04  W097  50 
Hourly  Obs  POR :  Oct  76  to  Sep  86 

Summary  of  Day  POR:  Oct  50  to  Sep  86 
I^T  -  CUT  -6 


Field  Elev:  1,015  FT 
Station  MSC:  722576 
Call  Sign:  KGRK 

Supersedes:  Dec  1970 


PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  OF  CEILING/VISIBILITY 


I  LST  I  JAN  I  FEB  I  MAR  I  APR  I  MAY  I  JIM  I  JUL  I  AUG  I  SEP  I  OCT  I  NOV  I  DEC  I  ANN  I  YOR 
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25 
17 
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1  1 
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APPROVED  FOR  PUBLIC  RELEASE;  DISTRIBUTION  IS  UNLIMITED 
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WS  CLIMATIC  BRIEF  tT>r.«VTi.i.K  His  UKIBIUI,  TBUS 

Pf  «pof •d  by_E  JO^  1971  )  n  yy  y  cn  aq  __  _ 

ItFMPERATUREPF)!  precipitation  (in)!  WIND  (KT)]  MEAN 
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z  I'Si 
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D  o  I  5  I  a  MAXIMUM  MINIMUM  ^ 
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17/11 
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fKnnbar  ObeaxTed  Wlthlni  A/B  A/B  A/B  A/B  A/B  A/B 

(FOR:  1900-1971)  60  DM  6/3  2/1  3/3  6/3  1/1  18/U 
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3<0cj  (Nary)  PORi  Hrly  and  PAlly  Obsi  Sep  51  -  Dec  67. _  _  _ 
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WS  CLIMATIC  BRIEF 

Prepor»d  by  ETAC  (  AUG  197D  )i  M  27  33 
PRECIPITATION  (in) 
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LOCATION 
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SIX  LTftS: 
MSC  NO: 


AWS  CLIMATIC  BRIEF 


Mf  AM  MUNBIR  OR  OAr»  OCCVMfMCf  OF 


rtaRBRATUS* 
(•  FJ 


KBElFBmKEia  | 

BIBiEIlBai 


RUSSWO  POR: 

HOURLY  CBS:  MAR  -  FEB  flS 
SUmXRY  OF  DAY  DATA:  MAR  4:  -  JAN  46, 
JAN  50  -  FEB  85 
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A  W  S 

CLIMATIC  BRIEF 

October  1987 

Station  Name:  BURLINGTCM  lAP  VT  Field  Elev:  334  ft 

Latitude/Longitude:  N48  28  M073  09  Station  MSC:  726170 

Hourly  Obs  POR:  Jun  77  to  May  87  Call  Sign:  KBTV 

Summary  of  Day  PCR :  Jan  48  to  May  87  Supersedes:  Mar  1982 

I^T  -  (MT  -5  Supersedes: 

1  JAN  1  FEB  1  MAR  1  APR  1  MAY  1  JIM  1  JUL  1  AUG  1  SEP  I  OCT  1  NOV  1  DEC  1  ANN  1  YOR 

XTRM  MAX  TEMP  ° 
MEAN  MAX  TEMP  ° 
MEAN  TEMP  » 

MEAN  MIN  TEMP  ° 
XTRM  MIN  TEMP  ° 


D/W  TEMP  85®  F 
D/W  TEMP  SO-’F 
D/H  TEMP  £  32°  F 
D/W  TEMP  <  0°F 


63 

62 

26 

28 

17 

19 

■8 

10 

-30 

-30 

0 

0 

0 

0 

30 

27 

10 

8 

0 
# 

27  15 

2  ■  0 


WR  PRESS  CHg)  .06  .07  .11 

MEAN  DEWPOINT  °F  8  11  21 

99.9511  WCPA  Ft  1400  1050  1150 


MAX  24HR  PRECIP  "  1.3 

MAX  PRECIP 
MEAN  PRECIP 
MIN  PRECIP 
D/W  PRECIP  £  .01" 

D/W  PRECIP  >_  .5" 


MAX  24HR  SNFL 
MAX  SN."!! 

MEAN  SNFL 
D/W  SNFL  £  .1" 
D/W  SNFL  >  1  ;5 


MEAN  WND  DRCTN 
MEAN  WND  SPD  Kt3  8 
MAX  WND  SPD*»  Kt3  44 


MEAN  CLD  CVR  lOth)  8 
D/W  TSTORMS 
D/W  FOG  VSBY  <7ml  1  8 


.39 

.47 

.47 

.36 

.23 

52 

57 

57 

50 

38 

900 

750 

700 

800 

1050 

75 

75 

80 

83 

78 

54 

51 

56 

59 

60 

2.6 

2.7 

3.6 

3.1 

1.6 

7.7 

6.1 

11.5 

6.3 

6.2 

3.5 

3.6 

3.9 

3.2 

2.8 

1.1 

1.2 

.7 

.9 

.5 

13 

1  2 

13 

12 

12 

2 

■  2 

3 

2 

2 

99  39 

54  39 

45  39 

35  39 

-30  39 


21  39 

52  39 

159  39 

■  24  39 


35  10 


S  S 

7  7 

50  51 


7  7 

#  1 

10  iO 


7  7  7 
3  5  5 
9  9  9 


75  74  76  10 

64  66  58  10 

2.6  3.6  39 

6.0  11.5  39 

34.4  39 

.6  .2  39 

15  154  39 

1  21  39 


17  39 

57  39 

79  39 

54  39 

17  39 


8  7 

#  23 

10  118 


Legend;  ANN 
D/W 

§ 

»« 


Annual 


Years  of  record 


Period  of  record 


W  -  Mean  number  of  days  with... 

§  -  Based  on  less  than  full  months 

•  -  Instantaneous  peak  winds 

•  -  Data  not  available 


WCPA  -  "Worst  case"  (maximum)  pressure  altitude 
#  -  Less  than  0.5  day,  0.05  Inch,  or  0. 5J,  as 
applicable . 

$  -  Percentage  of  calm  winds  >  mean  direction 


REMARKS: 


Hurricanes/tropical  storms  observed  (1900-1985): 


Within  60NM 
Within  120NM 
Within  240NM 


JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

ANNUAL 

0/0 

0/0 

0/0 

0/0 

0/0 

0/0 

0/0 

0/1 

0/1 

1/0 

0/0 

1/2 

0/1 

1  /2 

1/5 

1/2 

0/1 

3/11 

APPROVED  FOR  PUBLIC  RELEASE;  DI.STRIBUTION  IS  UBLIHITED 


508 


A  W  S 

Station  Name: 

BURLINGTOH  lAP  VT 

Field  Elev: 

asii  ft 

CLIMATIC  BRIEF 

Latitude/Longitude: 

NilB  28  H073  09 

Station  MSC: 

726170 

Hourly  Obs  PCR : 

Jun  77  to  May  87 

Call  Sign: 

KB  TV 

October  1987 

Suauciry  of  Day  POR : 
LST  -  CUT  -5 

Jan  M8  to  May  87 

Supersedes: 

Mar  1982 

PERCEWT  OCCURREMCE  EHEQUEMCY  OF  CKILINC/VISIBILm 


LST 

JAN  1  FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL  1  AUG 

SEP  1  OCT  1  NOV 

DEC 

ANN 

f\J 

O 

1 

o 

o 

31 

25 

24 

19 

1  4 

1  0 

8 

1  0 

1  3 

18 

28 

35 

20 

03-05 

32 

29 

26 

21 

16 

14 

11 

16 

14 

22 

29 

35 

22 

CIG/VSSY 

06-08 

30 

25 

30 

22 

21 

15 

12 

18 

20 

26 

30 

35 

2  4 

09-11 

30 

23 

25 

23 

18 

15 

10 

19 

18 

25 

31 

34 

23 

LK3  THAN 

12-1  4 

29 

20 

23 

19 

13 

10 

6 

13 

12 

20 

27 

29 

18 

15-17 

27 

19 

18 

16 

10 

9 

7 

9 

10 

14 

25 

27 

16 

300C/3 

18-20 

28 

20 

20 

17 

10 

7 

6 

7 

1  1 

15 

24 

29 

16 

21-23 

29 

23 

22 

17 

12 

8 

6 

8 

10 

14 

28 

32 

17 

00-24 

30 

23 

24 

19 

14 

1 1 

8 

1  3 

1  4 

19 

28 

32 

20 

00-02 

1  3 

1 1 

12 

1  0 

7 

5 

4 

6 

7 

1 1 

1  0 

1  4 

9 

03-05 

15 

13 

1  4 

11 

9 

8 

6 

10 

9 

12 

12 

14 

1 1 

CI3/VSBY 

06-08 

17 

1  2 

17 

1 1 

1  2 

8 

6 

1  2 

1  2 

1  3 

13 

1  5 

1  2 

09-1 1 

19 

12 

16 

10 

8 

6 

4 

8 

8 

11 

15 

16 

1  1 

LESS  THAN 

1  2-1  4 

17 

10 

1  2 

7 

6 

3 

3 

5 

4 

9 

1  2 

14 

9 

15-17 

16 

10 

10 

5 

5 

4 

3 

3 

4 

6 

11 

13 

8 

1 500/3 

18-20 

1  4 

9 

10 

4 

3 

3 

2 

5 

5 

10 

1  4 

7 

21-23 

12 

9 

10 

7 

3 

2 

3 

5 

7 

n 

16 

8 

00-24 

15 

1 1 

13 

8 

7 

5 

4 

6 

7 

9 

1  2 

15 

9 

APPROVED  FOR  PUBLIC  RELEASE;  DISTRIBUTION  IS  UNLIMITED 


509 


510 


1 J-’ ?  I :  fts' /  T : » >  snoH  -d^  Yt.*»s  1933  -  i^bd 


:  4/3  hay 

:  T-,03Ka.  ‘3y-  33/:: 

>  j-sc^w.j  ir3\H  33/33 

31/32 

-i-^pv'^w::  -3h  3ji»Li: 


•lA  \3r  AYAl.A 


JU‘.  JJL  S£’ 

-3/^3  33/33  33/3?  31/J2 

33/04  32/32  3<»/39  3i/0> 

31/3y  34/33  17/19  18/13 

31ST;<IiiJTlDN  li  UNuIUf'D - 


?<:!  V3V  3£r 

33/33  33/33  33/33  OJ/04 

33/31  33/31  33^33  39/26 

3?/3>  31/3S  33/33  ^U/B^ 


T  VAi.U£S  In  TH-:  SJ9- 
9L*HiNTAu  S£CI1D4  tN3ls5 
In  a  3£:ihal  hAV£  iii*i 
.13JN3E3. 


511 


PBgPABtD  #T  fAC 


STATION  NAME 

tOCATlOH 


LAN^iLCT  AFB  VA 
Si7  CS  -07b  ?l 


AWS  CLIMATIC  BRIEF 


76  sa 

79  60 
79  61 


78  bO 
76  S9 

71  S< 


1C  10 


10 


110. 


|PT» 

M  9S« 


7S0 

700 

TOO 


6S0 

ASO 

AOO 


500 

2&3 

300 


950 

SOO 

fr&Q 


MKIOO 

ILEV 


oc-^  36  -AUG  85 
11  FT 


STN  Lifts; 

NSC  MO; 


UltPACC  VINOS 


PVLC 

0AC1M 


issK 

^SSW 

liL 


02. 


61 

5«4 


67 

994 


13- 


itf  AM  MUM  Of  ■  or  OATS  occutttMcf  or 


roccir 

(Ml 


SMOVPALL 


90 


38fSfl 


901 


TtMOfOATURf 


■:'S  -  AUG  Si 
UATA;  OCT  36 


MUMBEB  OBSERVED  WITHIN;  VB  MAT  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  MOV  ANN 

CmO-1982)  60MM  0/0  0/0  0/0  0/2  0/1  0/0  0/0  0/3 

g,  {A)  HurricAnes  120101  0/0  0/4  2/2  4/9  2/7  0/0  0/1  8/23 

(B>  Tropical  Storms  240NM  1/2  1/9  4/8  17/20  16/15  2/4  1/2  42/60 


■'A  ■  A  NOT  AVAUABIC 


AMTS  V  ’JHITSSHOIVW  IB  HCAOIRG 


*  IMSTANTABtOUS  RtAK  WWMOS 


t  %  CAiM8»T8  IS  nvC  P8CT8 


a  IAStOON<  TUUI»OIITI« 


c»-  ^AfQ 1  A; 

MBS  LIT 

JAM 

rcf 

MAf 

^^K23 

MAT 

JUN 

JUL 

AWC 

str 

OCT 

MOV 

Die 

AMW 

— JTiri 

t'  00-5T' 

U 

l  7 

19 

19 

6 

S 

9 

11 

03  .05 

18 

?1 

19 

10 

1 

6 

19 

^bB 

CJ'u  "!  -E  .i 

06-08 

21 

?1 

21 

1 1 

12 

15 

IS 

29 

^bb 

TMAM  lOM  *  T 

09-11 

2  1 

17 

23 

18 

IS 

17 

■B 

AND  09  VIS'SI  L  1  T  V 

i:- 1 4 

19 

1  8 

la 

19 

12 

13 

IS 

LtiS  T'-AN  i  Ml 

15-  17 

a 

16 

lb 

H9 

9 

10 

HTB 

10 

18-20 

7 

16 

1  7 

t  1 

1 1 

■h 

12 

21-23 

IV 

16 

19 

■Bl 

11 

moi 

11 

■B 

BlB 

12 

ALL  MBS 

19 

1  7 

'» 

11 

IS 

— n — 

n — 

:HIH 

■BB 

BBI 

00-02 

19 

19 

19 

10 

12 

^BIB^B 

03  -05 

15 

lb 

19 

8 

15 

■M 

■B 

i.kH.'NO  .Ei'. 

06-08 

13 

1  7 

I  b 

17 

« 

10 

■H 

T.-<AN  iico  rr 

09-11 

u 

19 

lb 

1  5 

17 

11 

AND  OB  ViSlilLI  T  Y 

12-14 

lb 

13 

13 

3 

ccss  than  } 

15-17 

1  S 

1  3 

12 

13 

^^B^B 

18  -20 

IS 

1  J 

13 

19 

.  Jjjoa  - 

IS 

1  3 

13 

13 

ALL  MBS 

is 

19 

1  9 

‘ 

" 

HH 

!^Hi 

rr^ 

’“  1 

00  -02 

1 1 

i: 

■■■KB 

^HEI 

BBBB 

BBl^B 

12 

^■H^B 

M-05 

IS 

1  3 

11 

^^Br^B 

19 

C-.  >.lNC  LESS 

04-01 

IS 

19 

16 

TrAM  'OOQ  E7 

09.11 

11 

11 

12 

AMD  JB  YiSiai|.ITf 

12-14 

lu 

1C 

^^R^B 

10 

CESa  >MAn  /  Ml 

15-17 

10 

1  1 

^^R^B 

ll-2« 

to 

U 

21-23 

1 1 

12 

^HEB 

mon 

ALL  MfS 

— rr 

Ia 

ll^fl 

MH 

mm 

^■a 

BBi 

HBfl 

12 

7 

10 

00-82 

2 

9 

^^BB 

8 

0 

8 

8 

2 

3 

2 

1 

02-05 

1 

9 

0 

0 

5 

3 

CElkiHO  LESS 

06-01 

2 

0 

0 

0 

3 

3 

3 

2 

09  11 

2 

2 

0 

ANO  Of  viSlflklTr 

12.14 

1 

2 

LSiS  Ti.am  i/7  Ml 

15-17 

1 

1 

o 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

8 

11-70 

1 

4 

U 

0 

0 

0 

f 

1 

1 

1 

21-23 

1 

0 

• 

0 

8 

1 

1 

1 

1 

ALL  MfS 

i 

L_— 

■H 

■H 

■■■ 

BH 

^■1 

BB 

• 

1 

2 

1 

1 

10 

li. 


512 


513 
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A  W  S 

Station  Naae: 

FT  LEWIS/GRAY  AAF  WA 

Field  Elev: 

301  ft 

CLIMATIC  BRIEF 

Latl tude/Longltude : 

M47  05  W122  35 

Station  MSC: 

742070 

Hourly  Oba  POR; 

May  77  to  Apr  87 

Call  Sign: 

KGRF 

October  1987 

Summary  of  Day  PGR: 
LST  -  GMT  -8 

Apr  39  to  Jul  40 

Jul  60  to  Apr  87 

Supersedes: 

Jan  1983 

XTRM  MAX  TEMP  ‘F 
MEAN  MAX  TEMP  ®F 
MEAN  TEMP  ®F 

MEAN  MIN  TEMP  “F 
XTRM  MIN  TEMP  ®F 


D/W  TEMP  2  80* F 
D/W  TEMP  ^  75®F 
D/W  TEMP  <  32®  F 
D/W  TEMP  _<  25® F 


VPR  PRESS  ("Hg) 
MEAN  DEWPOINT  ®F 
99.95t  WCPA  Ft 


I  MAR  I  APR  I  MAY  I  JIM  I  JUL  I  AUG  I  SEP  I  OCT  I  NOV  I  DEC  I  ANN  I  YQR 


59  51 
49  43 
32 


.23  .27 

38  42 

800  700 


MAX  24HR  PRECIP  " 
MAX  PRECIP  " 
MEAN  PRECIP  " 
MIN  PRECIP  " 
D/W  PRECIP  .01" 
D/W  PRECIP  >_  .5" 


MAX  24HR  SNFL  " 
MAX  SNFL  " 
MEAN  SNFL  " 
D/W  SNFL  .1" 

D/W  SNFL  >_  1;5" 


MEAN  WND  DRCTN 
MEAN  WND  SPD  Kts 
MAX  WND  SPD»»  Kts 


MEAN  CLD  CVR  10th 
D/W  TSTORMS 
D/W  FOG  VSBY  <7inl 


78 

80 

55 

54 

1.3 

1.6 

3.1 

5.0 

.9 

1.2 

# 

# 

5 
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0 
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$ssw 
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27@ 

30 
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wB 

10 

28 
28 
51  23 

42  28 

28 


22  28 
45  28 

12  59  28 

2  8  28 


.19  .27  10 

33  42  10 

050  850  1  1 


85  83  83  1 0 

75  76  64  10 


2.0e  3.2  28 

10.7  11.4  28 

5.9  39.4  28 

1.8  #  28 

20  158  28 

4  -23  28 


$S  $S  1 0 

3  3  10 

48  53  20 


8  7  10 

#  6  27 

20  159  27 


Legend;  ANN  -  Annual  YOR  -  Years  of  record  POR  -  Period  of  record 

D/W  -  Mean  number  of  days  with...  WCPA  -  "Worst  case"  (maximum)  pressire  altitude 

@  -  Based  on  less  than  full  months  #  -  Less  than  0.5  day,  0.05  Inch,  or  0.5%,  as 
*•  -  Instantaneous  peak  winds  applicable. 

*  -  Data  not  available  $  -  Percentage  of  calm  winds  >  mean  direction 


APPROVED  FOR  PUBLIC  RELEASE;  DISTRIBUTIOR  IS  DNLimTBD 
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A  W  S 

Station  Name: 

FT  LEHIS/QiAY  AAF  HA 

Field  Elev: 

301 

CLIMATIC  BRIEF 

Latitude/Longitude: 

NA7  05  HI  22  35 

Station  MSC: 

7*12070 

Hourly  Oba  POR: 

May  77  to  Apr  87 

Call  Sl0i: 

KGRF 

October  1987 

Suaaary  of  Day  PGR: 

Apr  39  to  Jul  *10 

LST  -  01T  -8 

Jul  60  to  Apr  87 

Supersedes: 

Jan  1983 

PERCENT  OCCURRENCE  FREQUENCY  OF  CEILOKWISIBILm 

APPROVED  FOR  PUBLIC  RELEASE;  DISTRIBUTIOH  IS  UNLIMITED 
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CLIMATIC  BRier 
f04  L IMIIEO 


STATION  NAHCi  HOSCS  LAMf/CRANT  CO  m4 
LOCATION:  N  <7  12  £  U»  14 


CAUTION:  ‘*£ANS  AND  CaTRCM£S  BfLOri  ARC 
ONLY  FOR  THC  HOURS  C600  *  2?00  LST 
PCRIOO  Of  RECORO;  NO»  Tt  «  OCT  SS 


CLfVATlONi  HAS  FT 
6HT  TO  LST:  -• 


STATION  ID:  NMkH 
NSC  •  7r76?7 


The  available  summary  or  dat  data  for  this  station  wcrc  insufficient 

FOR  ANY  ‘'MCANINCFuL'*  SUMMARIZATION:  THEY  VCRC  THCRIFORC  SuFPLCM£NT£0 
BY  DATA  FROM  OTHER  SOURCES  AND  COMBINED  BY  A  CLIMATOLOGIST 


DATA  NOT  available 
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AiMB  nj)/EyERErr/8»cB0Mia  oo.,  wAanccoii  period  ig'n-few 
II  47  s'*  «  122  17  ELEVATION-  <=13  ft 


37,  1.8  l.D  0 
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21  14501  19 


EYR  I  il  I  .=1]  21 1  21  I  21  21  17, 

RfUARKC 


ajaiiail  2i|  i?!  a|  2i|  i7j  i 


HiinniiRmiiiiRii 


RUSSWO  POP:  Hourly  Obs:  Oct  4l-Hov  45,  Jem  48-!tov  64 
Dally  Obs:  Oct  4l-Nov  45,  Jan  48-.+lay  64 

£  Prevailing  Wind  Directions  (Primary  Annual  Prevailing  Direction  is 
HOTE;  "DATA  :o't  AVAILABLE.  HLESS  I’HAN  0.5  DAY,  0.5  OR  0.05  INCH,  OR 
PLYING  weather  '«/o  FREO)  HOURS  (LST)  i  JAN  I  FEB  I  MAR  I  APR  I  MAY  JUN 


;k, 

and/or 

VPBY 

less  xhsn 
3  mll«s 


15-17. 
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21-23 
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APPLICABLE. 
NOV  DEC  ANI 

33 

45  51  42 

30  I67 
46'  52  44 

41  49  34 


A  N  S 

Station  Name: 

SEATTLK/BOEING  FLD  HA 

Field  Elev: 

17  ft 

CLIHATIC  BRIEF 

Lat 1 tude/Longl tude : 

M97  32  HI  22  18 

Station  MSC: 

727935 

Hourly  Obs  POR: 

Jan  59  to' Dec  64 

Call  Sign: 

BFI 

May  1988 

Summary  of  Day  POR: 

Jan  73  to  Dec  81 

See  Rmits 

Supersedes: 

See  Rmks 

This  brief  Is  a  merger  of  data  from  two  earlier  briefs  (Oct  79  and  Oct  33)  for  Boeing  Field. 
Data  sources  were: 

1.  RUSSWO,  FOR  Jan  98  to  Sep  65. 

2.  TDF  19  data,  POR  1955  to  1969. 

3.  Cllmatog;’aphy  of  the  U.S.  No.  90-95,  Climatic  Guide  for  Seattle,  Washington, 
and  adjacent  Puget  Soind  area,  POR  1950-1960. 

9.  Worlwlde  Airfield  Summary,  POR  unknown. 

5.  USAFETAC  DATSAV,  POR  Jul  ??  to  Dec  75. 

6.  Data  from  Seattle-Taooma  Airport  Sumneu-y,  POR  1921-1950. 

Note  that  for  lack  of  summary  of  day  data,  temperature  Information  was  extracted  from  hourly 
observations. 
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AMS 

CLIMATIC  BRIEF 

May  1988 

Station  Name:  SEATTLE/BOEING  FLD  HA 

Latitude/Longitude:  N47  32  HI 22  18 

Hourly  Obs  FOR:  Jan  59  to  Dic  69 

Jan  73  to  Dec  81 

Summary  of  Day  POR:  See  Rmks 

Field  Eler:  17  ft 
Station  MSC;  727933 

Call  Sign:  BFI 

Supersedes :  See  Rmks 
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PERWO^  1931-70 


ElXMlTIONi  2382  f 


RCMAMS 

'mE'JIS  AMD  EMREMES  FROM  THE  NOAA/EDS  LOCAL  CLIMATOLOGICAL  DATA  SUMMAfil,  1970. 

*NE  IS  SIGNIFICANT  AS  A  SECONDAKI  PREVAILING  DIRECTION  BECAUSE  OF  ITS  HIGh  RATE  OF  OCCURRENCE. 
^FASTEST  MILE  CONVERTED  TO  KNOTS. 

RUSSWO  POR:  HRLY  AND  DAILY  OBS:  JAN  A8-MAY  67. 


:T>ATA  not  available.  #LESS  0.5  DAY,  0.5  OR  0.05  INCH,  OR  0.5  ftRCENT  (%)  AS  APPLICABLE. 
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MEAN  CLONS  (TEHTHS) 
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SUMMARY 


The  'Station  Cllnatlc  Suaeary*  series  (formerly 
known  os  'AWS  Climatic  Briefs'),  Is  assembled 
and  published  by  the  USAF  Environmental  Tech¬ 
nical  Applications  Center  (USAFETAC).  This 
series  comprises  regional  collections  of  short 
climatological  data  sumnarles  for  specific 
stations  worldwide. 

The  data  for  a  given  station  may  appear  In  any 
of  several  formats;  one  might  consist  of  an 
•AWS  Climatic  Brief"  (a  one-page  form,  sometimes 
with  a  one-page  addendum)  or  an  "AWS  Climatic 
Brief  for  Limited  Duty  Stations,'  another  one- 
page  form.  Both  these  forms  are  gradually  being 
replaced  by  a  standard  two-page  typed  format  In 
anticipation  of  eventually  autonatlng  the 
production  of  all  these  products — see  note 
bel  ow. 

The  "Operational  Climatic  Data  Sunmary,' 
normally  four  typewritten  pOQes,  might 
constitute  still  another  data  set  for  certain 
stations.  A  two-page  "Operational  Climatic  Data 
Surmary  Supplement"  may  supplement  an  "AWS 
Climatic  Brief"  or  an  "AWS  Climatic  Brief  for 
Limited  Duty  Stations."  The  data  types  are 
explained  below.  See  AWSR  105-10  and  USAFETAC 
Pamphlet  105-3  for  more  detailed  descriptions. 

*AMS  Climatic  Brief  (CB):  An  OL-A  computer- 
prepared  sumnary  of  monthly  and  annual 
climatic  data  for  stations  with  a  24-hour,  7- 
day  observing  function.  OL-A  creates  a  new 
"brief"  whenever  It  prepares  a  new  RUSSWO 
(Revised  Uniform  Sumnary  of  Surface  Observa¬ 
tions)  or  updates  an  existing  one.  New 
RUSSWOs  are  prepared  whenever  an  Initial  5- 
year  period  of  record  becomes  available. 
Existing  RUSSWOs  are  updated  whenever  5 
additional  years  of  data  are  added  to  the 
original  database. 

*AUS  Climatic  Brief  (CB).  'Limited':  Also 
computer-prepared  by  OL-A,  but  for  stations 
with  climatological  data  limitations;  e.g., 
abbreviated  hours  of  operation,  no  "summary  of 
day"  database.  "Limited"  CBs  are  prepared 
along  with  (and  using  data  from)  a  LISOCS 
(Lltrlted  Surface  Observation  Climatic 
Sumnary),  rather  than  from  a  RUSSWO.  Like 
RUSSWOs  and  their  "briefs,"  new  LlSOCs  (and 


accompanying  "briefs")  are  prepared  whene.'i-r 
there  Is  a  5-year  period  of  record;  botn  are 
updated  when  a  new  10-year  period  of  record 
becomes  available. 

*Note:  Both  these  products  are  being 

automated;  during  the  changeover,  they 
will  be  typed  In  a  two-page  vertical 
fonnat.  Cold  Lake,  on  page  3,  Is  an 

example  of  the  Interim  format  for  a 
"limited"  climatic  brief.  Elelson,  on  page 
183,  Is  an  example  of  Interim  format  for  a 
"normal"  climatic  brief. 

Operational  Climatic  Data  Sumaary:  A  four- 
page  typewritten  sumnary  of  monthly  and  annual 
climatic  data  prepared  by  USAFETAC/ ECR  when 
the  creation  of  a  standard  "climatic  brief"  Is 
Impractical  because  of  lack  of  data  (period  of 
record  too  short  for  RUSSWO  creation,  no 

"sumnary  of  day"  data  available)  or  to  answer 
a  short-notice  request.  ECR  normally  uses  the 
latest  10-year  period  of  record  (hourly  data), 
more  If  available.  These  data  are  supple¬ 
mented  from  other  sources  such  as  earlier 

periods  of  record,  data  from  contemporary 
and/or  earlier  stations,  and  published  data 
from  other  sources.  All  sources  are  given  In 
the  legend.  A  two-page  "Operational  Climatic 
Data  Sumnary  Supplement"  may  follow  either  of 
the  two  preceding  data  types. 

Normally,  only  one  of  the  three  main 

products  described  here  Is  prepared  for  a  given 
station;  however,  when  a  station  has  both  an 
"AWS  Climatic  Brief"  and  an  "Operational 
Climatic  Data  Summary,"  users  should  decide 
(from  data  source  and  FOR)  which  Is  the  better 
product  for  a  particular  application. 

All  the  data  sets  described  here  normally 
Include  monthly  and  annual  climatic  data  for  at 
least  the  following  elements:  Temperature 

(means  and  extremes,  dally  and  monthly); 
relative  humidity,  vapor  pressure,  and  daw 
point;  pressure  altitude,  surface  winds,  pre¬ 
cipitation,  and  mean  cloud  cover;  thunderstorm 
and  fog  occurrence  (mean  number  of  days);  and 
flying  weather  by  celling  and  visibility  cate¬ 
gory.  Data  limitations  are  normally  described 
In  Individual  remarks  sections. 


IV 


